DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


ABERDEEN,  MISS. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

•line 

1 

August. 

September. 

l October. 

© 

rO 

s 

9 

o 

1 

| December. 

0.40 

0.95 

0.30 

0.35 

T. 

0.18 

C.  20 

0.75 

1.15 

0.45 

0.25 

0.83 

0.75 

0.45 

1 15 

3 10 

0.30 

0.15 

o!  10 

0.60 

T. 

0.20 

1.30 

>.  . . 

0.56 

1.90 

| 

0.50 

T. 

0.50 

0.45 

T. 

0.25 

► 

0.95 

0.40 

0.10 

0.22 

oiso 

0.90 

0.45 

T. 

0.18 

1 90 

0.92 

0.20 

0.80 

0.50 

0.15 

0 89 

0. 10 

0.85 

2.50 

0.25 

0.45 

0.45 

T. 

1 

0.15 

0.65 

0.50 

1 

0.50 

0.30 

T. 

0.58 

0.51 

0.10 

T. 

0.40 

0. 10 

T. 

0.70 

0.20 

0.30 

3.10 

0.70 

1.80 

0.60 

2.00 

0.49 

0.47 

t 

0 57 

0 98 

1 

0.15 

1.10 

Sums  .... 

2.35 

7.05 

2.71 

4.95 

7.64 

4.60 

2.43 

‘•"I 

7.15 

0.45 

3.31 

4.61 

1894. 


. 

* 

0.30 

0.03 

0.98 

0.51 

0.89 

0.76 

0.30 

0.20 

0.20 

0.05 

0.15 

0.05 

0.50 

0.08 

0.10 

0.68 

0.05 

0.25 

T. 

0.30 

0.69 

0.02 

0.12 

0.30 

0.15 

1.35 

0.30 

T. 

0.20 

0.80 

0.03 



i 

T. 

0.25 

0.60 

0.80 

0.30 

0.40 

1 

0.20 

0.98 

0.99 

0.05 

0.40 

0.10 

1.80 

0.05 

T. 

0.20 

T. 

0. 10 
0.15 
1.25 
0.15 

1.50 

T. 

0.90 

0.27 

T. 

0.23 

0.90 

0.35 

0.15 

0.05 

0.25 

1.05 

T. 

0.90 

0.80 

i 

i 

0.10 

1.78 

0-24 

0.50 

T. 

T. 

T. 

1.10 

1.60 

0.14 

0.20 

0.70 

1.75 

2.00 

0.50 

0.11 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0.30 

0.40 

0.95 

0.60 

T. 

0.30 

0.12 

0.60 

0.30 

0.10 

l 

0.32 

0.15 

0.37 

l 

0.42 
0. 10 

Sums  ... 

7.83 

6.53 

4.27 

4.05 

2.66 

1.85 

3.55 

7.18 

2.72 

0.52 

1.10 

* 

*No  record. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ABINGDON,  VA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

| 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

, S 

June. 

1 

•-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.42 

0.60 

0 26 

0.86 

0.22 

0.10 

0.21 

o.oi 

0^26 

0.08 

o!io 

0.07 

o.oi 

0.56 

0 02 

0.11 

0.45 

0.36 

1.72 

6.39 

0 11 

6.55 

0.08 

ol53 

6.56 

oi70 

0*02 

0.50 

0.05 

1 00 

0.01 

0.54 

0.01 

0.07 

0.24 

o!  17 

0.08 

0.31 

i.  . . 

0.70 

6.38 

0.42 

0.01 

1 

6. 15 

0.85 

0.07 

o’.  70 

0.03 

1.22 

0.38 

6.31 

0 04 

0.71 

0.35 

0.09 

6.60 

0.01 

0.30 

0^20 

0.44 

0^05 

1.17 

6.70 

0.60 

0.07 

0.04 

0.24 

0.11 

0.43 

0.06 

0.11 

0.91 

o!i5 

0.94 

0.02 

0.22 

0 15 

0.84 

0.15 

0.16 

0 02 

0.01 

0.03 

0!  07 

1 

0.01 

0.02 

0.06 

T. 

0.02 

0.02 

0 04 

0.07 

0.54 

0.25 

0.10 

0.18 

0.12 

0^04 

0-15 

0.39 

0.18 

0.13 

0.16 

0.09 

0.19 

0 34 

0.02 

0 61 

0.39 

0.87 

0.73 

0.72 

0.23 

0.38 

0.51 

0.30 

0.01 

0.20 

0.42 

0.32 

1 

0.03 

0 02 

0.71 

0 12 

1.25 

0.17 

1 

0.07 

0.20 

T 

0.02 

0.43 

0.43 

0.14 

Sums  — 

2.63 

6.60 

2.52 

2.58 

5.66 

3.25 

2.73 

3.88 

2.24 

4.11 

1.76 

1.99 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.09 

0.55 

0.37 

0.02 

0.42 

0. 17 

1.07 

0.01 

0. 10 

0.34 

1.31 

0. 91 

0.01 

0.21 

016 

0.05 

T. 

0.12 

0.80 

0.06 

oio6 

0.57 

0.01 

0.21 

0.90 

0.26 

0.16 

6.22 

0.54 

0.30 

0.03 

0.58 

0.11 

0.22 

0.13 

0.28 

6.39 

0.01 

0. 14 

0.50 

6.14 

0.10 

0.45 

0.21 

0.18 

0.33 

0. 14 

0.02 

0.16 

0.05 

1.60 

0.02 

0.91 

0.10 

6.40 

0.78 

0.07 

0.21 

T. 

0.04 

0. 10 

0.23 

0 50 

0.29 

0.40 

0.51 

0.04 

0.80 

0.38 

o!o5 

0.11 

0 16 

0.17 

0.04 

0.30 

0.57 

T, 

0.42 

0. 12 

0.33 

0.02 

0.79 

0.34 

0 15 

0 42 

0.02 

6.08 

0.23 

0^49 

0.17 

0.20 

0.13 

0.30 

0.04 

0.24 

0.22 

0.02 

0 37 

o!i2 

0.03 

6.02 

T. 

0.27 

0. 12 

0.01 

1.00 

0.02 

0^14 

0 05 

0.08 

0.41 

0.30 

6.40 

0.02 

o!o9 

0.02 

0.40 

0.04 

0 19 

0.02 

0.63 

0.08 

0.10 

0.23 

0.63 

0. 14 

0.08 

1.67 

0.03 

0.03 

0.08 

0.07 

o!oe 

0.19 

o!o7 

0.03 

0.43 

0.13 

0^50 

o!io 

0.09 

0.39 

0.02 

0.01 

0.08 

0^40 

0.70 

6.05 

Sums.... 

3.25 

4.91 

2.19 

2.11 

3.39 

3.40 

6.18 

5.45 

1.28 

2.05 

1.20 

3.41 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ABINGDON,  VA. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

pj. 

3 

August. 

September. 

I 

October. 

November. 

December. 

1 

0.01 

1.57 

0.01 

0.60 

2 

0.21 

0.40 

0.45 

0.26 

3 

0.03 

0.03 

0.08 

0.68 

0.18 

4 

TL 

T. 

5 

0.01 

T 

0.38 

0.10 

6 

0.01 

0.01 

1.07 

0.01 

0.30 

T. 

o!  12 

0.08 

0.05 

8 

6.41 

0.15 

6.05 

0.30 

0.26 

0.44 

0.67 

0.01 

0.02 

9 

1.48 

0 02 

0.05 

0.02 

0.10 

0.19 

10 

0 48 

T. 

0.84 

11 

0.10 

t! 

0.63 

0.49 

0.23 

12 

0 12 

0.04 

0.19 

0.01 

0 16 

0.39 

0.25 

T. 

13 

0.08 

0. 12 

0.19 

0 05 

0.65 

0.15 

14 

0.03 

0.34 

0.01 

*6!  32 

o.oi 

0.01 

15 

0.04 

0. 10 

6.20 

16 

6.15 

6-31 

0.19 

T. 

0.22 

0.16 

0. 13 

0.01 

17 

0.05 

0.03 

0 17 

0.16 

1.12 

18 

0.10 

0.36 

0.51 

19 

20 

6 53 

6.  oi 

0.41 

* 

21 

0 13 

0.01 

0.39 

0.15 

o.io 

0.11 

6 43 

0.08. 

22 

0.30 

0.04 

0.13 

0.30 

0.25 

23 

0.15 

T. 

0.22 

24 

0.05 

1.57 

25 

0.26 

0.13 

T. 

1.99 

0.09 

6.12 

26 

0.11 

0.01 

0.02 

0 44 

6.30 

0.04 

6 13 

27 

0.05 

0.84 

0.07 

0.04 

0 12 

0.11 

0.01 

28 

0.02 

0.29 

0.02 

0.15 

0.18 

29 

0.50 

30 

i 

0.83 

6.28 

31 

1.26 

0.06 

0. 15 

Sums  . . . 

3.86 

| 

1.29 

2.25 

1.16 

4.64 

2.67 

8.54 

3.73 

1.29 

1.60 

2.77 

* 

* No  record  after  December  20. 

ALBANY,  GA. 
1893. 


1 

0.25 

0.68 

1.01 

0.45 

2 

0.50 

0.13 

0.02 

0.23 

3 

0.50 

0.05 

0.54 

1.80 

0.60 

4 

o!o5 

o.io 

5 

0.09 

6 

T. 

6.85 

0.15 

0.09 

7 

1.30 

0.13 

0.22 

T. 

0.14 

0.15 

8 

1.50 

1.06 

9 

1.09 

0.04 

10 

0.70 

0.44 

T. 

0.29 

11 

0.20 

0.42 

T. 

0.13 

12 

T. 

0.28 

13 

0.06 

0.08 

T. 

14 

0.40 

0.21 

0.24 

15 

0.20 

0.50 

T 

1.19 

0.16 

16 

0.30 

0.20 

1.48 

17 

0.30 

0.20 

0.27 

18 

0.90 

0.22 

0. 10 

19 

1 20 

0.74 

20 

2.80 

0.05 

21 

0.43 

22 

6.20 

0.30 

23 

24 

3.25 

25  

26 

1.00 

0.32 

27 

3.00 

0.25 

1^58 

0.60 

28 

0.20 

0.54 

0. 18 

29 

30 

0.20 

0. 12 

1 . 37 

31 

0.63 

0.23 

0.90 

Sums  ... 

3.20 

4.30 

4.65 

4.54 

3.95 

3.06 

5.06 

1.99 

3.74 

2.48 

1.81 

4.50 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ALBANY,  GA. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

! March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.55 

0.15 

0.85 

0.24 

0.80 

0.02 

0. 15 

T. 

T. 

0.67 

1.60 

2.20 

T. 

T. 

1.24 

0.28 

2.76 

3.26 

T. 

0.95 

0.80 

T. 

0.40 

0.19 

0.05 

6.20 

0.24 

0.65 

0.10 

0.05 

0.40 

0.15 

0.62 

0.55 

0.35 

0.80 

3.73 

0.43 

T. 

0.12 

1.10 

T. 

0.98 

0.99 

0.15 

0.40 

1.10 

0.80 

T. 

T. 

0.67 

0.08 

0.51 

0.11 

0.11 

0.60 

0.92 

T. 

0.81 

0.46 

T. 

0.85 

1.19 

0.06 

0.41 

0.30 

0.16 

0.15 

' 0.54 
0.42 

0.53 

T. 

0.34 

T. 

2.01 

i 

0.33 

T. 

0.25 

0.60 

0.72 

0.05 

0.14 

1.33 

0.17 

1.56 

0.05 

0.55 

0.90 

0.60 

0.20 

0.65 

0.09 

0.24 

0.04 

0.37 

0.54 

0.20 

0.10 

T. 

T. 

2.00 

T. 

0.14 

1.20 

0.30 

0.03 

0.01 

0.01 

0.50 

0.11 

I 

1.20 

0.12 

Sums .... 

2.64 

8.71 

3.28 

2.96 

2.26 

2.14 

7.82 

10.92 

2.44 

5.73 

4.50 

4.20 

1895. 


1 

0.41 

0.26 

0.09 

0.36 

2 

0.44 

1.02 

0.30 

0.02 

3 

0.70 

0.05 

1.08 

6.53 

4 

0.05 

*0.75 

0.26 

0.39 

5 

0.14 

0.27 

6 . 

0.41 

0.59 

0.10 

7 

0.07 

0.85 

0.05 

0.70 

8 

0.70 

0.80 

0.67 

0.19 

T. 

0.09 

9 

1.20 

0.53 

0-04 

10 

0.60 

1.50 

0.04 

0.46 

0.88 

1.22 

0.07 

6.10 

19 

0.20 

0.10 

0.17 

0.72 

T. 

1.52 

13 

o!  60 

T. 

0.09 

0.28 

14 

0.60 

0.41 

0.46 

0.46 

15 

0.70 

1.00 

16 

3.05 

0.09 

1.01 

0.29 

17 

0.51 

2.25 

0.62 

0.07 

18 

0.66 

0.08 

19 

0.88 

0.02 

90 

0. 10 

91 

0 47 

6.49 

/Cl 

22 

0i07 

0.04 

0.29 

1.05 

9Q 

0.72 

T. 

0.53 

94 

0.15 

9* 

0 80 

0.32 

T. 

9fi 

0.34 

0.35 

0.09 

0. 10 

0.38 

/CD  

97 

0.50 

0.05 

9ft 

6.31 

/CO  

9Q 

0.44 

0.08 

T. 

0.02 

/CM 

on 

i’q? 

T 

0.89 

0.64 



31 

0.39 

0.15 

1.02 

0.04 

0.08 

Sums  — 

10.40 

3.58 

4.43 

4.16 

3.11 

4.67 

3.80 

6.78 

2.26 

1.69 

0.94 

2.23 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ALBANY,  N.  Y. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 December. 

! 

0.48 
0. 12 

0.11 

0.09 

0.14 

0.02 

T. 

0.57 
0.05 
0.25 
2. 17 
T. 
T. 

T. 

0.02 

0.43 

T. 

0.13 

T. 

0.67 

T. 

0.17 

0.03 

0.01 

0.04 

0.04 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.16 

”6.' 20* 
0.18 
0.06 

0.02 

0.06 

T. 

0.48 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0. 13 
0.22 

1.06 

0.60 

1.51 

0.64 

0.16 

T. 

0.08 

0.08 

0.50 

0.55 

0.01 

0.04 

0.54 

o.io’ 

0.36 

6.11 

T. 

0.02 

T. 

0.05 

0.39 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

0.15 

0.49 

0.18 

T. 

0.01 

0.90 

0.30 

0.23 

0.51 

T. 

0.23 

0.12 

0.16 

T. 

1.28 

0.34 

0.49 

T. 

T. 

0. 10 
0.32 
0.57 
T. 

0.06 

0.16 

T. 

T. 

T. 

0.62 

T. 

0.13 

0.05 

0.02 

T. 

0.03 

0.22 

0.01 

T. 

0.23 

0.03 

I 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.48 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.16 

0.05 

0.01 

0.19 

T. 

T. 

0.04 

0.02 

1.48 

0.02 

0.23 

0.09 

T. 

0.42 

0.26 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

T. 

*0.25 

0.03 

T. 

0.12 

0.01 

0.02 

T. 

0.29 

0.21 

2.62 

T. 

T. 

0.08 

0.06 

0.15 

0.05 

T. 

0.35 

T. 

T. 

0.19 

0.34 

0.15 

0.01 

0.15 

0.57 

0.02 

T. 

T. 

0.21 

0.06 

1.36 

0.54 

T. 

T. 

0.57 

0.48 

T. 

0.13 

0.01 

0.19 

1 

0.23 

1 

0.05 

T. 

0.02 

0.10 

T. 

0.20 

Sums  — 

| 

1.31 

4.63 

2.00 

2. 10 

5.08 

2.92 

1.82 

7.21 

3.20 

1.67 

0.91 

2.54 

1894. 


31, 


0.02 

0.03 

0.08 

T. 

0.02 

0.60 

T. 

0.01 

T. 

0. 12 
0.69 

0.10 

0.22 

"o.56 

0.74 

T. 

T. 

0.43 

0. 10 
0.26 
0.14 
0-01 
T. 

T. 

0.14 

0.01 

0.03 

0.08 

0.04 

0.02 

0.05 

0.05 

0.17 

0.02 

0.12 

T. 

0.06 

0.30 

0.01 

0.94 

0.12 

T. 

0.05 

T. 

T. 

o.‘» 

0.86 

0.04 

T. 

0.06 

T. 

0.02 

0.01 

0.01 

0.39 

0.13 

T. 

0.39 

0.61 

0.01 
0.04 
0.02 
0. 10 

0.12 

T. 

0.64 

0. 17 
0.10 
0.07 
T. 

0.05 

0.19 

T. 

0.12 

0.57 

0.01 

) 

0.30 

1.89 

i 

0.01 

T. 

T. 

0.06 

T. 

0.03 

0.09 

0.01 

0.01 

1 

0.01 

0.01 

0.11 

0.01 

0.06 

0.01 

T. 

T. 

0.03 

0.01 

0.03 

0.01 

0.04 

[ 

0.08 

0.12 

0.37 

0.38 

T. 

0.38 

0.10 

0.80 

0.09 

0.91 

0.03 

0.04 

0.04 

2.12 

0.01 

i 

0.03 

0.13 

0.25 

0.04 

T. 

0.41 

0.13 

0.24 

1 

0.10 

0.01 

T. 

0.36 

0.72 

0.36 

0.16 

0.04 

T. 

0.44 

0.71 

0.99 

T. 

) 

T. 

0.01 

[ 

0.03 

T. 

0.14 

0.36 

0.02 

0.28 

T. 

0.11 

0.03 

>.. 

T. 

0.14 

1.36 

0.63 

0.05 

0.01 

0.84 

0.24 

0.06 

0.34 

0.01 

\ 

T. 

6. 12 
0.02 
T. 

0.02 

0.25 

0.06 

0.04 

0.02 

[ 

0.04 

0.02 

T. 

0.26 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.01 

0.70 

o.ii 

T. 

T. 

0.16 

T. 

T. 

\ 

1.60 

1 

0.02 

T. 

0.16 

0.23 

0.01 

0.02 

) 

0.25 

0.58 

T. 

) 

0.12 

T. 

T. 

0.89 

0.06 

L 

Sums  — 

2.54 

2.61 

0.85 

2.02 

4.64 

3.29 

2.96 

2.26 

4.18 

4.62 

1.96 

3.18 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ALBANY,  N.  Y. — Continued. 


1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1...  

n ni 

0 04 

T. 

0.38 

0.01 

T. 

1. 11 

2 

0 02 

0.21 

0.04 

T. 

o.oi 

0.08 

0.01 

0. 17 

0.02 

T. 

0*  01 

4 

T. 

0.08 

0 16 

T. 

0^23 

T. 

0.15 

5 

0 04 

0.01 

0.04 

T. 

T 

6 

0.30 

0.01 

0.08 

0.18 

0.69 

0.19 

T. 

t! 

7 

0. 10 

0.02 

oios 

T. 

T. 

0.70 

T 

8 

1 48 

0.16 

0 46 

0.01 

0.20 

0.01 

0.01 

9 

T. 

1.37 

T. 

0.08 

0. 11 

o’oi 

T. 

10 

0.09 

T. 

0 38 

T. 

0^20 

o!65 

t! 

11 

0.04 

0.13 

T 

12 

T 

T. 

0.39 

0.05 

0.41 

0.21 

0.27 

t! 

13 

0.04 

T. 

t! 

0.15 

o!l8 

1.01 

o!  oi 

T. 

l!l8 

14 

0.36 

0.55 

0.09 

0 01 

T. 

15 

0 05 

0.04 

0.03 

T " 

T. 

0.70 

T. 

16 

0.20 

o!oi 

T. 

0.20 

T. 

T. 

T. 

17 

T. 

T. 

0.01 

0.14 

T. 

18 

0.03 

0.24 

0.47 

T. 

19 

0.40 

T. 

T. 

T. 

T; 

20 

0.16 

0.26 

0.01 

21 

0.02 

6.02 

T. 

6.44 

0.02 

o!o2 

22 

0.03 

0.01 

0.05 

0.06 

0. 16 

T 

T. 

6.50 

23 

T. 

T. 

o!oe 

t! 

0-0*3 

T. 

24 

0.01 

0.07 

0.02 

0.07 

0.02 

25 

T 

0-26 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.15 

T. 

26 

0.38 

T. 

T 

0.04 

0.01 

0.05 

1.75 

0.03 

27 

T 

0.18 

0.49 

(K08 

0 12 

T 

o!oi 

0.69 

28 

T. 

0.01 

0.06 

0.11 

0.80 

0 80 

t! 

29 

0.02 

0^08 

0.01 

T 

30 

T. 

0.10 

0.04 

0.04 

0.51 

0.75 

t! 

0.24 

31 

0.37 

0.55 

l.’oo 

Sums .... 

1.65 

1.63 

1.31 

3.09 

1.72 

1.72 

4.02 

3.14 

1.80 

2.35 

4.78 

2.59 

ALBANY,  OREG-. 
1893. 


1 

0.18 

0.51 

0.04 

| 

2 

0.03 

o!  66 

o!  45 

3 

1.20 

0.52 

0.07 



0-20 

4 

0.43 

0.22 

0.30 

T. 

0.50 

5 

(X63 

0^38 

0.08 

T. 

0.04 

6 

0.13 

0 13 

0.32 

7 

0.10 

0.47 

0.32 

0.02 

T. 

0.19 

2.03 

8 

0.63 

0.11 

0 03 

0.50 

1.37 

9 

0.25 

0.05 

0.22 

T. 

0.04 

0-21 

10. 

0.35 

0.50 

0.18 

0.31 

0.27 

0.54 

0.23 

11 

0.75 

0. 17 

0.28 

0.15 

0.30 

0.35 

12 

0.05 

0.45 

0^20 

0.19 

0.21 

0.02 

0.18 

13 

0. 19 

0.16 

T 

14 

0.08 

0.20 

T. 

15 

0.70 

0.03 

0-12 

o.  io 

0.41 

16 

0. 11 

0.33 

0.86 

0.06 

0.08 

17 

0.01 

0.50 

0.07 

0.01 

0.08 

18 

0.23 

0^28 

0.05 

o!o5 

0.06 

T. 

19 

o!oi 

0.05 

0.41 

0.42 

0.42 

20 

0.47 

0.14 

0- 13 

0.31 

21  

0.50 

o!o.5 

0.04 

0.04 

0.17 

22 

0.06 

(X26 

T. 

T 

0.05 

0-52 

23 

0.06 

0.03 

o!o2 

0.05 

t. 

24 

T. 

T. 

| 

25 

0.0*5 

0.24 

26 

0.28 

0 04 

0.01 

T 

27 

o!i3 

0.08 

T. 

0.10 

28 

0^45 

0.33 

29 

0.14 

0.03 

:i 

30 

0. 18 

0.08 

0.16 

0.02 

0.10 

31 

0.03 

o!o8 

i 

0.11 

Sums 

2.31 

6.38 

2.71 

5.61 

3.13 

0.81 

0.27 

0.05 

2.77 

6.82 

0.42 

0-18 

0.38 

0-17 

0.54 

0.20 

0.15 


0.27 

T. 

0.27 


0.11 

0.03 

*0.72 

0.04 

0.21 

0.24 

0.39 


0.14 

1.10 

0.08 

0.64 

0.30 

1.20 

0.90 

0.11 

0.27 

0.11 

0-30 

0.36 

1.00 

3.58 

0.01 

0.41 

0.21 

10.58 

4.46 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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ALBANY,  OREG. — Continued . 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

1 

June. 

July. 

August. 

September,  i 

October. 

November. 

December. 

1 

0.85 

0.18 

0.53 

0.30 

0.03 

2 

0.10 

T. 

0.05 

! 0.21 

3 

0.17 

0.05 

T. 

0.83 

4 

0. 10 

0 26 

0 10 

T. 

5 

0 02 

6 90 

T. 

0 12 

0.37 

6 

1 21 

0.50 

0.05 

0.37 

T. 

0.46 

7 

o!l8 

0.97 

0.55 

6-09 

0.63 

8 

0-58 

0.84 

0.01 

0.12 

0.37 

9 

0.32 

0.39 

0.41 

0.22 

0.85 

10 

0. 13 

0.49 

0 40 

0.11 

T. 

11 ... 

0.03 

0.51 

1.00 

T. 

0.25 

T 

0.53 

12 

olos 

T. 

0.78 

0.22 

13 

2.21 

0.14 

6.34 

0.12 

0.16 

14 

2.23 

0.34 

0.30 

6 05 

| 0.11 

15 

0.27 

0.60 

1.57 

0.  io 

T. 

16 

0-53 

0.34 

0.34 

0.16 

0.33 

17 

0. 16 

0-75 

0.28 

0.61 

0.01 

0.53 

18  

0^28 

0.22 

0.46 

6.12 

0.22 

19 

0.95 

0.39 

0.50 

0.15 

0.12 

T. 

20  

1 ’ 16 

0.73 

21 

0.38 

6.95 

0.04 

0 32 

22 

0.25 

0.35 

T. 

o!n 

23 

o!o8 

0.45 

0.98 

24 

0.06 

0.38 

0^20 

25 

0.27 

6.08 

0.66 

T. 

0.21 

0.17 

0^54 

0.48 

2fi  

0.04 

-0.68 

0. 12 

0.48 

0.63 

0 20 

0. 12 

27 

0. 11 

0.25 

0.06 

0. 11 

0.22 

0. 17 

28  . 

o!o2 

0.39 

0.40 

0.02 

0 35 

29. . . 

o!22 

0.25 

0.03 

T. 

'6.21* 

o!o4 

30 

o!o9 

0.03 

0.19 

o!  io 

6.18 

31  

0.31 

n.  in 

0.11 

1 

Sums... 

12.15 

5.49 

10.45 

3.27 

1.81 

2.55 

0.21 

0.10 

1.67 

3.90 

2.74 

5.52 

1895. 


1 

0.22 

0.25 

0.52 

0.80 

2 

3.05 

0.11 

0.05 

0.04 

0.08 

3 

1.67 

0.33 

0 45 

T. 

4 

D84 

0.14 

0.35 

T. 

0.24 

T. 

5 

0.60 

0-85 

0.15 

6 

0.05 

0.02 

7 

0.17 

8 

0.60 

9 

0.01 

0.15 

0.02 

0.08 

10 

0.01 

0 33 

11 

1.10 



0.07 

1.00 

12 

2.25 

0.60 

0.21 

0 03 

0-40 

0.40 

13 

0. 10 

0.05 

T. 

0.04 

0.58 

14 

0 38 

0. 11 

olio 

15 

0.78 

0.22 

6.21 

16 

0.20 

0.06 

0.02 

0.09 

17 

0^25 

0. 13 

18 

o!  05 

T. 

19 

o!o9 

0.22 

0 15 

20 

0.10 

0^16 

T. 

T. 

0.19 

* *6*13* 

21 

0.28 

0.31 

1.06 

0.41 

22 

0.12 

0.30 

23  

T. 

0.14 

1.09 

24 

0.05 

25 

1.12 

26 

T. 

0.62 

0.57 

27 

T. 

0.92 

0.20 

0.28 

0.42 

28 

0.33 

0.10 

T. 

0.30 

29 

0. 12 

T. 

0.65 

30 

0.03 

0.10 

T. 

0.15 

0.25 

31 

0.03 

0.05 

Sums  — 

12.25 

1.48 

4.44 

2.70 

4.87 

0.35 

0.39 

0.15 

2.64 

0.10  j 

4.28 

0.12 

1.37 

0.06 


0.40 

0.39 

0.03 


0.60 

0.11 

0.05 

0.17 

0.30 

1.62 

0.38 

0.57 

0.16 

0.45 

2.02 

0.63 


1.57 
”6.07 
"i.’oo 
”6!  27 
1.62 
14.02 


I 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ALEXANDRIA,  LA. 
1893. 


Day. 

of 

month. 

January. 

1 ' 

February. 

March. 

April. 

ce 

June. 

3 

t-a 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1.70 

0.20 

1.60 

1.00 

0.35 

T. 

1.60 

2 

0.02 

3 

1.98 

0.05 

0.20 

0.80 

0.23 

4 

0.05 

0.09 

1.40 

0.40 

0.30 

5 

0.85 

1.10 

6 

0. 12 

0.05 

0.95 

0.20 

7 

1.90 

0.95 

0.34 

0.10 

0.28 

0.28 

8 

0.05 

0.93 

0.20 

9 

0.50 

10 

0.39 

11 

1.30 

12  

T. 

0.05 

0.02 

2.00 

T. 

0.05 

1.90 

0.15 

" 1.25 

0.67 

1.35 

13  

’ 0*25 

0.35 

14 

0.09 

0.27 

0.85 

0.25 

0.70 

0.40 

IS 

0.11 

0.40 

1R 

0.70 

0.30 

0.05 

0.75 

17 

0.65 

18 

0.95 

0.50 

0.05 

19 

0.80 

0.15 

0.10 

1.40 

0.10 

1.40 

20 

0.01 

0.03 

0.15 

21 

T. 

22 

0.85 

23 

T. 

24 

0.50 

0.90 

0.75 

0.30 

25 

0.25 

1.95 

26 

0.62 

0.25 

0.20 

27 

0.20 

1.60 

0.35 

28 

0.09 

0.09 

29 

6.25 

T. 

30 

2.50 

31 

0.05 

I 

0.10 

Sums  ... 

3.20 

5.71 

1.62 

2.22 

8.44 

4.33 

4.33 

6.84 

1.40 

1.89 

7.40 

6.08 

1894. 

i 

0.82 

0.47 

T. 

1.49 

0.21 

0.45 

0.27 

0.13 

2 

0.08 

* o.’ao’ 

1.30 

3 

T. 

0.94 

4  

5  

0.90 

0.13 

1.25 

0.32 

G 

0.16 

0.15 

0.25 

0.21 

0.25 

7 

0. 12 

8 

0.42 

T. 

2.10 

0.25 

0.06 

9, . . 

0.53 

0.35 

1.48 

10  . 

0.40 

11 . . . 

2.51 

0.99 

0.07 

2.34 

12 

0.16 

T. 

T. 

0.26 



1 ‘A 

T. 

14 

0.05 

1.65 

0.12 

IS 

0.30 

0.16 

0.17 

0.49 

T. 

0.44 

16 

0.38 

T. 

T. 

0.48 

1.85 

0.65 

17. . . 

T. 

0.27 

1.43 

18 

T. 

0. 17 

0.12 

T. 

T. 

0.19 

0.63 

T. 

1.08 

19  . 

0.38 

1.91 

90 

1.32 

21  . 

0.90 

0.43 

0.17 

1.05 

0.15 

0.53 

0.72 

22 

0.05 

23 

1.30 

T. 

24 

T. 

0.87 

0.26 

1.16 

0.35 

2.20 

0.11 

25 

26 . 



27  . 

28 

0.10 

0.29 

T 

29. . 

0.60 

0.49 

0.78 



30 

1.30 

0.11 

0.56 

31 

Sums  ... 

5.92 

6.65 

6.61 

3.56 

3.98 

5.59 

1.41 

7.74 

3.24  1.08 

2.38 

2.98 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ALEXANDRIA,  "LA..— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 76 

0.94 

T. 

0.81 

0.02 

2 

0.50 

2I00 

1.48 

0.79 

3 

1.05 

1.48 

0.01 

0.13 

1.60 

4 

0.03 

T 

0.20 

5 

0.11 

T. 

G 

0. 10 

0.90 

0.50 

1.15 

0. 16 

0.31 

8 

0.90 

0.54 

0^54 

h23 

T. 

0.11 

0.60 

0 23 

9 

0.10 

0.04 

0 34 

0.12 

10 

0.27 

T. 

0 03 

1 40 

0.05 

0^64 

11 

0.33 

0.35 

1.10 

12 

T. 

6.24 

13 

0]  17 

14 

0.20 

1.23 

0.40 

15 

0.20 

0.60 

6.21 

16 

0.50 

T. 

T. 

0.18 

0-03 

17 

0.08 

0.10 

18 

0.05 

1.45 

0.10 

19 

0.62 

0 08 

0.08 

20 

0.69 

0.08 

0.80 

1.70 

21 

0.27 

0.03 

0. 18 

22 

0.03 

0.06 

0.63 

0.20 

23 

0.09 

0.30 

0.30 

0.12 

24 

0.33 

0.64 

0.58 

0 32 

0.85 

0.10 

0.50 

25 

0.15 

0.82 

0.37 

1.50 

0-39 

26 

1.10 

0.40 

27 

1.76 

T. 

0.10 

28 

0.10 

T. 

T 

1.13 

29 

0.60 

0.58 

0.68 

0 05 

T. 

30 

0.64 

T. 

0.02 

0.54 

0.02 

1.78 

31  

2.00 

0.60 

Sums  — 

4.47 

2.41 

7.68 

3.70 

2.57 

5.28 

8-52 

4.93 

2.30 

1.74 

4.50 

5.43 

ALEXANDRIA,  MINN. 
1893. 


0.05 

0.10 

0.30 

0.04 

0.02 

0.03 

0.07 

0.02 

1 0.55 

1 0.10 

1 

► 

0.01 

; 

0.07 

[ 

6.01 

0.05 

0.31 

0.30 

T. 

0-33 

T. 

0.85 

I 

0 03 

T. 

1 

6.25 

0.10 



0.25 

0.90 

o.ii 

1 

0.30 

0.38 

T. 

3.20 

0.07 

0. 90 

0.22 

0.98 

0.20 

1.02 

0.02 

0.30 

0.05 

6.40 

1.60 

0.06 

0.01 

0.45 

6.05 

1.03 

T. 

T. 

0.05 

T. 

1 

0.20 

0.04 

1 

0.02 

6. 16 

0.20 

1.00 

0.02 

0.20 

0^20 

0.10 

1.95 

6.08 

0.37 

0.30 

0 56 

0.50 

0.20 

0.45 

0.30 

T. 

0 05 

0.10 

0.27 

0.05 

0.30 

0.53 

T. 

0.70 

0.13 

O'.  30 

0.12 

T. 

0.03  .. 



T. 

0.10 

0.01 



0.04 

I 

T. 

2. 10 

0.06 

0.42 

0.02 

0.10 

0.02 

Sums .... 

1.37 

1.40 

2.10 

4.20 

3.44 

3.29 

2.77 

5.64  ! 

2.20 

0.67 

0.52 

0.78 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ALEXANDRIA,  MINN. — Continued. 
1894. 


Bay 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

ft 

< 

c3 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.19 

2 

0.92 

0.01 

0.06 

0.02 

3 

0.12 

0.01 

0.21 

4 

0.07 

0.36 

T. 

0.26 

5 

6 

T. 

0.07 

0.02 

0.01 

0.27 

0.49 

7 

0.03 

8 

1 

9... 

0.87 

0.06 

0.01 

10 

0.01 

0.07 

0.40 

T. 

T. 

0.40 

11  

T. 

1.15 

0.01 

T. 

12 

T. 

1.80 

0.01 

13 

0.07 

14 

T. 

0.07 

15 

T. 

0.49 

0.56 

0.58 

0.01 

0.98 

0.07 

1.12 

0.76 

16 

0.18 

0.15 

17 

18 

19 

0. 05 

20 

0.18 

0.05 

’ 0.39' 
0.41 
0.06 

0.10 

21  . . 

T. 

0.08 

0.14 

0.63 

22 

6.20 

0.02 

23 

T. 

0.02 

0.04 

24 

0.43 

25 

T. 

0.10 

26 

6.28 

0.07 

27 

0.52 

0.82 

28 

0.10 

T. 

6.16 

0.03 

0.46 

0.03 

0.09 

29 

30 

0.94 

31 

0.15 

0.05 

Sums  ... 

0.45 

0.01 

2. 18 

4.58 

2.25 

3.75 

0.60 

1.59 

1.16 

2.52 

0.36 

0.10 

1895. 

i 

1 

0.20 

0.16 

0.43 

0.25 

| 

2 

6 05 

| 

1. . 

T. 

3 

0.02 

1 

0.39 

0.54 

0 96 

4 

I 



0.11 

0.22 

0.05 

K 

T. 

0.25 

1 

i 0.16 

0.02 

0.28 

6 

0.60 

1 

0.02 

j 

0.51 

0.02 

7 

1 

0.01 

0.39 

8 

1 

6.29 

0.07 

0.32 

0.37 

0.10 

g 

1 

0.86 

1.16 

10 

l 

0.02 

T. 

11 

0.01 

12 

0.02 

13  

0.08 

0.05 

0.09 

14 



0.06 

0.02 

0.05 

in 

0.50 

16 

17 

0.01 

0.02 

18 

0.05 

6 65 

19  . 

T. 

0.03 

0.30 

0.16 

0.01 

0.44 

0. 10 
0.15 

20. . . 

0.05 

21 

0.20 

1.04 

0.34 

0.68 

0.43 

22  

0.48 

23 

0.15 

24  . 

0.19 

2.n 

6 03 

0.35 

0.02 

0.06 

T. 

26. . . 

0.07 

0.96 

0.21 

1.20 

0.01 

T. 

27 

28 

0.10 

' "6.02 

0.02 

0.02 

0.02 

29. . . 

0.02 

0.04 

0.81 

0.07 

30  . . 

0.04 

0.02 

0.19 

31 

0.01 

i 

Sums  . . . 

1.13 

0.62 

0.00 

2.47 

1.80 

4.98  i 2.14 

2.09 

1.98 

0.06  0.84 

1 

0.07 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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ANDERSON,  S.  O. 
» 1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.08 

2.15 

0.10 

s> 

0.20 

0.92 

0.73 

0.58 

0.10 

2.00 

0.14 

a 

6.08 

0.35 

0.35 

0.94 

4 

0.23 

0.22 

R 

0.27 

0.20 

0.03 

0.08 

0.10 

0.05 

0.15 

6 

1.05 

0.65 

* 6" 27 
0.02 

0.05 

0.53 

0.11 

7 

0.08 

8 

0.25 
1.55 
0.38 
0. 10 
0.12 
0.25 
1.47 

9 

0.80 

0.10 

0.24 

0.20 

in 

0.40 

1.28 

0.50 

1.05 

0.15 

T. 

ii 

12 

0.43 

0.25 

0.04 

0. 12 
0. 10 
2.21 
0.42 

13 

1.20 

0.10 

0.07 

0.50 

2.43 

1.00 

14 

0.19 

0.04 

HR 

0.08 

0.60 

1.08 

0.12 

0.68 

0.55 

0.10 

16 

0.17 

0.57 

17 

0.01 

0.04 

18 

19 

1.07 

0.13 

20 

1.37 

0.10 

21 

T. 

0.24 

0.40 

0.18 

0.28 

0.44 

22 

0.18 

6.04 
0. 13 

23 

0.08 

24 

0.08 

25  

26  

0.35 

0.43 
0. 15 

0.03 

0.11 

0.22 

0.03 

6.10 

0.80 

0.08 

27 

0.45 

0.79 

0.85 

0.23 

0.12 

0.33 

0.05 

28 

0.14 

29 

0.42 

0.02 

2.30 

0.06 

0.08 

0.70 

0.25 

30 

31 

0.10 

1.45 

Sums  — 

2.02 

7.71 

2.20 

1.95 

5.36 

6.52 

2.06 

5.94 

6.76 

5.36 

2.41 

1.82 

1894. 

l 

0. 10 

0.04 

0.08 



3 

0.15 

0.23 

0.26 

0.62 

0.08 

0.12 

0.02 

0.08 

4 

0.07 

0.63 

1.25 

0.20 

0.13 

0.22 

T. 

R 

0.10 

0.35 

0.90 

0.35 

0.40 

0.58 

0.75 

0-33 

0.68 

0.06 

0.03 

0.12 

fi 

0.20 

0.18 

7 

8 

1.08 

0.05 

2.70 

0.83 

0 

0.40 

0.20 

0.43 

0.16 

10.  . 

0.54 

0.36 

0.66 

2.20 

11 

12  

0.98 

0.63 

0.55 

0.12 

13 

0.14 

14 

0.38 

0.75 



0.73 

0.55 

0.50 

15  

0.08 

0.80 

0.04 

16 

0.45 

0.28 

0.57 

0.04 

17 

0.40 

0.34 

18 

0.35 

0.27 

0.42 

0.08 

1.71 

0.12 

19 

0.36 

0.22 

20 

0.85 

0.55 

21 

0.50 

0.50 

1.03 

22 

0.22 

0.57 

0.10 

0.48 

23 

0.22 

0.26 

24 

0.07 

0.25 

25 

0.95 

0.35 

0.63 

0.03 

0.26 

0.05 

26 

0.97 

0.32 

0.08 

0.50 

1.10 

27 

0.24 

0.30 

0.64 

0.02 

0.27 

0.09 

0.20 

28 

29  

0.20 

30 

0.04 

0.06 

0.09 

31 

0.73 

0.25 

Sums.... 

5.33 

5.31 

2. 17 

2.60 

3.76 

2.94 

3.86 

3.83 

3.25 

4.73 

1.60 

5.37 

14 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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ANDERSON,  S.  C. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

1 

October. 

1 

November. 

December. 

1 

0.01 

0 60 

0. 17 

2 

0.20 

0.56 

1 45 

0.66 

0.03 

0.09 

0.25 

3 

0.24 

0.05 

0.20 

0.05 

0-03 

0.60 

4 

6.05 

0.12 

5 

6. ..: 

6.04 

0.17 

0.17 

7 

0.02 

0.38 

6.02 

0-33 

0.04 

8 

0.02 

0.40 

0.96 

1.30 

0.26 

1.85 

9 

1.67 

0.02 

0.08 

0.12 

0.02 

0.28 

10 

2 36 

0^70 

0.77 

11 

0.11 

6.45 

0.03 

6.93 

0.90 

0.47 

0.03 

12  

0.20 

0.06 

0.03 

o!o2 

13 

0.02 

0.02 

0.83 

6.07 

6.04 

14 

0.95 

0. 18 

0.07 

15 

0-23 

0.68 

0.12 

16 

6.68 

0.92 

0.42 

17 

0.95 

0.12 

0.66 

18 

0.09 

0.48 

0.23 

19 

20 

6.10 

1.01 

0.08 

0.25 

21 

0.21 

0.42 

1.28 

22 

0.02 

1.00 

0.15 

1.59 

23 

0.40 

24 

6.75 

25 

0-56 

6. 12 

26 

1.30 

1.10 

0.46 

0.12 

0.40 

27 

0.57 

0.39 

0.20 

28 

0.02 

0.07 

0.80 

o!  16 

29 

i.  14 

0.25 

0.13 

30 

0.35 

0.41 

0.72 

31  

0.05 

0.08 

0.40 

Sums  ... 

8.08 

2.34 

6.62 

4.06 

4.77 

0.80 

2.42 

6.96 

0.99 

0.66 

3.75 

3.94 

ARKADELPHIA,  ARK. 
1893. 


2.25 

1.75 

i 

0.03 

0.32 

0.63 

1.52 

0.21 

0.35 

0.55 

0.05 

0.15 

1.80 

0.53 

0.46 

0.22 

1.85 

0.70 

0.05 

0.08 

1 

0.30 

2.05 

0.02 

1.09 

0.08 

1.87 

1.25 

0.10 

0. 12 
0.98 
1.48 
0.60 

0.11 

1.68 

0.04 

0.04 

0. 12 
0. 13 

0.98 

0.10 

0.75 

0.28 

0.55 

0.57 

0.55 

0.73 
0. 15 
0.26 
0.25 

0.25 

1.67 

0.52 

0.04 

0.97 

0.70 

0.65 

0.32 

0.06 

0.50 
0. 10 

0.10 

1.54 

0.97 

0.80 

2.05 

0.65 

0.72 

0.15 

0.11 

2.15 
0, 16 

0.55 

1.30 

0.40 

0.11 

0.35 

Sums  ... 

i 

0.75 

5.42 

3.99 

5.88 

10.20 

4.44 

3.06 

5.68 

0.71 

1.43 

5.38 

1.68 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ARKADELPHIA,  ARK. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

A 

9 

3 

April. 

May. 

June. 

J 

July. 

August. 

September. 

October. 

November,  i 

| 

December. 

4.00 

0.99 

6.70 

0 08 

0.70 

6.50 

0.60 

1.55 

0.60 

0.10 

1.46 

0.75 

0.20 

0.85 

0.93 

1 

0.05 

0.20 

0.85 

1.84 

L . . . „ . . T 

0 15 

0.60 

1.40 

i.85 

0.21 

0.13 

0.85 

0.35 

0.85 

0.06 

0.85 

0.45 

0 75 

0.38 

0. 10 

0.05 

0.04 

0-35 

0.15 

0.40 

0. 15 

0.98 

6-78 

1 

0.23 

2.90 

0.98 

| 

0^55 

4.05 

0.10 

0^38 

0.05 

1.50 

0.13 

> 

0.45 

0.19 

6.45 

0.12 

1 13 

6.04 

6. 14 

0.31 

0.98 

0 12 

0.35 

0.10 

1.80 

0.20 

0.15 

1.  . . 

0.42 

0.50 

I.  T . 

0.58 



0. 10 

6.46 

Sums  — 

2.78 

4.78 

11.35 

7.81 

4.72 

2.70 

3.01 

4.25 

1.95 

1.00 

1.14 

3.70 

1895. 


1.25 

* 

0.65 

0.30 

0.65 

2.20 

1.75 

0.20 

0.95 

0.99 

0. 15 

0.75 

0.20 

2.30 

0.65 

0.30 

0 95 

0.37 

1 

0.99 

1.70 

0.50 

....  f # , 

0.95 

0.40 

1.30 

0.99 

0.25 

1.35 

0.65 

0.22 

0.25 

0.50 

0.30 

0.40 

0.96 

0.38 

0.40 

2.50 

0.90 

0.55 

2.00 

* 

1.86 

0.65 

1.10 

0.25 

0.24 

0-82 

0.65 

1.70 

0.40 

0.40 

0.35 

1.10 

0.66 

0.60 

0.40 

0.65 

0.45 

l 

0.30 

0.30 

1.90 

Sums  — 

7.07 

1.60 

8.20 

1.85 

5.43 

7.44 

5.09 

5.75 

1.95  1.10 

* 

* 

*No  record  after  November  20. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


ARKANSAS  CITY,  ARK. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

1 June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

2.55 

1.50 

1.40 

0.20 

2 

3 

1.11 

0.25 

0.35 

4 

0.65 

0.10 

1.25 

2.25 

6 

7 

1.35 

0.40 

1.00 

0.40 

0.70 

0.30 

8 

0.51 

9 

0.20 

10 

0.30 

0.05 

4-40 

11 

0.24 

12 

1.90 

13 

14 

2.22 

15  

1.10 

0.36 

1.10 

0.77 

0.65 

16 

1.90 

17 

0.03 

0.60 

18  

0.50 

0.80 

19 

0.30 

0.35 

0.65 

on 

0.07 

21 

1.20 

0.15 

1.65 

22 

23 

24 

0.70 

25 

26 

0.45 

27 

0.83 

0.01 

0.14 

0.65 

0.80 

0.25 

1.45 

28 

29 

2.00 

30 

31 

0.40 

Sums.... 

3.05 

4.84 

2.04 

4.33 

5.77 

6.61 

2.30 

5.75 

3.25 

0.25 

5.00 

2.25 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
$21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.65 

1.40 

0.70 

0.15 

0.82 

0.45 

0.35 

1.10 

0.40 

0.60 

3.10 

0.90 

0.30 

0.60 

0.20 

0.77 

0.45 

0.42 

0.25 

0.35 

1.10 

1.35 

0.85 

0.60 

0.95 

1.40 

0.85 

0.20 

0.20 

oo 

0iO5 

OOT 

0.75 

0.95 

0.95 

0.35 

1.60 

0.60 

0.45 

0.30 

0.45 

0.95 



0. 15 

1.30 

2.30 

0.75 

1.10 

1.00 

0.12 

0.80 

1.70 

1.20 

0.30 

0.40 

0.25 

0.70 

0.12 

0.26 

0.35 

0.50 

0.40 

Sums  — 

6.87 

3.72 

9.70 

3.65 

0.77 

0.12 

4. 10 

6.06 

4.35 

0.75 

0.00 

3.37 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 

ARKANSAS  CITY,  ARK. — Continued. 
1895. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

a> 

d 

d 

>> 

'd 

*-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.00 

0.55 

0.50 

0.60 

0.90 

0.80 

1.40 

0.75 

0.15 

0.50 

0.15 

0.55 

0.60 

0.40 

0.30 

0.30 

0.30 

0.75 

0.95 

0.90 

0.30 

0.45 

0.25 

0.20 

1.00 

1.60 

1.10 

1.50 

1.45 

0.80 

0.65 

1.00 

0.30 

0.30 

0.30 

0.35 

0.25 

0.30 

1.10 

1.25 

1.70 

1.60 

0.60 

1.35 



0.40 

0.90 

Sums  — 

5.30 

0.30 

5.55 

2.70 

1.25 

5.25 

4.55 

1.85 

1.35 

0.90 

3.25 

1.10 

ARTHUR  CITY,  TEX. 
1893. 


T. 

0. 12 

0.94 

0.50 

0.57 

0.65 

2.05 

0.06 

1 

T. 

1 

T. 

0.05 

0.26 

0.47 

1.47 

0.98 

0.26 

1.86 

0.05 

1.20 

0.45 

T. 

T. 

0.05 

T. 

0.83 

i 

1.20 

0.94 

1.50 

i 

6.50 

0.22 

0.50 

6.41 

0.91 

0.35 

1.00 

0.02 

1.15 

1.16 

0.48 

0.20 

0.31 

0.85 

0.35 

T. 

0.45 

1 

0.45 

) 

0.50 

Sums — 

1.03 

3.99 

2.46 

4.04 

2.11 

3.83 

0.50 

0.05 

1.95 

0.14 

5.06 

1.11 

DMP 2 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


ARTHUR  CITY,  TEX. — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Do7 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.18 

0.46 

0.38 

0.83 

2.20 

0.38 

0.03 

2.00 

0.32 

T. 

T. 

0. 10 
0.20 

0.54 

0.05 

T. 

1.70 

0.13 

1.30 

1.25 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.05 

0.32 

0.85 

0.60 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.04 

0.30 

T. 

T. 

0.10 

T. 

0.65 

0.45 

0.38 

2.68 

2.73 

1.39 

0.08 

T. 

0.18 

00  00 

O O 

66 

0.02 

T. 

T. 

0.75 

T. 

0.48 

0.08 

T. 

T. 

0.03 

0.87 

0.50 

T. 

0.30 

T. 

0.10 

T. 

T. 

5.85 

0.50 

T. 

0.08 

Sums  ... 

t 

0.73 

5.41 

9.53 

7.62 

1.93 

0.06 

1.88 

2.44 

2.40 

0.75 

0.83 

1.60 

1895. 


1 . 

0.33 

0.60 

0.40 

0.43 

T. 

0.25 

2 . 

0.08 

T. 

3 

6.38 

T. 

T. 

4 

0.83 

0.20 

S 

T. 

6.42 

0.02 

0.26 

6 

T. 

T. 

T. 

7 

1 45 

T. 

6.40 

0.60 

6.51 

T. 

s 

0.06 

T. 

0.72 

T. 

0.05 

9.  . 

1.30 

in  

0.02 

6.28 

T. 

0.10 

11 . . 

0.64 

T 

3.75 

12. . . 

T. 

0.10 

0.60 

1.50 

1.82 

13 

o!i8 

6.33 

14. . . 

T. 

T 

0.22 

15 

T. 

t! 

0.20 

0.34 

16. . . 

0.65 

17 

2.80 

18 

T. 

6.18 

19 

0.27 

T. 

0.36 

T. 

20 

0.05 

3.27 

21 

0.26 

T. 

22 

0.85 

23 

T. 

0.25 

0.20 

T. 

24 

1.10 

0.75 

T. 

T. 

0.50 

1.43 

25 

0^34 

T. 

T. 

T. 

0.03 

26  

| 

T. 

T. 

T. 

27 

28. 

0.58 

0.15 

0.04 

0.85 

29 

2.09 

2!  17 

0.05 

30 

1.40 

0.94 

0.28 

T. 

31... 

T. 

Sums  ... 

2.39 

0.17 

4.65 

1.97 

5.29 

8.10 

7.13 

2.55 

0.65 

0.76 

2.42 

&.13 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ARLINGTON,  MO. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

T3 

ft 

<1 

May. 

rt 

t-S 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.30 

T. 

0.10 

0.70 

0.20 

0.70 

0.75 

* 

0.20 

T. 

0.20 

0.30 

0.30 

0.02 

0.30 

0.50 

0.50 

0.25 

T. 

T. 

1.20 

0.80 

0.03 

0.15 

0.92 

0.25 

T. 

1.00 

0.10 

1.50 

1.80 

0.25 

0.01 

0.45 

T. 

0. 12 
0.04 

0.04 

0.20 

T. 

0.02 

T. 

6.25 

0.25 

2.01 

0.13 

0.40 

0.43 

0.02 

0. 18 

0.30 

0.05 

1.40 

0.10 

1.00 

0.10 

0.30 

T. 

0.10 

0.50 

0.12 

0.20 

0.12 

0.65 

0.40 

0.85 

T. 

0.18 

0.40 

0.90 

1.20 

T. 

0.08 

0.08 

0.40 

0.70 

T. 

1.80 

T. 

0.02 

0.02 

0.10 

2.50 

0.15 

0.05 

0.23 

0.35 

0.20 

1.14 

1.50 

Sums  — 

0.31 

0.93 

2.96 

8.57  4.40 

4.90 

4.80 

2.31 

4.33 

1.60 

0.95 

* No  record  for  October. 


1894. 


2.11 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0.20 

0.25 

T. 

”i.*3o' 

1.60 

1.40 

2.32 

0.63 

T. 

0.56 

0.78 

1.13 

1.20 

* 

T. 

0.02 

0.18 

0. 18 
0.12 

T. 

0.27 

0.23 

0.77 

T. 

0.30 

0.08 

0.40 

T. 

I 

1 

1.08 

0.75 

T. 

T. 

0.10 

T. 

0.40 

0.50 

0.40 

0.45 

0.55 

0.09 

i 

0.07 

i 

T. 

Sums — 

2.48 

* 

4.08 

3.27 

7.38 

1.56 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  February  10  to  28,  and  July  to  December,  inclusive. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


ARLINGTON,  MO. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

& 

a 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

* 

* 

T. 

T. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

T. 

0.09 

3 

4 

T. 

0.05 

6 

T. 

0.30 

7 

0.20 

8 

T 

9 

T. 

10 

11 

T. 

0.06 

12 

T. 

T. 

13 

T 

14 

t! 

15 

T 

T. 

T. 

16 

t! 

0.40 

0.08 

17 

0-20 

18 

0.20 

19 

T. 

T. 

20 

0.90 

0.04 

21 

0.02 

22 

T. 

23 

T. 

24 

0.40 

25 

T 

26 

T 

0.02 

0.26 

27 

T. 

28 

29 

T. 

30 

T. 

0.13 

31  

Sums  . . . 

* 

0.90 

1.10 

0.36 

0.99 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  January,  February,  and  July  to  December,  inclusive. 

ASHEVILLE,  N.  C. 

1893. 


0.85 

1.52 

0.03 

> 

0.13 

0.18 

0.05 

0. 12 

0.46 

0.03 

0.10 

0.10 

0.30 

0.14 

1.60 

0.04 

0.28 

0.30 

0.21 

0.20 

0.09 

0.65 

0.55 

0.06 

0.15 

0.38 

0.55 

6.02 

1.25 

0.08 

0.33 

1 

0.70 

6-31 

0.09 

1 

0.20 

0.08 

0.97 

0^92 

1.64 

i 

0.25 

6.15 

1.93 

0^20 

"i.’io* 

0.94 

0.04 

0.34 

1.20 

0.10 

0.15 

0.30 

1.50 

0.70 

1.97 

0.03 

0.30 

0.32 

0.05 

0.45 

o!  12 

0.23 

0.16 

0.05 

0^58 

0.15 

0.48 

0.25 

0.42 

0.01 

0.22 

0.82 

T. 

0.35 

0.70 

O.'lO 

I 

0.40 

0-08 

oio2 

0.27 

6.20 

6.68 

i 

0.26 

0 03 

0.40 

0.20 

1.19 

0.70 

0.58 

0.28 

1 

6.02 

0. 18 

6.08 

i 

0.31 

0.65 

0.15 

0.23 

6.75 

0.03 

0.10 

0.08  1 

0.54 

0^38 

0.23 

0. 12 

1 20 

1.00  i 

0.25 

0^09 

0.67 

0.95 

0.03 

1 

0.35 

0.02 

0. 14 

0.74 

1 

Sums  ... 

3.29 

4.74 

2.99 

1.95 

3.80 

3.91 

2.12 

6.24 

7.42 

5.36 

3.89 

1.19 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ASHEVILLE,  N.  G.— Continued. 


1894. 


Pay 

of 

month. 

January 

February. 

rd 

o 

u 

a 

S 

April. 

May. 

a> 

fl 

Hs 

July 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.24 

2 

0.45 

0.14 

0.07 

0.50 

3 

0.30 

0.45 

0.28 

0.08 

4 

0.45 

0.45 

0.07 

5 

0.05 

0.08 

T. 

0.01 

6 

0.30 

7 

0.85 

0.08 

0.55 

0. 10 

T. 

8 

0.31 

0. 15 

0.16 

9 

0.52 

0.09 

0.06 

1 • 45 

[0 

0.45 

0.21 

0.01 

0.45 

6.58 

11 

0.20 

0.12 

0.07 

0.18 

1.16 

T. 

0.60 

[2 

0.40 

0.23 

0.23 

0.21 

T. 

2.00 

[3 

0.65 

0.37 

[4 

0.10 

0.09 

0.08 

[5 

0.05 

0.23 

0.23 

0.83 

[6 

6 41 

0.22 

[7 

0-09 

0.12 

6.12 

0.19 

18 

0.07 

0.30 

0.49 

0.02 

[9 

0.28 

0 09 

0.88 

0.05 

>0 

0.20 

0.05 

0.09 

>1 

0.27 

6.04 

0.28 

o!o7 

0 15 



52 

0.09 

1.35 

6.03 

0. 18 

>3 

0.13 

0.05 

0.65 

0.03 



>4 

0.12 

0.30 

0.03 



55 

0.30 

0. 13 

6.42 

0. 16 

>8 

0.35 

o!  81 

0.56 

T. 

0.03 



0.05 

>7  

0.90 

0.28 

0.04 

0.67 

>8 

0.10 

o!  10 

o!?8 



0.05 

>9 

0.20 

0.18 

50 

0.30 

0.06 

0.23 

6.50 

0.10 

51 

0.08 

0.55 

1 0.68 

Sums  ... 

2.44 

3.81 

1.56 

1.21 

3.19 

2.99 

4.94 

3.48 

3.08 

2.68 

0.54 

4.10 

1895. 


1 

I 

0.30 

0-60 

2 

0 70 

1.10 

0.15 

0.05 

0.03 

3 

T. 

T. 

0.85 

4 



0.10 

5 

I 

0.45 

6 

0.95 

0.92 

0.70 

0 25 

7 

0.10 

8 

3 15 

0.40 

0.30 

0.09 

0.21 

9 

0.80 

0.05 

0.40 

0.05 

0.20 

o.io 

10 

1-80 

0. 10 

0.35 

6.53 

0.23 

11 

0.20 

0.25 

0.20 

o.io 

0.25 

0.40 

12 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

13 

6.25 

0.12 

0.43 

0.82 

0.15 

14 

0.20 

0.24 

15 

0.40 

0.06 

0.03 

0.12 

16 

0.10 

0.50 

0.40 

0.05 

0.20 

0.73 

17 

0-15 

0.25 

0.82 

18 

0.70 

19 

0.06 

20 

0.20 

0.90 

0. 60 

0.42 

0.22 

21 



T. 

0.80 

0.50 

1.07 

22 

6. 18 

6.20 

23 

0.35 

6.35 

0.30 

0.10 

24 

0.70 

0. 10 

25 

0. 10 

26 

0.82 

6.30 

0.06 

0.45 

0.69 

27 

0 09 

28 

0.' 10 

0.07 

0.12 

29 

0.75  

0.48 

30 

6.45 

0.30 

31 

0.45 

Sums  . . . 

4.92 

j 1-70 

3.95 

4.04 

4.90 

2.33 

2.32 

5.03 

0.85 

0.21 

2.78 

3.78 

22 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


ATLANTA,  GA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March . 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.41 

0.01 

0.24 

0.34 

0.45 

0.66 

T. 

2 

T. 

o 07 

0.21 

0.93 

T. 

0.40 

T 

T. 

3 

0.03 

0 09 

0.59 

0. 45 

T. 

0.23 

0.49 

4 

6!  44 

0.14 

0.08 

0 29 

5 

0 02 

0.25 

0.04 

0.13 



T 

0.37 

0.07 

b26 

0.74 

T. 

T 

7 

0.06 

0.04 

0.02 

T. 

0.01 

T. 

8 

0 18 

0.37 

T. 

0.39 

0.38 

T. 

9 

T. 

o!o2 

0.02 

o!49 

O.oV 

T 

LO 

0.02 

0^52 

T. 

t! 

11 

1.31 

0.59 

T. 

0.15 

0.34 

12 

0.44 

0.43 

o.oi 

T. 

T. 

o!o7 

0 35 

13 

T 

0.35 

0.09 

0.03 

0 12 

0.11 

0.13 

T 

L4 

t! 

0.01 

T. 

0.73 

0.17 

T. 

0.05 

t! 

L5  

0.42 

1 . 65 

0.02 

0.45 

0 05 

oio5 

16 

o!i9 

0.04 

T. 

1 41 

L7 

0^20 

0.09 

0.02 

0.06 

T. 

[8 

0.70 

T. 

0.13 

0.03 

T. 

0.01 

L9 

0.56 

0 76 

0 63 

T. 

>0 

T 

0.53 

T. 

T. 

>1 

0.20 

t! 

0 20 

6.61 

0.47 

>2 

T. 

0.23 

0-01 

>3 

0 03 

o.’ii* 

>4 

0. 54 

>5  

6.03 

0.08 

>6 

0. 09 

0.03 

0-07 

T. 

>7 

0.36 

0.35 

T. 

0-12 

0.03 

0.33 

>8 

0.44 

0.61 

0.46 

o.oi 

T. 

T. 

>9 

0.05 

0.02 

1.86 

0-63 

50 

T. 

0 03 

1.15 

0.65 

51 

0.58 

0.10 

Sums  — 

3.02 

5.45 

2.43 

2.48 

4.46 

4.65 

2. 13 

4.07 

3.06 

0.39 

1.11 

3.18 

1894. 


1 

T. 

0.09 

0. 11 

| 

0.01 

2 

0.09 

o'.  06 

T. 

6 oi 

0.02 

T 

0.02 

3 

0.10 

0.43 

0.03 

0.08 

T. 

T. 

4 

T. 

0.30 

0 15 

0.02 

T. 

0.18 

5 

0 15 

0 01 

T. 

6 

0.83 

0.21 

T. 

0.49 

0.21 

T. 

7 

0-38 

T. 

0.18 

T. 

8 

0.06 

T. 

T. 

T. 

0.97 

T. 

0.02 

9 

0.71 

0.58 

1.08 



o.  ii 

0^60 

T. 

10 

0. 13 

1*02 

0.23 

T. 

T. 

1.05 

11  

0.96 

0 51 

0 25 

0.03 

0.05 

0.61 

12 

l!  14 

o!  27 

T. 

0. 62 

o!  29 

13 

0.13 

0.06 

0.02 

0.24 

14 

T. 

0 64 

0.17 

0.31 

15 

0.75 

0.08 

0.02 

T. 

T. 

16 

0.77 

T. 

0.06 

0.05 

T. 

0.05 

17 

0.44 

6.58 

0.18 

0.09 

2.45 

T. 

18 

6.23 

0.98 

0-19 

0-72 

0 36 

2.25 

19 

0.08 

0.59 

T. 

T. 

T. 

0.24 

T. 

T. 

20 

0 01 

0.02 

T. 

21  

0.40 

0.02 

0.67 

T. 

0.04 

T. 

22 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

23 

T. 

0.07 

0.03 

T. 

0.02 

0.06 

24 

0.03 

0.35 

0.05 

0.69 

0.31 

25 

0 73 

0.21 

0.24 

0.72 

0.20 

26 

T. 

0.02 

0-19 

0-09 

0. 53 

0.87 

27 

0.15 

0.49 

T. 

T. 

28 

T. 

i 

0.37 

29 

0.15 

0.04 

T. 

0.21 

0.03 

B0 

0.01 

0.13 

2.64 

0.94 

'”6:66 

31 

1 

0.06 

0.19 

0.10 

j 

Sums  ... 

5.09 

4.98 

2.99 

3.06 

1.49 

1.29 

5.55 

3.70 

5.78 

2.62 

0-92 

3.45 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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ATLANTA,  GA. — Continued. 


1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 01 

0.44 

0 01 

0.09 

T. 

T. 

2 

0 16 

0.63 

1 28 

0 01 

0 09 

0.18 

0.03 

0.19 

3 

0.05 

T. 

T. 

T. 

T. 

0. 15 

0.75 

0 07 

4 

0.04 

T. 

T. 

T. 

5 

T 

0 96 

T. 

T. 

T. 

6 

0.03 

0 12 

T 

0.02 

T. 

0.04 

0.09 

T. 

7 

0.22 

0.50 

1.84 

0.01 

0.55 

T. 

0.08 

T. 

8 

0.77 

0.01 

1.40 

0.60 

0.06 

T. 

0.56 

0.01 

0.03 

9 

1.06 

0-03 

0.02 

0.01 

0.12 

0.01 

0.40 

10 

0.32 

T. 

0.44 

T. 

0.66 

0.44 

11 

T. 

0.42 

0.35 

0.06 

0.09 

0.48 

T. 

0 04 

12 

T. 

0.01 

0.31 

T. 

0. 39 

T. 

0.07 

0.02 

13 

T. 

0.75 

0.09 

T. 

0.16 

0.14 

0.68 

T. 

14 

0.81 

T. 

0.01 

0.50 

15 

0 01 

0.52 

0.91 

0.04 

T. 

0.49 

0.11 

T. 

16 

0.47 

0.08 

0.94 

0.15 

0.33 

2.22 

17 

1.42 

0-36 

0.07 

1.10 

T. 

18 

0.15 

0.02 

T. 

19. . . 

T. 

0.17 

T. 

20 

0.26 

1.03 

T. 

0.01 

0.89 

21 

0.28 

0.31 

T. 

0.62 

0.68 

0.01 

22 

T. 

T. 

T. 

0.07 

0.01 

23 

0.04 

T. 

24 

T. 

0.46 

T. 

0.11 

25 

0.86 

T. 

0.63 

T. 

0.07 

T. 

T 

26 

T. 

0.51 

0.44 

T. 

0.35 

0.14 

0.17 

27  

T. 

1.17 

T. 

0.21 

28 

0.86 

T. 

T. 

0.11 

0.03 

29 

0.01 

0.21 

0.02 

T. 

30 

0.33 

T. 

2.62 

0.19 

0.20 

T 

0.80 

31  

0.15 

0.01 

0.04 

0.48 

Sums  — 

5.47 

2.01 

7.55 

5.20 

3.99 

4.87 

2.75 

8.55 

0.2l" 

1.30 

1.04 

2.9 

AUGUSTA,  GA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.38 

0. 10 

0.51 

0.04 

2.29 

T. 

0.01 

0.39 

1.63 

0.44 

0.96 

0.21 

0.48 

T. 

1.81 

1.08 

T. 

1.06 

0.17 

0.03 

0.12 

T. 

0.13 

0.57 

0.40 

0. 13 

0.02 

0.38 

0.26 

6.50 

T. 

0.30 

0^39 

T 

0.03 

T. 

0.01 

0.10 

0.04 

T. 

6.19 

0.01 

T. 

0. 11 

T. 

0.05 

0.39 

0.17 

1. 10 

0.02 

0.01 

0.01 

0*55 

0.07 

6.12 

0.50 

T. 

0.19 

0.01 

0^48 

0.80 

T. 

0 02 

2^51 

T. 

0.20 

0.37 

0.79 

T. 

0.04 

0. 15 

0.63 

T. 

o.ii 

0.10 

T. 

0.01 

0-42 

0.88 

0.37 

0.39 

0.22 

T. 

0.70 

1.08 

0.86 

0.07 

1.40 

0. 10 

0.11 

0.05 

T. 

0.70 

0.25 

1.05 

0.11 

o.io 

T. 

0.14 

6.93 

0.02 

0.01 

0.23 

0.03 

T. 

T. 

T. 

0.49 

0.08 

0.02 

T. 

0.03 

0.46 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.05 

0.76 

T. 

0.54 

0.10 

1.12 

T. 

0.21 

T. 

4.12 

0.06 

T 

1.27 

1.82 

0.31 

T. 

0.53 

D04 

| 

0.14 

0.82 

o!o2 

Sums  — 

2.92 

5.26 

2.81 

0.97 

3.22 

7.71 

3.51 

8.18 

4.29 

4.56 

1.98 

3.50 

24 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


AUGUSTA,  G A.— Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

0.32 

0. 13 

0.06 

2 

6.15 

o’83 

T. 

T. 

3 

0^64 

1.24 

4 

6.28 

0 06 

0 11 

0.22 

0.72 

5 

0.05 

T. 

T. 

1 40 

1 72 

T. 

6 

0.07 

0.27 

0.04 

1.61 

7 

T. 

T. 

8 

T. 

T. 

1.12 

0. 14 

T. 

9 

0.38 

0.04 

6.12 

0.02 

0 16 

2.75 

0.05 

10 

0.16 

0.09 

0.30 

1.78 

0^31 

11 

0.25 

0.74 

0.04 

12 

0.41 

0.40 

6.49 

0.26 

0.17 

0.26 

13 

0.30 

T. 

o!o2 

14 

T. 

2.07 

0.68 

0.25 

15 

0.05 

0.09 

0.01 

0.02 

16 

0.27 

T. 

0.02 

0.49 

0.89 

17 

0.11 

1.07 

0.69 

6.12 

18 

0.21 

0.40 

0.23 

1.36 

0.50 

1.31 

19 

0.06 

0.06 

0.28 

0.27 

0.02 

20 

1.64 

o]  46 

T. 

0.02 

0. 15 

21 

0.13 

0.46 

0.07 

0.20 

o!oe 

22  

0.10 

0.07 

0.47 

23 

T 

0.26 

T. 

0.26 

’ "t." 

24 

T. 

0.23 

o!  29 

0.46 

0.12 

05 

2.20 

1.09 

1.65 

0.52 

26 

0.08 

0.01 

0.05 

”6.’ 48’ 

0.03 

0.63 

0.14 

0.65 

27 

T. 

0.79 

2.26 

0.01 

28 

0.10 

2.52 

0.98 

T. 

29 

0.22 

T. 

T 

0.01 

0.03 

0.06 

30 

0.02 

2.44 

0.29 

0.31 

0.05 

31 

| 

T. 

0.16 

0.10 

Sums  — 

1.68 

7.09 

2.04 

2.17 

3.49 

9.12 

9.99 

7.39 

5.26 

3.34 

1.82 

2.15 

1895. 


1 

0.02 

0.02 

0.03 

0.14 

0.36 

T. 

0. 12 

2 

0.07 

0.81 

0.18 

0.59 

T. 

0. 12 

T. 

0.02 

3 . 

0.19 

0.23 

0.94 

4 

0.02 

0.02 

T. 

1.52 

5 

0.01 

0.11 

0-05 

T. 

6 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.06 

0.11 

0.38 

1.08 

7 

0.53 

0.99 

0.80 

0.05 

1.15 

0.04 

0.12 

0-70 

8 

0.27 

1.57 

1.91 

0.56 

0.46 

0.22 

0.03 

9 

0.89 

T. 

T. 

0.04 

0.05 

0.01 

6 61 

10 

1.28 

0.03 

0.31 

0.72 

0.48 

[1 

6.63 

0.23 

0.01 

0.01 

0.04 

12 

T 

0. 57 

0.36 

T. 

0.36 

0.18 

13 

1.46 

T. 

0.08 

0.13 

0.10 

14 

0.90 

T 

o!o7 

15 

T. 

0.63 

1.27 

T. 

0.19 

0.37 

0^51 

16 

0.10 

0.49 

0.49 

0. 10 

0-24 

0.62 

17 

l.*48 

0.05 

0.04 

0.19 

0.09 

18 

T. 

0.24 

2.’ 26 

19 

0.31 

T. 

0.20 

0.01 

>0 

T 

0.32 

0.24 

21 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.19 

0.98 

>o 

T 

0.01 

0.01 

1.64 

VK 

T. 

T. 

24 

1.27 

25 

1 42 

T. 

6. 12 

0^37 

0.02 

0 89 

0.02 

26 

0. 14 

o!os 

0.51 

0. 15 

T. 

0.38 

0.01 

27 

T. 

o'.  34 

T. 

T. 



I 

28 

0.93 

0.07 

0.40 

0.51 

29 

o!oo 

T. 

2 41 

J0 

0 73 

0^33 

1.12 

J1 

0.27 

T 

0.09 

Sums  — 

6.35 

4.02 

8.06 

5. 18 

3.34 

3.98 

4.31 

8.45 

1.98 

0.67 

2.01 

3.75 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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BAG-NELL,  MO. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

[ 

>> 

a 

3 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.69 

0.27 

1.42 

1.17 

0.60 

0.66 

0.16 

0.79 
1.59 
0. 17 

0.28 

1.32 

0.34 

1.10 

1.20 

0.75 

0.34 

0.03 

1.46 

|;#  . 

1.00 

0.74 

1.57 

0.06 

0.35 

0.22 

0.33 

T. 

1.45 

0.21 

0.31 

0.44 

0.28 

0.38 

0.23 

1.60 

0.54 

0.40 

0.05 

0.28 

0.02 

* *6*69* 

0.36 

i 

0.17 

0.10 

0.76 

0.14 

0.53 

0.18 

0.59 

0.62 

0.17 

0.18 

1.06 

0.91 

0.15 

0.12 

i 

i 

0.24 

1.43 

i 

0. 14 

0.16 

Sums  — 

* 

* 

2.89 

4. 10 

5.48 

3.74 

2.09 

2.52 

5.96  0.53 

2.49 

3.70 

31. 


No  record  for  J anuary  and  February. 

1895. 


0.30 

0.15 

1.05 

0.10 

T. 

0.60 

0.75 

0.20 

0.10 

0.09 



0.71 

2.46 

2.54 

0.20 

0.06 

0.05 

0.10 

0.40 

0.43 

0.32 

i t 

0.40 



0.10 

0.55 

0.22 

0.26 

0.03 

0.10 

0.03 

0.10 

0.03 

| 

0.07 



0.29  | 

0.18 

0.64 

0.38 

0.20 

0.22 

0.13 

1.36 

1.00 

0.11 

0.22 

1.53 

0.20 

poo 

tooccc 
O*  Or  *0 

0.80 

2.00 

* 

1.22 

t 

1.09 

0.80 

0.70 

0.05 

> 

0.04 

0.02 

0.50 

0.99 

0.03 

0.25 

j 

0 03 

1 

0.20 

0.29 

1.05 

0.08 
2. 12 

) 

0. 16 
0.03 

0.62 

0.22 

i 

0.66 

Sums  — 

2.30 

0.50 

2.02 

1.10 

4.74 

5.16 

13.03 

3.83 

0.50 

0.00 

* 

* 

31. 


* No  record  after  November  20. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


BAINBRIDG-E,  GA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
2G 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

3 

t-S 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

* 

1.03 

0.84 

0.48 

0.52 

0-73 

0.15 

1.75 

0.20 

0.35 

o’.  76 

0.38 

0.28 

1.65 

0.86 

0.85 

0.30 

0.02 

1.42 

2.62 

0.72 

0.58 

0.10 

1.49 

0.53 

1 47 

0.16 

0.32 

0.42 

0.26 

0.31 

0.55 

0.45 

0.65 

0.58 

0.44 

1.56 

0.65 

2.10 

0.44 

* 

0.11 

0.07 

1.17 

0.10 

0.10 

0 72 

0.20 

0.17 

0.56 

4.06 

0.04 

0-26 

0.42 

1.16 

0.99 

0^62 

1.09 

1.04 

0.48 

6.98 

6 48 

0.48 

0.50 

Sums  — 

* 

1 * 

* 

4.31 

6. 10 

6.43 

5.48 

3.30 

5.98 

2.20 

2.55 

3.11 

*No  record  from  January  1 to  March  19. 


1894. 


0.58 

0. 10 

0.56 

0.53 

0.45 
0.49 
0. 10 

0.88 

0.25 

0.08 

0.02 

0.46 

0.53 

0.10 

0.65 

0.80 

0.90 

0.70 

0.58 

0.27 

5.60 

0.68 

1.03 

1 

0.14 
0. 15 

0.05 

0.20 

0.02 

0.26 

0.02 

0.08 

0.86 

0.61 

0.42 

0.70 

0.98 

0-15 

0.50 

0.30 

0.22 

0.55 

0.75 

0.42 

0.39 

0.28 

0.40 

0.14 

0.16 

0.20 

0.56 

0.36 

0.26 

0.12 

0.72 

0.15 

0.55 

0.06 

0.07’ 

1 

i 

0.08 

i 

0.05 

0.60 

1.33 

0.20 

0.83 

0.75 

2.88 

0.08 

0.35 

0.15 

0.08 

0.07 

0.20 

0.47 

0.29 

1.10 

» 

’ ’2.’ 75' 
0.40 
0.52 

”6.’ 14’ 

0.38 

" *i *2G* 

0. 15 

0.98 

0.40 

0.60 

0.20 

0.24 

0.28 

0.05 

! 

[ 

0.12 

0.08 

0.52 

0.32 

0.40 

T. 

0.40 

| 

1.44 

0.18 

I 

0.36 

0.70 

0.36 

1 

0.03 

1.08 

1.08 

0.36 

Sums  — 

1.66 

7.69 

6.56 

4.00 

2.46 

4.77 

7.09 

6.87 

2.52 

7.03 

0.61 

2. 17 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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BAINBRIDGE,  GA, — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December.  I 

1 

1 

1.80 

0 11 

0.14 

* 

* 

2 

0.76 

0.53 

0.98 

6 16 

0.10 

3 

0.08 

0.65 

0.20 

1.10 

4 

0.10 

R 

0.30 

0.02 

6 

0.02 

0.24 

0.61 

7 

0.80 

0.14 

0.04 

0.11 

0.08 

0.13 

0.09 

8 

"l.’ii* 

1.30 

0.50 

0.24 

0.24 

0.20 

0.06 

9 

0.66 

0.96 

0.70 

10 

0.30 

0.11 

11  

0.43 

0.04 

0.34 

0-02 

0.72 

12 

0.72 

1.20 

0.05 

0.04 

0.18 

13 

0.21 

0.05 

0.04 

0.16 

14 

0.40 

15. . . 

0.52 

6 90 

1.26 

16 

2.29 

0.30 

0.36 

0.30 

0^28 

0.02 

17 

0.20 

0 30 

0.76 

18 

0 10 

0.41 

0.27 

6.73 

0.18 

19 

0.46 

0.72 

20 

0. 13 

2.40 

21 

0.68 

0.50 

0.03 

22 

0 04 

0.18 

0.40 

23 

0.06 

0.06 

0.41 

0.02 

24 

0.75 

0 55 

25 

0.04 

0.42 

l]  44 

0.24 

26 

1.23 

1.98 

0.18 

0^32 

o!n 

o.  io 

27 

0.40 

28 

0.40 

i.  48 

29 

1.72 

0.27 

30 

0.36 

0.40 

0 35 

::::::: 

31 

0^48 

0.31 

o!91 

0.20 

1.05 

Sums  ... 

9.40 

3.51 

5.21 

4.90 

4.68 

5.91 

8.74 

5.09 

2.53 

1.29 

* 

* 

* No  record  for  November  and  December. 

BATES VILLB , MISS. 
1893. 


l 

3.60 

0.10 

1.40 

0.91 

0.69 

2 

0.03 

0.02 

0.26 

3 

* o.‘to 

0.51 

0.07 

1.22 

4 

0.21 

0i48 

1.96 

5 

3’  55 

6 

0.50 

0.20 

0.14 

7 

0.02 

0.70 

0 °5 

8 

0.40 

0.21 

0.68 

9 



0.22 

3.62 

10 

0.45 

0.99 

...  . 

[1 

0.57 



0 33 

[2 

1.00 

2. 70 



0.45 

L3  

1.20 

0.11 

[4 



1.44 

0.40 

[5 

1.35 

1 45 

[6 .. 

1.67 

L7 

1.40 

0.20 



0.02 

0.15 

0. 18 

18 

0.80 



1.60 

19 

0 09 

0.12 

JO 

0.40 

0.68 

0.58 

0.30 

J1 

0.90 

0 05 

1.32 

J2 

0.20 

J3 

0.30 

0.64 



24 

2.01 

J5 

6.35 

0.10 

J6 

1.22 

0.14 

J7 

0.95 

5.75 

1.10 

J8 

0.30 

’ "6*45 

2 05 

29 

0.41 



0.46 

10  

0.08 

11 

1 

1.00 

0.20 

Sums  ... 

5.40 

4.95 

2.00 

7.40 

13.49 

7.67 

2.33 

3.02 

8.37 

0.28 

5.26 

3.09 

28 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


BATESVILLE,  MISS. — Continued. 
1894. 


1 

2 
8 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

a 

<1 

May. 

June. 

July. 

VI 

2 

bJO 

2 

<1 

September. 

October. 

November. 

S 

,o 

s 

o 

o 

a> 

P 

0.62 

0.45 

0.17 

1.39 

2.58 

0.06 

0.06 

0.72 

0.04 

1.63 

2.72 

0. 05* 

0.28 

6.97 

1.28 

0.95 

0.85 

0.28 

0.16 

0.15 

0.05 

0.60 

0.21 

0.56 

1.83 

0.46 

0.22 

0.41 

0.46 

0.07 

1.50 

0.15 

0.35 

0.16 

0.20 

0.60 

1.50 

0.01 

0.55 

0.71 

0.11 

0.37 

1.42 

0.20 

0.24 

0.95 

0.25 

0.13 

0. 18 

0.85 

0.82 

1.57 

0.40 

0.52 

0.71 

0.11 

0.39 

0.72 

1.08 

0.22 

0.10 

0.40 

1.13 

0.40 

2.24 

0.24 

' ’6.48* 

0.14 

0.08 

0.95 

0.95 

0.15 

0.32 

0.13 

0.38 

0.26 

0.10 

0.35 

Sums.. .. 

4.11 

7.11 

7.16 

7.79 

3.22 

0.98 

0.61 

6.14 

5.88 

2.06 

0.33 

0.66 

1895. 


1 

0.55 

0.45 

0.16 

1.54 

0.40 

0.59 

op 

00  to 

2 

0.95 

3 

4 

0.05 

0.08 

0.28 

0.36 

f; 

0.75 

0-50 

0.10 

7 

0.90 

0.20 

8. . . 

0 45 

0.14 

0.56 

0 

0.20 

1.23 

in 

0.40 

0.33 

0.31 

ii  

6.35 

6.49 

0-18 

|9l  

0.15 

6.35 

13 

0.90 

14 

0.15 

2.66 

15 

0.20 

0.10 

16 

0.90 

1 54 

17. . . 

0.02 

0.76 

18 

0.35 

|Q.  . . 

0.85 

0.70 

JO 

0.95 

0.35 

0.50 

1.36 

21.  . 

0.20 

22  . 

0.25 

aa  . . 

0. 45 

>4 

0-35 

0.07 

1.05 

0.15 

0.38 

0.36 

26 

2.05 

0.21 

0.98 

0.27 

>7  . 

0^24 

0.10 

28. . . 

0.35 

0.07 

0.88 

29  . . 

in 

0.50 

0.39 

31. . . 

0.50 

0.81 

Sums  — 

6.00 

0.50 

4.24 

3.26 

1.74 

3.58 

6.64 

0.53 

1.05 

1.69 

3.07 

3.94 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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BEARD STOWN,  ILL. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

XI 

O 

pH 

e3 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

1 

October. 

1 November. 

December. 

1 

0.75 

1.61 

0.43 

6.20 

T. 

0.32 

T. 

0.25 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.27 

0.57 

0. 13 

6.15 

T. 

T. 

T. 

2.00 

0.60 

1.66 

0.35 

T 

0.01 

0.72 

0.41 

T. 

T. 

1.65 

0.42 

0.73 

T. 

0.40 

0.15 

0.02 

6.85 

T. 

T. 

T. 

0.60 

T. 

T. 

T. 

0.19 

T. 

0.49 

T. 

T. 

1.93 

0 02 

0.01 

0.50 

0.12 

0.16 

6.31 

T. 

T 

1 18 

0.09 

0.09 

0.36 

T. 

0.22 

0 70 

0.22 

T. 

0.13 

1.00 

T. 

1.15 

1.65 

0.10 

0.01 

2.10 

1.20 

T. 

0.02 

0.20 

0.90 

0.50 

T. 



0.45 

0.22 

0.27 

T. 

::::::: 

Sums.... 

0.06 

2.01 

3.69 

9.11 

6.18 

3.34 

3.00 

0.41 

1.49 

0.40 

1.45 

0.62 

1894. 


0.88 

0.52 

0.10 

T. 

0.30 

1.00 

2.03 

0.18 

T. 

T. 

T. 

0.45 

0.28 

0.70 

T. 

T. 

0.22 

0.20 

0.50 

0.06 

0.25 

0.31 

0.85 

6.35 

T. 

T. 

0.70 

0.12 

1.40 

0-34 

0.14 

T. 

T. 

0.33 

0.70 

0.20 

1.70 

0.30 

0.11 

0.12 

0.40 

0.60 

0.02 

0.65 

T. 

T. 

1 

0.40 

1.90 

0.50 

T. 

T. 

1.00 

0.10 

1.00 

0.80 

0.31 

0.16 

1.43 

0.40 

0.02 

T. 

T. 

0.15 

0.30 

i 

0.40 

0.25 





0.75 

i 

0.25 

Sums  — 

2.40 

1.52 

0.85 

2.26 

2.58 

2.88 

1.77 

1.45 

6.08 

2.39 

1.52 

1.43 

30 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


BEARDSTOWN,  ILL.—  Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

| April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

2 

T. 

0.37 

3 

T. 

4 

T. 

0.05 

1.00 

5 

0.15 

0.85 

0.30 

6 

T. 

1.18 

T. 

T. 

1.20 

T. 

1.15 

0.10 

0.03 

8 

0.21 

T. 

0.30 

9 

0.55 

10  

0.30 

11 

0.20 

0.21 

T. 

12 

13 

T. 

14 

0.05 

15 

T. 

2.00 

16 

0.10 

0.50 

17 

T. 

0.50 

0.65 

18 

1.30 

2.00 

1 1.39 

i T- 

T. 

0.30 

0.50 

0.23 

19 

0.40 

20 

0.40 

0.47 

1.00 

21 

T. 

0.05 

22 

23 

0.30 

T. 

0.79 

24 

0.80 

25 

T. 

0.50 

26  

1.40 

1.50 

1.20 

0.30 

27 

0.62 

28 

T. 

0.26 

29 

0.20 

0.28 

0.25 

1.15 

0-15 

30 

0.55 

0.11 

31 

0.90 

Sums  .... 

1.45 

0.08 

0.90 

2.90 

2.13 

2.28 

3.89  i 4.10 

3.15  1 1.15 

3.50 

[ 

5.72 

BEAVER  DAM,  PA. 
1893. 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

0.31 

0.02 

0.11 

0.03 

0.24 

0.02 

0.35 

0.02 

0.16 

0.79 

0.40 

0.72 

0.13 

0.04 

0. 18 

0.14 

3.44 

0.14 

0.40 
0. 12 

0.01 

0.11 

0.09 

6.25 

0.11 

0.44 

0.18 
0.41 
0.48 
0. 10 

6.55 

0.40 

0.30 

2.51 

0.40 

0.20 

0.13 

0.40 

0.96 

0.01 

0.12 

0-39 

Sums  ... 

* 

* 

! 

* 

* 

* 

* 

2.47 

4.98 

1.32 

5.63 

1.91 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19 


T. 


0.86 

0.20 


0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.99 

0.10 


0.20 


28. 

29. 

30. 

31. 


0.13 

0.06 

0.03 

0.03 


0.11 


2.78 


*No  record  January  to  June,  inclusive. 
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BEAVER  DAM,  PA. — Continued . 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 
G 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

a 

^5 

June. 

July. 

| August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

0.42 

0.48 

0.18 

0.03 

0.05 

0.02 

0.25 

T. 

T. 

(HZD'&CO'X 
i-i  O C*  O O 

© © © o © 

0.44 

0.04 

0.02 

0.14 

0.25 

0.04 

0.05 

0.20 

0.26 

0.05 

0.19 

0.74 

0.15 

0.31 

0.72 

0-36 

0.58 

0.15 

0.02 



0.22 

0.71 

T. 

0.02 

0.06 

0.14 

0.10 

6.03 

0.36 

0.19 

0.20 

0.70 

0.07 

0.19 

0.10 

0.05 

0.04 

0.08 

0. 19 

T. 

0.57 

o.  12 

0.24 

0.28 

0.12 

0.35 

0.20 

0.05 

0.04 

0.48 

0.46 

0.06 

0.03 

0.16 

0.02 

0.24 

0.70 

0.08 

0.56 

0.05 

0.05 

0.05 

0.35 

0.16 

0.54 

1.38 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.05 

0.41 

0.10 

0.15 

0-04 

0.08 

0.20 

0-28 

0.25 

0.03 

0.20 

0.06 

0.31 

0.91 

0.19 

0.12 

T. 

0.45 

0.16 

0.49 

0.11 

0.78 

0.03 

0.28 

T. 

0.04 

0.02 

0.19 

0.10 

0.38 

0.33 

0.28 

T. 

0.75 

0.33 

Sums  ... 

0.96 

2.67 

2. 16 

2.22 

3.70 

1.38 

0.65 

0.57 

3.74 

1.65 

1.98 

4.02 

1895. 


0.02 

0.08 

0.51 

0.02 

0.09 

0.07 

0.45 

6.03 

T. 

T. 

oios 

0. 10 

0 05 

0.01 

0 02 

6.35 

T. 

T. 

0.08 

0.15 

0.61 

0.87 

0.06 

O.’lS 

’ 0.' 52’ 

" o.'oi' 

0.21 

0-62 

0.08 

0.09 

1.03 

6.02 

0.14 

0.11 

0.17 

6.20 

0.19 

6 53 

0.02 

0.03 

0. 14 

oios 

0.05 

0.33 

0 32 

6.72 

T. 

0.22 

0.03 

0.24 

0.76 

0.06 

0. 19 

0.27 

0 23 

0.10 

6.07 

0.12 

0*  14 

0.54 

0.55 

0.04 

0.04 

0.01 

0.12 

0.01 

0. 14 

0.01 

0.03 

o.’oi 

oioe 

0.05 

0.03 

0.06 

0.20 

0.11 

1.42 

0.04 

oios 

0.04 

o'.  01 

6 62 

0.04 

0.06 

0.16 

0.01 

0.14 

0 14 

0.01 

0.02 

0.63 

T. 

0.03 

0.06 

0 01 

0.05 

0.03 

0.18 

0.46 

T. 

0.01 

0.46 

T. 

0.08 

0.02 

0. 74 

0. 10 

0.15 

0.04 

0.41 

0.27 

0.02 

0.56 

0.01 

0.02 

0 55 

o' 02 

0.03 

0.42 

0. 14 

0.16 

0.60 

o!oi 

0.92 

1 

0.31 

0.01 

0.25 

0.15 

0.07 

0.54 

i . 

T. 

0.90 

0.05 

I 

0.02 

O'.  06 

T. 

Sums  . . . 

4.19 

0.73 

1.45 

1.29 

1.19 

1.80 

3.46 

4.35 

1.03 

0.52 

3.35 

2.15 

32 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


BISMARCK,  N.  DAK. 
1893. 


Day. 

of 

month. 

; January. 

February. 

March. 

! April. 

May. 

June. 

P 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

0.01 

T. 

T. 

0.85 

0.03 

0.66 

0.03 

O 

0.09 

0.08 

0.06 

0.07 

o.'oi 

3 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0^08 

4 

0.01 

5 

6.09 

6.54 

6.01 

fi 

0.02 

T. 

0.06 

7 

0.02 

0.02 

0.01 

T. 

0.02 

K 

0.01 

0.07 

0.01 

T. 

0 

T. 

T. 

T. 

t! 

io 

0.04 

0.01 

T. 

0.04 

o.ii 

’ '6.04 

11 

0.17 

T. 

T. 

0.14 

0.01 

T. 

0.01 

12  

0.01 

T. 

0.18 

T. 

13  

T. 

6.02 

0.21 

0.01 

T. 

14 

0.01 

0.83 

0.36 

15  

T. 

0.02 

T. 

T. 

T 

13  

T. 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

17  

T. 

T. 

0 01 

T. 

T. 

18  . 

0.06 

0.01 

0.09 

T. 

19 

0.12 

0.27 

20 

T. 

0.10 

T. 

0.02 

21 

0.02 

0.04 

0.36 

0.26 

0.04 

6.05 

°2 

T. 

0.02 

0.72 

0.12 

0.49 

T. 

23  . 

0.04 

T. 

0.22 

0.12 

T. 

24  

T. 

0.03 

0.02 

0.08 

0.01 

T. 

0.03 

25 

0.11 

0.12 

2fi  

T. 

0.13 

6.08 

0 07 

T. 

T. 

T. 

27 

0.05 

0.02 

T. 

T. 

"o'  33 

0.02 

0.02 

28 

0.03 

T. 

T. 

29 

T. 

6.03 

0.79 

0.09 

0.05 

30 

T. 

0.32 

1.27 

T. 

0.07 

31  

0.14 

T. 

Sums  ... 

0.73 

.0.20 

1.52 

0.69 

1.26 

4.33 

1.48 

0.67 

0. 18 

0.95 

0.24 

0.04 

T. 

0.02 

0.01 

0.08 

0.10 

0.01 

0.01 

0.26 

0.45 


0.06 

0.25 


T. 


T. 

0.17 

T. 


1894. 


1 

0.26 

0. 16 

2 

T 

T. 

0.05 

T. 

3 

t! 

0.03 

0.33 

T. 

T 

0.08 

0.02 

4 

0 14 

0.08 

T. 

K 

T. 

0.03 

T. 

fi 

T. 

T. 

7. . . 

0.12 

3.67 

0.15 

0.17 

K 

0.07 

T. 

T. 

T. 

6.02 

q 

T. 

0.55 

0 06 

T. 

10 

T. 

0.02 

11  

0.08 

1 9 

T. 

0.66 

T. 

0.05 

13  

0.07 

0.12 

14 

0.04 

0.07 

0.10 

T. 

0.01 

0.04 

15 

T. 

o!oi 

T. 

0 05 

16 

0.14 

0.10 

0.02 

17  . 

T. 

0!  57 

0.59 

18 

0.01 

0.06 

0.03 

T. 

19 

T. 

0.17 

6.08 

T. 

20 

0.09 

6.52 

0.25 

6.02 

T. 

o.oi 

21 

1 17 

0.02 

0.02 

T. 

22 

0!  32 

0.04 

T. 

T. 

23 

T 

0.09 

0 11 

24 

t! 

ol23 

0.21 

0.01 

25 

T. 

0.01 

0.07 

6.02 

T. 

0.02 



27 

T. 

0 03 

0.91 

0.31 

0.25 

28 

0.11 

O'.  02 

0 08 

0.29 

29 

0.01 

T. 

30 

T 

T. 

T. 

31 

t! 

T. 

Sums  ... 

0.20 

0.04 

2.27 

3.40 

0.77 

1.76 

0.30 

0.42 

3.83 

0.87 

0.40 

0.06 
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1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

*C 

ft 

◄ 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

1.41 

T. 

2 

T. 

0.01 

T. 

0 02 

T. 

3 

T 

T. 

0.91 

T. 

4 

T. 

0 01 

0-14 

0.02 

T. 

T. 

5 

0 16 

0.18 

0.23 

0.39 

0.03 

0.62 

6 

0.02 

0.08 

0.01 

0.08 

0.06 

0.03 

0.27 

T. 

7 

T. 

T. 

0.10 

0.07 

1 

8 

1.87 

0.01 

0.02 

9 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.13 

10 

0.01 

T. 

0-06 

0.04 

T. 

o.oi 

Ll 

0.03 

0.01 

0.11 

0.36 

0.04 

0.07 

[2 

0.02 

0.01 

T 

[3 

0.03 

T. 

L4 

0.18 

0.01 

[5 

0.07 

0.04 

6.02 

i T- 

[6 

0. 12 

17 

0.10 

6.02 

0.06 

6 18 

[8  

0.08 

0.03 

0.03 

0.67 

T. 

6.53 

[9 

T. 

T. 

>0 

0.11 

0.01 

0.10 

0. 16 

0.32 

1 T 

>1 

0.15 

0.04 

0.55 

0.38 

0.12 

>2 

T. 

0.02 

T. 

0.07 



>3 

0.01 

T. 

>4 

o.oi 

6.16 

0.07 

T. 

>5 

0 05 

0.96 

0.15 

>6 

T. 

0.14 

T. 

T.  i 

0.02 

>7 

T. 

T. 

6. 15 

T. 

T. 

>8 

T. 

0.01 

6.74 

0.50 

0.06 

0.01 

0.01 

0.02 

>9 

0-10 

T 

o!oi 

oioi 

10 

0.05 

T 

1.06 

T. 

0. 11 

il  

0.02 

0.13 

0.48 

0.01 

Sums  — 

0.89 

0.35 

0.24 

2.53 

3.80 

4.01 

2.08 

0.40 

0.67 

0.08 

1.60 

0.27 

BOONVILLE,  MO. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.29 

0.11 

0.23 

0.06 

0.68 

0.94 

0.39 

0.25 

0.22 

1.98 

0-30 

0.01 

0.01 

0.47 

0.11 

0.43 

0.46 

T. 

0.48 

0.46 

T. 

0.21 

0.49 

0.42 

3.35 

0.29 

T. 

T. 

0.51 

T. 

0.27 

0.18 

0.61 

0.59 

0.46 

0.47 

T. 

0.03 

0.78 

0.49 

T. 

0.03 

0.41 

0.61 

T. 

0.02 

0.03 

0.78 

T. 

0.11 

0.03 

T. 

0.32 

0.17 

0.27 

0.61 

0.16 

T. 

0.40 

0.18 

0.18 

0.53 

1.17 

0.04 

0.20 

0.06 

T. 

0.08 

0.18 

0.02 

0.07 

T. 

T. 

2.06 

3.11 

0.45 

T. 

0.08 

0.19 

0.48 

0.34 

0.97 

0.02 

0.34 

1.02 

T. 

T. 

0.56 

0.31 

T. 

0.25 

0.02 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.02 

0.22 

0.45 

1.38 

0.19 

0.19 
0.49 
0.08 
0. 13 

’’i.’os’ 

0.30 

0-23 

1.38 

1.29 

0.47 

2.24 

1.36 

1.01 

0.08 

0.01 

0.06 

0.30 

T. 

0.54 

0.48 

0. 5 5 
1.51 

' *6.  26 

0.49 

0.78 

0.29 

T. 

1.26 

Sums  — 

0.54 

1.84 

2.85 

12.55 

8.86 

7.08 

11.32 

0.71 

2. 14 

1.87 

1.50 

1.75 

DMP 3 
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BOON VIL.L.E , MO. — Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

| February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.54 

T. 

0 65 

2 

0.17 

0.86 

0.22 

3 

T. 

0.57 

0.03 

4 

T. 

0.02 

6 45 

0.64 

5 

0.78 

1.02 

* 0 04 

0.78 

0.32 

6 

0.48 

0.01 

0.38 

0.18 

T. 

7 

0.08 

0.01 

0 59 

8 

0.04 

0.23* 

0 17 

0.03 

0.01 

T. 

9 

0.32 

0.27 

0.76 

1.23 

10 

0.55 

2.16 

0.61 

o.ii 

11 

0.02 

0.22 

0.63 

0.33 

12 

1.31 

0.24 

0.02 

13 

0.22 

T. 

0.18 

0.04 

14 

0.03 

0.11 

T. 

15 

0.02 

0.01 

6.23 

0.42 

0.14 

0.02 

1.15 

0.23 

16 

T. 

0 02 

0 01 

0.53 

17 

0.24 

0.39 

1- 16 

0.09 

T. 

18 

0.39 

T. 

6 oi 

6. 12 

19 

0.53 

T. 

20 

1.28 

0.06 

0.21 

21 

1 0.74 

T. 

0.03 

0 17 

T. 

0.54 

0.62 

6-44 

22  

T. 

T. 

2.48 

0 38 

23. 

T. 

0.11 

0.01 

24 

0.41 

0.02 

0.08 

0.19 

25 



T. 

0.44 

D92 

0. 16 

26 

1 

T. 

2.23 

0.26 

T. 

27 

0.37 

0.01 

28 

0.02 

0.16 

29 

0. 16 

0.32 

T. 

0.03 

o.ii 

0.01 

30 

1.11 

0^43 

6.24 

0.05 

0. 76 

31 



T. 

T. 

Sums 

2.64 

2.88 

2.22 

3.97 

4.97 

9.78 

1.72 

1.40 

5.93 

1.64 

1.71 

2.07 

1895. 


1 

0.03 

0. 19 

0. 11 

1 

0. 67 

2 

0.02 

0.56 

T. 

0.22 

3 

T. 

T. 

0.41 

4 

0.01 

0.02 

0.04 

0.06 

0.23 

6.21 

0.01 

0. 16 

T. 

T. 

5 

0.01 

0.98 

0.24 

o'.  02 

T. 

T. 

6 

T. 

T. 

0.24 

0 16 

1.76 

0.02 

0.98 

T. 

7 

0.12 

0 09 

O'.  36 

T. 

0.32 

8 

0.13 

0.19 

0.16 

9 

0.03 

T 

0.11 

10 

0.63 

T. 

0.16 

T. 

11 

o.io 

T. 

0.37 

0.24 

0.14 

12 

0 05 

T. 

0.14 

T. 

0^21 

13 

0.04 

0.06 

0.63 

T. 

14 

0 10 

0.30 

15 

T. 

0.02 

0.08 

1.03 

0.04 

16 

0 38 

O'.  26 

o!oi 

0.07 

6.02 

17 

o!  95 

18 

0 01 

T. 

2.14 

0.11 

1.01 

19 

0.11 

oioi 

2.19 

1.51 

20 

0.86 

0.96 

0.23 

0 83 

T. 

2.44 

21 

0.51 

0.12 

oio3 

T. 

0.41 

22 

0.54 

0.02 

0.12 

23 

6.45 

0.14 

0.28 

’6!  24 

24 

6.91 

0.16 

0.33 

25 

0.21 

0 14 

0.47 

T 

0.98 

0.58 

26 

0.46 

T. 

0.92 

0.29 

0.01 

0.78 

0.07 

27 

T. 

28 

0.11 

0.02 

29 

0.08 

0.48 

o!oi 

0.38 

0.16 

30 

2.42 

1.34 

31 

0.83 

0.46 

0.32 

T. 

Sums. . . . 

1.39 

0.38 

2.23 

2.57 

6.74 

7.43 

6.97 

3.00 

0.38 

0.04 

4.07 

7.89 
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BOWLING  GREEN,  KY. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.05 

0.04 

0.17 

T. 

1.00 

0.90 

9 

0. 36 

0.52 

3 

0.03 

i.  oo 

0.05 

0.14 

0.02 

1.32 

4 

0.11 

6.63 

2. 15 

6.04 

1.90 

0.98 

0.20 

0.08 

fi 

0.17 

i.  13 

0.55 

T. 

T. 

8 

0.25 

6.53 

9 

0.06 

0.25 

0.08 

0.33 

T. 

10 

0.08 

T. 

0.08 

11 

T. 

0.60 

0.16 

0.03 

T. 

12 

0. 13 

0.85 

0.28 

0.40 

0.90 

T. 

13. 

0.45 

0.65 

0.07 

T. 

14 

0.06 

0.78 

6.04 

2.24 

0.07 

0.93 

T. 

15 

0.73 

16 

1.40 

0.71 

0.91 

17 

0.03 

0.11 

T. 

0.32 

0 08 

T. 

18 

0.18 

3.32 

0.51 

T. 

19 

0.30 

0.64 

0.07 

20 

0.02 

0.12 

21 

0.38 

6.10 

T. 

T. 

0.70 

22 

T. 

23 

6.03 

1.10 

0.10 

0.37 

T. 

24 

T. 

T. 

T. 

25... 

0.38 

1.16 

0.50 

T. 

26 

0.45 

1.15 

T. 

0.53 

o!  12 

T. 

27 

0.66 

T. 

0.08 

0.36 

6.97 

28 

0-05 

0.20 

1.36 

0.62 

T. 

29 

0.17 

0.46 

30 

0.05 

0.67 

0.02 

1.00 

T. 

T. 

31 

3.78 

0.75 

0.02 

Sums 

0.72 

4.26 

3.28 

7. 12 

8.67 

5.87 

5.85 

1.37 

2.74 

4.88 

4.03 

2.79 

1894. 


0.53 

T. 

0.28 

0.05 

T. 

0.16 

0.34 

0.78 

1.07 

**i!i3* 

0.01 

0.61 

0.77 

0.24 

0.29 

0.24 

0.38 

0.83 

0.04 

1.20 

0.74 

0.19 

0.02 

T. 

0.21 

0.93 

0.79 

0.01 

T. 

0.13 

T. 

1.54 

0.21 

0.13 

0.09 

0.24 

0.78 

T. 

0.89 

T. 

T. 

0.08 

0.37 

0.32 

T. 

T. 

0.12 

0.38 

T. 

0.18 

0.18 

0.06 

0.32 

1.10 

0.15 

0.78 

0.48 

0.08 

0.09 

1.98 

0.15 

0.38 

0.26 



0.45 

0.08 

0.13 

0.49 

0.37 

T. 

0.10 

0.27 

0.60 

0.66 

0.35 

T. 

0.12 

0.06 

0.05 

0.08 

0.21 

0.49 

0. 13 

0.48 

0.11 

> 

0.66 

0.07 

0.23 

0.62 

0.55 

T. 

0.80 

[ 

0.71 

0.18 

0.75 

0.20 

0.10 

0.90 

0.04 

0.13 

f 

T. 

0.08 

5 

T. 

0.11 

) 

0.21 

0.12 

0.22 

) 

T. 

L 

0.13 

Sums  — 

3.09 

6.37 

2.72 

3.59 

3.47 

0.93 

3.84 

2.98 

3.28 

0.83 

1.41 

2.84 
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BOWLING  GREEN,  KY .—Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

,d 

o 

e3 

3 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.19 

0 43 

0.65 

2 

0 40 

0.02 

1. 11 

3 

0.16 

T. 

4 

0 05 

5 

0.34 

0.52 

0.05 

6. 

0.30 

0.20 

0.06 

7 

1.10 

0.38 

0.24 

0.30 

0.03 

2.20 

0-06 

8 

0.06 

0.15 

0.26 

0.04 

0.52 

0.15 

0.54 

0.59 

9 

0.13 

0.06 

0.40 

1.40 

10 

0.29 

0^24 

11 

0.11 

T. 

0.11 

0.78 

0.53 

T 

12 

0.05 

T. 

0.35 

0.14 

T. 

13 

0.08 

0.21 

0.09 

0.12 

14 

0.04 

0.07 

6.25 

0.14 

T 

15 

0 91 

0.19 

T. 

16 

1.67 

T. 

0.07 

0.67 

6. 12 

2.52 

6.14 

17 

0.80 

0.49 

T. 

18 

T. 

19 

20 

1 18 

0.44 

6.64 

T. 

0.33 

21 

0-48 

T. 

0.33 

0.42 

22 

0.07 

0.04 

23 

0.18 

6 38 

24 

0 38 

0.92 

25 

0.01 

0.53 

1.76 

0.73 

0.47 

26 

0.35 

0.23 

0^43 

"6‘ 68 

1.14 

1.83 

27 

0.45 

0.52 

0.76 

0.12 

0.05 

28 

0.16 

29 

0.48 

30 

1.39 

0 26 

6 59 

31 

! ; 

0.84 

0.59 

0.01 

Sums  . . . 

5.28 

0.47 

3.54 

| 2.82 

5.42 

1.96 

9.95 

3.63 

0.67 

1.45 

4.08 

5.17 

BROOKVILLE,  PA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.04 

0.14 

0.0? 

0.73 

0.34 

0.51 

0.03 

0.61 

0.24 

0.32 

0.27 

0.02 

0.33 

0.11 

0.34 

0.18 

0.27 

0.52 

0.03 

0.07 

0.79 

0.12 

0.31 

0.47 

0.07 

0.59 

0.23 

0.12 

0.02 

0.23 

0.92 

0.03 

0.33 

0.47 

0.53 

0.18 

0.22 

0.08 

0.04 

0.06 

0.16 

0.31 

0.21 

0.82 

0.23 

0.21 

0.97 

1.61 

0.11 

0.07 

0.33 

0.05 

0.44 

0.28 

0.08 



T. 

0.17 

0.94 

0.05 

0.97 

0.06 

0.02 

1.32 

0.04 

”6' 58 

0.04 

0.11 

0.08 

0.54 

0.47 

0.07 

0.11 

0.03 

0.73 

0.09 

0.79 

0.18 

0.04 

0.41 

0.56 

1.12 

0.09 

0.92 
0. 13 
0.09 

0.08 

0.03 

0.02 

0.33 

0.08 

0.07 
0.24 
0.11 
0. 89 

0.48 

1.13 

0.11 

0.14 

0.28 

0.06 

0.81 

0.93 

0.11 
0.04 
0. 14 
0.02 
0.04 

0.47 

© © o o p 

Or  *0 

0.08 

0.41 

T. 

0.23 

0.56 

0.21 
0. 12 
0.06 

0.03 

0.05 

0.09 

0.06 

0.13 

0.33 

0.04 

0.84 

0.29 

0.04 

0.23 

0.89 

0.19 

0.06 

0.11 

0.14 

0.09 

0.68 

0.07 

0.11 

0.02 

0.68 

0.69 

0.08 

0.17 

0.54 

0.23 

0.01 

0. 18 

Sums  ... 

1 

2.38 

7.03 

2.44 

4.83 

5.02 

4.23 

4.73 

2.81 

2.06 

2.49 

2.19 

3.38 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 
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BROOK VILLE,  PA.— Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

£ 

9 

t-S 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.04 

0.12 

0.32 

0.04 

o.n 

2 

0.07 

0.26 

0.47 

3 

0.41 

0.14 

0.04 

0.08 

0.21 

4... 

n in 

0 02 

0 11 

0 01 

0.13 

0.11 

5 

(X4i 

0.03 

0 07 

0 06 

0.03 

0^27 

0.18 

6 

T 

0.09 

0.02 

0.14 

0.06 

7 

0.12 

T. 

0.07 

8 

0.06 

0.47 

o!  19 

0.52 

0. 12 

6.31 

9 

0 47 

2.27 

0.17 

10  . 

0.21 

0.22 

0.04 

0.76 

0.10 

[1 

0.53 

0.11 

o!  65 

0.02 

6.35 

12 

0.03 

0.08 

T. 

0.06 

0.31 

0.23 

13 

0.02 

1.04 

0. 10 

0.04 

0.56 

14 

0.02 

0.03 

0.54 

0. 16 

0.07 

15 

0.23 

0.06 

0.41 

0.07 

0.03 

[6 

0.33 

0.08 

0.14 

0.68 

17 

0-71 

0.14 

0.03 

0.12 

0.19 

[8 

0.31 

0.22 

0.07 

0.11 

[9 

0.13 

0.12 

0.12 

0.63 

0-54 

0.67 

>0 

0.96 

1 42 

0.15 

1.41 

0.02 

>1 

0.21 

0. 23 

2.12 

1.04 

0.07 

>2 

0.08 

0.06 

>3 

0.73 

0.06 

0.11 

T. 

>4 

0.33 

0.72 

0.04 

>5 

0.76 

0.09 

6.07 



0.05 

0.24 

>6 

0.02 

0.06 

0.11 

0.02 

>7 

T. 

0.04 



1.54 

>8 

T. 

0.04 



0.08 

0.10 

>9 

0.13 

0.11 

1 

0.06 

50 

6 65 

0.02 

6.03 

6.51 

0.03 

51 

0.07 

0^29 

0.81 

Sums  ... 

2.77 

2.59 

1.34 

3.00 

1 

6.35 

2.03 

2.18 

0.40 

8.12 

2.38 

1.39 

4.48 

1895. 


| 

0. 14 
0.08 
0.21 

0.04 

0.07 

0.03 

0.07 

0.09 

0.78 

0.53 

0.21 

0.26 

0.02 

0.05 

0.12 

0.14 

0.34 

0.94 

0.26 

0.02 

0.03 

0.54 

0.13 

0.22 

0.41 

1.39 

0.32 

0.31 

0.20 

0.14 

0.22 

0.54 

0.33 

0.24 

0.34 

0.93 

0.16 

0.03 

0.07 

0.01 

0.13 

0.02 

0.08 

0.22 

0.21 

0.08 

0.17 

0.07 

0.92 

0.04 

0.11 

0.08 

© C* 

O O 

© © 

0.43 

0.03 

0.04 

0.03 

0.11 

0.02 

0.42 

0.57 

0.28 

0.11 

j 0.11 

0.17 

0.61 

0.37 

0.06 

0.08 

0.34 

0.87 

0.32 

0.41 

0.06 

! 0.18 
0.07 

I 0.05 
| 0.02 

0.62 

0.74 

0.06 

0.02 

0.27 

0.04 

1.18 

0.49 

0.38 

0. 15 
T. 

0.82 

0.47 



0.38 

1.24 

0.03 

0.56 

0.21 

0.17  j 

0.83 

1 0.11 

0.59 

0.07 

0.12 

0.08 

0.12 

0.04 

! 

0.03 

1 

0.54 

J 

1 0.99 

2.33 

3.33 

1.71 

3.79 

3.06 

2.43 

3.37  0.76 

3.96 

3.56 

o.io 


0.17 

0.61 

0.05 


0. 14 
0.45 


0.32 
0.25 
0.02 
0. 12 
0.04 


0.18 


0.02 
0.22 
0.05  j 


0.24 

0.04 


0.12 

0.03 


3.17 


Sums  . . . 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


BRYSON  CITY,  N.  C. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

j 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 70 

0.63 

0.57 

2 

0.10 

0.07 

0.38 

0. 15 

a 

1 83 

0.06 

4 

6 05 

n iq 

n 4n 

0.80 

o]  53 

0.20 

1.12 

5 

0.12 

n nfi 

6.08 

6.15 

f, 

0 18 

1 25 

7 

T. 

6.22 

0.28 

0^70 

0.17 

8 

0.06 

0.20 

9 

i!io 

1.00 

0.30 

10 

0.30 

0.25 

11 

1.20 

0.90 

12 

0.36 

0 07 

0.26 

0.92 

[3 

1.04 

1.45 

0.06 

0 13 

0.35 

1.09 

L4 

0.05 

0.22 

1.20 

0.04 

15 

0.98 

0.44 

0.80 

0.45 

0.37 

16 

0.18 

1 33 

0.30 

L7 

o!  95 

0.05 

18 

0.04 

0.90 

0.15 

19 

0.50 

0.06 

>0 

0.77 

0.20 

0.80 

}1 

0.10 

0.42 

0. 15 

12 

0.60 

6.11 

0. 12 

0.22 

0.30 

>3 

0.10 

0. 15 

14 

0.80 

>5 

>6 

0.12 

0. 15 

17 

0.05 

0.37 

0.02 

6.20 

>8 

0.06 

0.05 

0.33 

0.02 

0.10 

0.80 

0.90 

J9 

0.25 

"6!  30* 

1.04 

0.02 

0.17 

JO 

0.73 

ji 

0.08 

0.85 

0.05 

Sums 

3.16 

6.99 

3.16 

3.84 

6.86 

3.74 

1.74 

3.41 

4.32 

1.00 

2.37 

2.74 

1894. 


0.99 


0.45 


1.31 

0.99 


0.07 


0.02 


0.11 

0.30 

0.65 

0.01 

0.15 

0.50 

0.45 


0.48 


0.70 

1.00 


0.29 


0.63 

0.70 


0. 12 


0.01 

0.10 

0.70 


0.10 

0.82 

0.05 

T. 


0.65 

0.34 


0.25 

0.77 

T. 


0.40 

0.22 


0.38 


0.14 

0.35 


0.16 

T. 


0.41 


0.39 

o.'io 


0.20 

0.18 

0.40 

0.05 

0.12 


0.12 


0.60 

0.90 


0.44 

0.90 

0.90 


0.25 

0.90 

0.02 


0.07 

0.56 

0.90 

0.48 

0.98 


0.18 


0.72 


0.22 

0.30 


0.75 

0.05 


0.31 

0.06 

0.05 

0.15 


0.05 

0.22 


0.05 

0.02 


0.30 

0.13 


0.50 

0.10 


0.15 


0.26 

0.22 

0.04 


0.31 

0.17 


0.10 

0.32 

0.18 

0.12 

0.65 

0.04 

0.10 

0.40 

0.10 

0.12 

0.20 

0.01 


0. 10 


0.35 

0.04 


0.30 


0.08 


0.07 


0.10 


0.95 

0.92 


0.32 


0.21 

0.15 


0.25 


0.80 

0.08 


0.17 


3.70 


5.87 


2.41 


3.13 


2.85 


3.19 


0.67 

3.82 


0.35 

0.79 


3.02 


2.90 


2.50 


0.26 


5.93 


Sums  . • . 
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BRYSON  CITY,  N.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.20 

0.06 

2 ..  

0.70 

1.80 

0.30  1 

0.38 

0.55 

3 

0.35 

0.02 

0.05 

0.41 

0.03 

4 

0.05 

5 

0.10 



0.35 

0.70 



6 

0. 16 

0.95 

0.02 

7 

0.46 

0.85 

0.85 

0.80 

0.20 

0.23 

8 

1.05 

0. 18 

0.95 

0.95 

0.95 

0.50 

6.03 

9 

1.60 

0.21 

0.07 

0.10 

0.33 

[0 

1.55 

0.12 

0.05 

0.90 

1.45 

0. 12 

[I... 

0.03 

0.32 

0.03 

T. 

0.41 

0.13 

[2 

o!  05 

0.08 

0.21 

13. 

0.04 

T. 

0.60 

0.35 

6.30 

14 

0.10 

0.50 

0.75 

[5 

0.20 

0.05 

IG 

0.30 

0.60 

0.46 

0.46 

0.98 

0.95 

[7 

0.05 

1.11 

0.10 

2.20 

[8 

0.05 

0.15 

0.46 

[9 

6.06 

>0 

2.00 

0.41 

0.25 

>1 

0.45 

0.40 

0.75 

1.30 

>2 

0.20 

6.52 

0.11 

>3 

0.27 

0.28 

>A 

0.75 

0.20 

>5 

0 13 

0.06 

1.20 

>6 

0.75 

0.01 

6.15 

0.44 

57 

0.07 

>8 

6.03 

0.10 

0.25 
; 

0.98 

0.10 

>9 

0.85 

0.20 

0.21 

JO 

0.40 

0.48 

51 

0.75 

0.55 

0.60 

Sums  — 

7.87 

2.54 

6.45 

3.97 

5.08 

3.03 

5.47 

6.56 

0.46 

2.24 

2.42 

3.87 

BUCHANAN,  VA. 
1893. 


1 

0.32 

1.25 

0. 17 

0.12 

1.10 

2.00 

0.93 

0.42 

2 

0.44 

0.10 

3 

0.60 

0.25 

4 

0.62 

0.29 

1.67 

5 

0.12 

0.53 

6 

T. 

0. 18 

0.07 

7 

0.40 

0.14 

8 

9 

0.23 

0.23 

10 

0-18 

0.60 

0.16  ; 

11 

0.52 

12 

13 

T. 

0.10 

0.18 

0.63 

0.82 

0.25 

1.20 

0.02 

0.31 

1.97 

14 

0.72 

15 

T. 

0.25 

0.22 

0.42 

16 

0.57 

17 

0.66 

0.44 

0.27 

0.14 

18 

19 



20 

0.42 

21  

0.07 

0.25 

1.19 

0.12 

1.22 

0.24 

22 

0.24 

23 

0.33 

1.75 

24 

25 

26 

0.25 

0.52 

27 

0.52 

0.26 

0.10 

28 

0.32 

0.52 

5.10 

0.85 

29 

0.22 

1.07 

30 

0.15 

0.35 

0.08 

31 

0.25 

0.65 

Sums.... 

1.79 

4.07  1.12 

1.85 

6.51 

3-02 

1.04 

7.97 

3.57 

6.58 

1.51 

0.82 

40 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


BUCHANAN,  V A. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

'C 

P< 

◄ 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.15 

2 

0.40 

3 

0 10 

0.7i 

4 

0 91 

T 

0.10 

0.15 

T. 

5 

0.10 

0. 15 

6 

0.03 

7 

T. 

0.66 

8 

T. 

T. 

9 

T. 

0.19 

T. 

T. 

0.33 

[0 

T 

0.30 

1.45 

T. 

11 

0.24 

0.45 

1.25 

0. 50 

12 

T. 

0.15 

1.01 

[3 

0.23 



— 

T. 

L4 

15 

T.' 

0.26 

0.25 

0.25 

16 

0.09 

L7 

T. 

T. 

T. 

T. 

18 

0.30 

1.07 

19 

0.76 

0.50 

0.60 

>0 

0.30 

0.77 

21 

0.21 

0.20 

T. 

22 

0.36 

! 

2.30 

23 

T. 

T. 

0.40 

oAo 

24 

0.08 

0.50 

T. 

25 

T. 

26 

1.46 

0.40 

27 

0.05 

0.10 

0.35 

T. 

T. 

1.00 

28 

T. 



0.67 

0.80 

0.20 

29 

0.32 

T. 

0 20 

T. 

0 45 

20  

0.55 

0.30 

1.35 

21  

0.17 

1.10 

Sums  ... 

1.57 

3.61 

0.50 

1.80 

3.17 

1.51 

3.20 

2.40 

4.42 

2.90 

0.71 

2.84 

1895. 


1 

T. 

T. 

0.35 

0.35 

0.75 

0.70 

0.15 

* 

2 

0.30 

0.60 

0.25 

3 

T. 

4 

5 

T. 

6 

T. 

6.50 

7 . . 

0. 11 

0.30 

1.67 

0.15 

8 

0.32 

0.21 

1.60 

0.20 

0.30 

0.20 

0.10 

9. . . 

1.80 

0.50 

10 

1.50 

0.60 

11  . 

1.45 

T. 

6.15 

6.20 

0.32 

19. 

0.20 

0.10 

0.40 

0.30 

13 . . . 

0.35 

0.16 

T. 

0.10 

14 

0.46 

T. 

T. 

15 

0.06 

0 13 

0.20 

16. . . 

0.20 

0.31 

0.21 

0.30 

0.50 

17  . 

0.30 

T. 

6.30 

T. 

18  . . 

0.27 

0.35 

19 

20 

0.45 

6.30 

21 

0. 12 

0.43 

6.90 

T. 

0.10 

0. 10 

22.  . 

0.10 

0.75 

23 

0.15 

24. . . 

0.61 

»5 

T. 

T. 

0.30 

0.90 

0.75 

j6 

0.75 

0.25 

0.75 

27 

0.50 

T. 

T. 

28 

T. 

0.15 

0.41 

0.68 

0.28 

0.10 

}0 

0.45 

T. 

21  . 

0.20 

Sums  ... 

7.38 

1.37 

2.87 

3-81 

2.77 

1.55 

4.01 

2.53 

1.20 

0.70 

3.12 

* 

* No  record  for  December. 
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BTJOKHANNON,  W.  VA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.26 

0.07 

0.10 

0.20 

0.36 

0.03 

0.03 

0.49 

0.12 

0.25 

0.45 

0.01 

0.12 

0.34 

0.10 

0.01 

0.04 

0.08 

0.73 

0.70 

0.24 

0.41 

0.08 

0.04 

0.70 
0. 10 

0.27 

0.20 

0.04 

0.08 

0.30 

0.45 

0.45 

0.67 

0.06 

0.43 

0. 10 

0.22 

0.03 

0.98 

0.70 

0.42 

0.17 

0.08 

0.85 

0.30 

0.04 

0.30 

0.07 

0.08 

0.40 

0.53 

0.19 

0.08 

0. 10 

0.30 

0.01 

0.30 

0.25 

0.21 

0.05 

0.10 

1.22 

0.05 

0.08 

0.18 

0.25 

0.05 

1.09 

0.03 

0.08 

6.80 

0.22 

0. 11 
0.11 

0.03 

0.06 

0.75 

T. 

T. 

T. 

0.30 

0.52 

0.60 

0.23 

0.10 

2.32 

0.10 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.05 

0.06 
0.07 
0.35 
0. 12 
0.02 

0.47 

0.27 

0.53 

0.03 

0.40 

0.34 

0.12 

0.05 

* *0.  06* 
0.12 
0.02 

0.10 

0.21 

0.21 

0.24 

0.87 

0.55 

1.06 

0. 18 

0.23 

0.04 

0. 59 

0.07 

0.04 

0.07 

0.02 

0.02 

0.20 

0.08 

0.06 

0. 13 

0.08 

0.67 

0.37 

0.25 

0.13 

0.15 

0.03 

0.15 

0.35 

0.12 

0.15 

0.08 

0.02 

0.33 

0.04 

0.01 

0.26 

0.10 

0.08 

0.02 

0.71 

0.03 

0.29 

0.08 

0.05 

0.32 

0.20 

0.02 

0.10 

0.05 

0.96 

0.08 

0.75 

0.04 

0.13 

0. 13 

0.18 

0.16 

Sums .... 

2.48 

4.61 

1.61 

6.99 

4.34 

2.72 

5.30 

2.87 

2.08* 

3.85 

2.51 

2.52 

1894. 


Sums , 


0.24 

0.08 

0.03 

0.03 

0.05 


0.10 

0.11 


0.10 

0.62 

0.10 


0.15 


0. 14 

0.02 


0.56 


0.78 

T. 

0.17 


3.28 


0.32 

0.69 

0.25 


0.08 

0.21 


0.03 

0.22 

T. 

0.29 

0.23 

T. 

0.43 

T. 

0.08 


0.03 


0.53 

0.21 


3.60 


0.31 


T. 

T. 

0.51 


T. 

T. 

T. 

0.08 

0.22 

0.90 

0.12 


0.14 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0.15 

0.15 


2.63 


0.25 

T. 

0.12 


1.15 


0.50 

0.48 

0.22 


0.38 

0.14 

0.10 

T. 

0.28 


0.16 

0.95 


4.73 


0.17 

0.06 

0.15 

0.57 


T. 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0.22 

0.24 

0.87 

0.83 

0.02 

T. 

0.18 

0.12 

0.10 


0-12 

0.06 


0.21 

0.09 


4.04 


0.16 


0.59 

0.53 

0.10 


0.70 


0.50 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.53 

0.09 


3.30 


1.07 


0.02 
’6!  22 


0.06 

0.04 

0.22 

0.31 


1.94 


0.03 


0.18 

0.44 


0.89 

0.07 


0.22 

0.24 


2.07 


0.08 

0.05 


0.48 


0.15 

0.34 

0.15 


0.05 


1.30 


0.58 


0.12 


T. 

T. 

0.43 


0.34 

0.27 


0.05 


0.23 


0.15 


0.98 

0.05 


0.29 


0.38 

0.04 

0.04 

0.30 

0.05 

0.07 

0.08 

0.03 


0.80 

0.25 


0.05 

0.50 


0.50 


3.20  3.38 


0.51 

0.07 


0.85 

0.45 


0.20 

0.35 

0.08 


0.14 


0.82 

0.12 

0.92 

0.03 


0.06 


4.60 
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BUCKHANNON,  W.  V A. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.09 

0.70 

0.67 

0.20 

0.32 

2 

0.12 

T. 

0.37 

i. . . 

0.15 

3 

0.03 

0.02 

T. 

0.03 

4 

0.02 

T. 

T. 

0.52 

0.08 

5 

0-40 

T. 

T. 

0.24 

6.24 

0.05 

6 

0.43 

0.19 

T 

T 

0.61 

0^05 

0.09 

7 

0.44 

0.07 

0.21 

0.93 

T. 

0.06 

0 14 

8 

0.19 

0.27 

0.64 

0.13 

0.23 

0.43 

0.72 

0.22 

9 

0.81 

0.40 

6.36 

LO  

0.15 

T. 

0.33 

11 

0.03 

0.13 

0.34 

0.90 

o.  io 

0.28 

[2 

0. 14 

0.20 

0.98 

0.31 

0.24 

13 

0.04 

0.05 

0.46 

0.43 

[4 

0.65 

0.50 

0.33 

0.19 

15 

0.22 

0.83 

0.20 

0.58 

0!l2 

[6 

0.02 

0.03 

0.78 

17 

0.08 

18 

[9 

0.05 

0.50 

30 

0.06 

0.09 

0.48 

0.25 

0.12 

0.12 

0.06 

0.11 

>1 

0.38 

0.03 

0.20 

6.43 

0.23 

0.25 

12 

6.40 

0.15 

»3 

0.12 

0.39 

0.04 

0.21 

34 

0. 12 

0.20 

0.55 

0.20 

0^22 

>5 

0.30 

0.15 

0 36 

>G  

0.33 

T. 

0.20 

0.30 

0.06 

0.64 

37 

6. 17 

. 

0.28 

6.44 

0.49 

0. 75 

0.21 

38 

0.36 

39 

T. 

0.04 

6.11 

6.07 

0.09 

30 

T. 

0.34 

0.30 

0.15 

0 61 

31 

T. 

0.05 

0.87 

olo5 

Sums  — 

4.14 

0.91 

4.15 

5.47 

2.19 

2.55 

3.67 

2.77 

2.05 

1.94 

2.67 

2.68 

BURNSIDE,  KY. 
1893. 


1 

0.63 

* 

0.65 

1.66 

0.45 

0.91 

0.02 

O 

0.15 

0.68 

3 

6.20 

1.30 

4.  . 

0.65 

0.35 

0.15 

1.15 

0.88 

0.31 

6.71 

0.81 

6 

1.43 

8 .. 

6.65 

0.06 

9 

0.30 

0.47 

T. 

10 

T. 

11 

0.35 

T. 

12 

0.30 

0.70 

0.57 

13 

0.38 

0.21 

T. 

14 

0.12 

0.53 

0.12 

0.32 

0.40 

15 

0.45 

16 

0.82 

1.65 

0.74 

17 

0.38 

T. 

18 

0.10 

0.45 

6. 15 

0.02 

19  

20 

0.23 

21... 

0.15 

0.45 

3.20 

0.54 

22 

0.95 

23 

24. . . 

0.06 

0.02 

2fi 

0.83 

26 

0.53 

0.15 

0.62 

P7 

O’.  38 

0.40 

T. 

28 

0.26 

0.64 

9.9 



0.80 

0.48 

80 

0.50 

0.07 

31  . 

0.50 

0.09 

Sums  ... 

1.45 

* 

1.73 

2.77 

4.95 

4.69 

6.82 

1.23 

2.57 

2.74 

3.22 

3.01 

*No  record  for  February. 
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BURNSIDE,  KY .—Continued. 
1894. 


1, 

2. 

3 

4 

5. 

6, 
7 
8, 
9, 

10. 

11 

12. 

13 

14, 

15, 

16, 
17 
18, 
19 
20. 
21, 
22 
23, 


25, 

26 

27 


29, 

30 

31, 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

P. 

<1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.79 

0.03 

0.53 

* 

* 

* 

* 

* 

0.39 

0.68 

1.22 

0.30 

0.02 

0.31 

0.41 

0.10 

...... 

0.26 

0.63 

6.89 

0.32 

0.11 

0.12 

0.89 

0.10 

0.18 

0.31 

1.33 

0.03 

0.80 

0.01 

0.87 

0.26 

0.33 

0.16 

0.02 

0.90 

0.35 

0.06 

0.21 

0. 15 

0.01 

0.67 

0.03 

1.69 

0.09 

0.22 

0.23 

0.03 

oo 

CO 

0.08 

1.50 

0.12 

0.28 

1C  O 

1-1  o 
do 

0.12 

0.07 

0.13 

0.44 

0.03 

0.25 

0.30 

0.30 

0.50 

0.19 

0.25 

0.09 

0.10 

0.20 

0.35 

0 05 

0.10 

0.74 

0.21 



Sums  . . . 

2.40 

5.07 

1.13 

3.33 

4.50 

* 

* 

# 

* 

* 

2.32 

4-00 

*No  record  from  June  1 to  October  20. 


1895. 


1 

| 

0.90 

0 15 

2 

0.10 

0.80 

0.64 

0.10 

1 

3 

0.56 

4 

5 

2.10 

0.24 

0.56 

6 

0.28 

0.50 

0.75 

0.23 

0.70 

0.31 

0.20 

0.10 

0.10 

...... 

0.50 

0 45 

7 

0.40 

0.70 

0.21 

0.48 

1 

8 

1.66 

T. 

6.' 20* 

1.20 

0. 53 
0.08 

9 

0.25 



| 

*’6!o7’ 

0.16 

0.60 

10 

1.20 

11 

T. 

1.20 

0.05 

12 

0.12 

0.30 

0. 55 

0.25 

13  

0.43 

14 

0. 59 

1 

15 

0.10 

0.10 

0.21 

0.80 

0.15 

16 

17 

1.70 

0.77 

0.98 

0.46 

0.16 

18 

19 

20 

1.46 

0.21 

0.38 

”6.55 

21 

0.75 

0.90 

6.08 

0.40 

0.90 

22 

23 



0.10 

24 

0.09 



0.40 

2.21 

25 

0.12 

0.05 

1.15 

0.37 

26 

0.45 



0.35 

” ”6.”66” 

0.45 

27 

1.00 

0.25 

0.88 

1.10 

i 0.60 
| 

28 

29 

0.50 

6 05 

30  

1 

1.21 

0.20 

0.40 

31 

::::::: 

0.75 

Sums  ... 

7.47 

1.12 

4.39 

4.65 

4.02 

3.46 

7.71 

3.15 

1.11 

2.70 

2.28 

I 3.38 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


CAIRO,  ILL. 
1893. 


Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

I 

! April. 

May. 

0) 

fl 

3 

>> 

3 

i-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.73 

0.06 

0.05 

1.27 

0.64 

T. 

9 

0.04 

0.02 

T. 

0.66 

0 47 

0.05 

a 

T. 

0.18 

0.38 

T. 

2.37 

0>0 

0. 16 

o’i5 

4 

T. 

0.86 

0.19 

T. 

5 

T. 

0.14 

2. 10 

6 

0.24 

0.56 

0.04 

7 

T. 

T. 

T. 

8 

T. 

0.28 

0.50 

6.08 

0.06 

0 

T. 

0.42 

0.03 

0.90 

2.02 

0.26 

10  

0.47 

0.50 

1.52 

11 

T. 

T. 

0 60 

1.12 

19  

T. 

0.28 

0.65 

0.01 

0.32 

1.74 

T. 

0.02 

13 

0.20 

0^93 

0.05 

14  

T. 

0.53 

1.67 

IK 

0.02 

6.32 

0.71 

16 

T. 

0.66 

0.01 

0.02 

0.18 

17 

T. 

0.42 

6.03 

T. 

0.45 

0.03 

18 

0.41 

0.02 

IQ  

0.38 

6.44 

0. 16 

90 

0 01 

0.24 

0.03 

T. 

T 

21  . 

0.53 

0.02 

0.83 

22 

0.02 

23 



1.35 

0.16 

0.42 

24 

T. 

6.16 

0. 12 

0.31 

25 

0 57 

0.22 

0.58 

0.03 

6 03 

9fi 

0.43 

0.98 

T. 

T. 

2.35 

0.42 

97 

0 38 

0.40 

1.07 

T. 

9ft 

T. 

T. 

0.82 

0.01 

90 

6.61 

0.34 

0.22 

30 

0.03 

2.06 

6.12 

1.03 

T. 

31 

0.04 

0.90 

0.07 

Sums  ... 

1.26 

3.93 

2.09 

6.91 

6.70 

7.59 

1.23 

1.64 

6.83 

6.26 

2.75 

1.60 

1894. 


31. 


0.20 

0.83 

T. 

0.06 

0.15 

0.32 

0.12 

0.12 

T. 

0.06 

0 73 

0.86 

0.24 

0.40 

T. 

1.13 

0.67 

T. 

0.35 

0.16 

T. 

0.03 

0.16 

1.02 

0.06 

0.01 

T 

0.53 

6.27* 

0.69 

1.60 

T. 

0.11 

0.02 

0.20 

0.43 

6.33 

1 69 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.07 

0.67 

T. 

o!28 

T 

0.39 

0.06 

0.39 

0.89 

0.08 

0.01 

0.88 

T. 

6.45 

6.08 

0l02 

6.47 

0.07 

6.10 

T. 

0.01 

0.01 

' 6.06 

0.25 

T. 

0.08 

0.23 

T 

0.38 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.05 

0.72 

T. 

0.09 

0.04 

0 48 

T. 

0.11 

0.07 

0.48 

0.01 

6.01 

0.47 

0.01 

T. 

0.08 

o!o4 

(X59 

0.57 

T. 

0.01 

o!oi 

6.03 

0^88 

0^20 

T. 

0.01 

o!o2 

o!oi 

T. 

o!i8 

0.01 

o!oi 

T. 

0.15 

0^74 

0.02 

0.01 

T. 

0.70 

0.06 

1.30 

0.30 

o!  21 

0.20 

0.20 

T. 

T. 

6.04 

0.05 

0.36 

0.04 

0.04 

T. 

0.85 

o!oi 

T. 

0.11 

T. 

0.16 

T 

ol  11 

t! 

0. 12 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.01 

Sums  ... 

2.18 

4.77 

4.14 

2.54 

2.79 

1.04 

1.92 

1.68 

2.69 

1.47 

1.42 

3.87 
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CAIRO,  ILL. — Continued. 


1895. 


Day 

of 

month. 

January* 

February. 

March. 

April. 

May. 

<D 

(=1 

0 

•n 

July. 

m 

0 

0 

< 

September. 

October. 

November. 

1 . 

0.40 

0.19 

2 

0.55 



3 

1 

0.20 

0.11 

T. 

T. 

4 

T. 

T. 

0 42 

T. 

1.16 

T. 

s 

0.  OR 



T. 

6 

0.03 

0.09 

0.27 

6.93 

0.48 

T. 

T. 

T. 

7 

0.60 

0.02 

6.29 

0.06 

6.55 

0.04 

T. 

T. 

8 

T 

0.01 

T. 

0.36 

1.06 

q 

t! 

0.03 

T. 

0-49 

in 

0.41 

0.0*8 

0.06 

0 05 

11 

T. 

0.05 

0.04 

0.11 

T. 

0.14 

IS! 

0.03 

0.20 

o!o3 

6.08 

0.18 

0.06 

ia 

o!36 

0.75 

0. 13 

0 10 

id 

o!o2 

T. 

0.02 

T. 

is 

0.39 

0.20 

0.01 

6 32 

2.09 

T. 

in 

oiio 

T. 

0.55 

0.38 

0.28 

0.18 

0.01 

6.02 

17 

0.14 

T. 

0.01 

18 

T. 

T. 

T. 

19 

0.03 

0.03 

0.32 

0.45 

20 

T. 

0.27 

0.84 

6.76 

6.02 

T. 

21 . . 

0.27 

0.06 

T. 

0.01 

22 

6. 18 

T. 

6.02 

23 

0.92 

0.65 

1.49 

24 

T. 

T. 

0.01 

0.44 

T. 

T. 

0.53 

25 

0.78 

0.63 

T. 

T. 

T. 

1.55 

26 

0.03 

T. 

0.03 

T. 

6.09 

6.03 

0.04 

T. 

27 

0.04 

0.01 

0.56 

T. 

28 

6.50 

29 

T. 

0.04 

30 

0.30 

1.22 

6.12 

31 

0.71 

0.01 

0.36 

Sums  . . . 

3.77 

0.39 

2.76 

2.75 

1.48 

4.86 

5.97 

0.71 

1.86 

0.50 

5.27 

0.88 

T. 

T. 

0.02 

T. 


0.03 


0.02 


0.16 

0.06 

0.01 

T. 

0.12 

0.60 

0.02 


0.13 

0.07 

0.07 

0.21 


0.85 

T. 


3.25 


CALEDONIA,  OHIO. 
1893. 


1 

0.60 

0.67 

0.13 

1.00 

0.90 

1.25 

0.24 

0.11 

ggss 

oo'c 

0.05 

0.17 

2 

0.28 

3 

0.14 

1.13 

4 

0.02 

0.05 

0.78 

0.92 

1.63 

1.74 

0.12 

5 

0.07 

0.05 

0.02 

6 

0 12 

1 20 

0.10 

0.33 

0.30 

7 

0l04 

0^63 

0.19 

8 

0. 10 

0.21 

9 

0.09 

0.20 

0. 10 

10 

1.22 

0.45 

0.48 

11 

0 10 

0.07 

0.05 

12 

0.36 

0.66 

6.72 

6.38 

0.36 

0.07 

13 

0.03 

0.17 

0.28 

6.21 

0.74 

0.02 

14 

0 15 

0.09 

0.26 

0.06 

0.71 

15 

0.12 

0.07 

0.47 

0.05 

0.37 

0.21 

16 

0.72 

1.25 

0.05 

o!24 

17 

0.12 

0.11 

0.06 

0.13 

0.10 

18 

0.40 

0.03 

0.04 

0.14 

oioo 

19 

0.07 

o!o7 

20 

0.10 

0.52 

21 

0.11 

0.24 

6.06 

22 

0.40 

o!o5 

0. 13 

0.20 

0.46 

23 

0.04 

o!67 

0.06 

0.98 

0.07 

24 

0.06 

0.11 

0.15 

0.05 

0.04 

25  

0. 17 

6.45 

o!o9 

26 

0 04 

0.04 

0.02 

27 

0.90 

0.49 

0.27 

0.42 

0^56 

0.38 

28 

0. 17 

0.04 

0i02 

1*00 

0.20 

29 

0.24 

1.31 

6.05 

0.28 

30 

0.15 

0.10 

0.02 

31 

0. 10 

o!  09 

0.05 

Sums  . . . 

2.81 

6.00 

2. 15 

6.93 

5.80 

2.73 

2.74 

2.40 

1.25 

3.84 

2.16 

2.94 
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CALEDONIA,  OHIO. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

ci 

3 

fl 

cS 

February. 

March. 

April. 

>> 

<3 

a 

June. 

jsj 

ha 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

0.17 

0.02 

0.06 

0.21 

0.04 

o!i4 

. 

3 

0.45 

0.35 

0^03 

4 

0. 14 

0.15 

0.35 

0.03 

0.70 

0.07 

T. 

0 03 

6.36 

6 

0.03 

0.07 

6.42 

0.54 

6.17 

0.06 

0.42 

0.08 

0.11 

0. 12 

T. 

H 

6.07 

0.17 

0.10 

0.05 

0.45 

6. 18 

1 17 

0.17 

0 08 

0.10 

in 

0.05 

0.55 

0.55 

0.23 

0.87 

ii  

0.03 

0.03 

0.13 

0.03 

0.05 

0.35 

[2  , 

0.09 

13 

1.10 

0.49 

6.17 

0-07 

14 

0.87 

0.05 

o'.  05 

0.03 

[5 

0.20 

0.45 

6.09 

16 

0.15 

0.06 

0.08 

0.88 

0.03 

17 

0. 10 

0.14 

[8 

0.45 

0-54 

19 

0.15 

0.19 

0.12 

0.23 

0.26 

1.06 

>n 

0.10 

0.22 

jl  

0.31 

0. 18 

0.35 

0.10 

1.09 

32 

0. 15 

0-25 

0. 19 

0.02 

>3 

0.60 

0.08 

0.26 

0.45 

0.06 

>4 

0.23 

0.02 

0.04 

0.09 

25. . . 

0.35 

0.94 

0.15 

% 

0. 13 

0.19 

0^04 

0.08 

27  . 

0.20 

0.46 

0. 17 

0.22 

28. . . 

J9 

0.28 

0.33 

6.66 

1.32 

jo 

0.10 

0.26 

0.25 

0 20 

0.05 

Jl 

0.54 

0.53 

6.06 

Sums  — 

2.02 

3.57 

2.65 

1.99 

4.11 

3.04 

2.37 

1.00 

3.81 

1.90 

1.88 

2.19 

1895. 


1 

0.55 

0.09 

0.19 

0.05 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

3 

6.03 

0.04 

4 

0.03 

0.06 

0.08 

5 

0.07 

0.80 

6 

0.25 

0.09 

o!  11 

0.26 

7 

0.52 

0.19 

0-03 

0.27 

8 

0.07 

0.12 

1.28 

9 

0.17 

0 05 

10 

0.23 

T. 

0.16 

[1 

0.45 

0.05 

0.05 

12 

0.22 

0.03 

0.48 

13 

0.37 

6.66 

0.15 

0 33 

0.10 

[4 

0.12 

0.04 

0.23 

0.06 

0.40 

[5 

0.11 

0-10 

16 

0.07 

17 

0.01 

18 

0.02 

19 

0.07 

0.04 

0.70 

JO 

0.90 

J1 

0.09 

T. 

0.18 

0.19 

J3 

6.20 

J4 

0.08 

0.80 

J6 

0.33 

0.02 

J7 

T. 

0.04 

0.07 

J8 

0.23 

O.'ll 

J9 

6.66 

6.04 

JO 

0.03 

0.18 

J1 

Sums  — 

3.05 

0.81 

1.80 

2.80 

1.42 

3.72 

* 

* 

* 

* 

* 

* No  record  from  July  to  December,  inclusive. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

<D 

a 

0 

►"3 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.27 

T. 

3.31 

0.81 

T. 

T 

0.15 

6.03 

T. 

0.02 

0.95 

1.05 

T. 

0.36 

0.21 

T. 

T. 

0.73 

2.31 

' *6."  48* 

T. 

T. 

0.25 

T. 

0.50 

T. 

T. 

T. 

1.13 

0.11 

0.18 

T. 

1.55 

0.35 

i 

0.04 

0.25 

T. 

0.38 

0.05 

T. 

0.61 

T. 

0.20 

T. 

0.38 

T. 

0.57 

0. 14 

0.26 

0.05 

0.03 

0.47 

T. 

T. 

T. 

1.63 

0.09 

0.28 

1.53 

0.30 

’ * i * 90 

0.52 

0.59 

0.19 

T. 

" i!ii 

0.16 

0.09 

0.28 

T. 

0. 70 

2.01 

0.55 

T 

2.26 

0.25 

1.00 

0.98 

0.07 

0.98 

T. 

0.05 

1.99 

0.41 

6.29 

T. 

1.94 

T. 

T 

T. 

T. 

0.80 

0.51 

0.45 

’ 6.67 

1.40 

T. 

0-50 

T. 

T. 

0.05 

T. 

2. 18 

0.35 

0. 16 

T 

0 08 

T. 

T 

i 

3.48 

1.15 

0 09 

t! 

i 

T. 

0.76 

0.08 

T. 

0.05 

Sums.... 

1.97 

4.02 

4.43 

4.64 

10.80 

10.94 

2.85 

2.77 

2.64 

0.53 

6.65 

1.85 

31. 


1894. 


0.33 

0.56 

T. 

0.08 

T. 

0.19 

1.33 

0.12 

0.13 

0.95 

0 72 

1.59 

i.  06 

oio9 

1.10 

T. 

T. 

0.07 

T 

1.45 

T 

T. 

0.04 

T. 

0.05 

0.32 

0.19 

0.30 

0.29 

1 

6. 13 

0.49 

1.95 

T. 

1 

0.44 

6.85 

0.96 

1.20 

0.12 

0.28 

T. 

0.11 

0.71 

T. 

T. 

0.05 

T 

0.25 

0.11 

T. 

0.85 

T. 

0.05 

0.06 

T. 

0.17 

0.71 

0.42 

0.07 

0.07 

T. 

T. 

6.08 

o.io 

T. 

0.63 

1 

6.61 

0.81 

0.61 

0.04 

T. 

0.95 

1 

2.39 

0.88 

T. 

0.05 

l 

0.03 

4.13 

1.94 

0.71 

T. 

0.09 

T. 

0.44 

► 

T. 

1.64 

0.17 

0.05 

0.83 

; 

0.12 

0.58 

0.85 

T. 

0.33 

T 

[ 

0.76 

0.05 

2.15 

0.52 

0.11 

0.31 

0.17 

0.21 

0.01 

T. 

0.17 

T. 

0.30 

0.20 

T. 

0.04 

T. 

) 

0.32 

0.24 

) 

0.02 

T. 

T. 

[ 

T. 

0.03 

0.40 

Sums  — 

4.19 

4.29 

12.12 

7.22 

1.55 

1.16 

5.80 

2.47 

1.33 

M9 

1.33 

3.43 

48 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.73 

0.07 

T. 

0.16 

T. 

0.10 

9 

0.63 

0.35 

0.39 

0-81 

0.07 

0.81 

0.16 

3 

0.02 

0.21 

4 

0.06 

0.82 

T 

5 

0.03 

1.26 

T. 

T. 

6 

0.12 

0.47 

1.23 

0.05 

1.33 

T. 

0.87 

0.07 

T. 

0.76 

8 

0.73 

0.09 

T. 

0.26 

T. 

0.13 

T. 

9 

T. 

1.37 

T. 

0.85 

10 

0.15 

0.11 

0.06 

T. 

o'.  13 

11 

0.28 

1.00 

T. 

T. 

0.14 

0.84 

0.06 

12 

0.06 

0.03 

0-33 

13 

T. 

0.96 

0.05 

14 

0.07 

0. 14 

0.65 

15 

0.33 

0.21 

1.07 

T. 

16 

1.27 

T. 

T. 

0.30 

0.27 

T. 

17 

T. 

0.05 

18 

T. 

0.17 

T. 

19 

T. 

0.03 

o!o6 

0.06 

20 

0.19 

0.19 

0.08 

6.31 

T. 

0.92 

21 

0.05 

0.30 

0.73 

T. 

T. 

22 

T. 

0.33 

0.04 

23 

0.15 

0.66 

T. 

0.09 

1.40 

0.27 

T 

24  

6.16 

0.02 

0.30 

T. 

0.85 

0.68 

T. 

25 

2.06 

6.13 

T. 

1.40 

0.20 

0.48 

26 

T. 

0.13 

1.26 

0.49 

0 30 

0.21 

1.55 

27 

0.96 

1.24 

28 

0 65 

T. 

0.02 

29 

0.15 

6 33 

T. 

T. 

o!  02 

30 

0.57 

0.26 

0.01 

0.45 

31 

1.27 

T. 

0.69 

0.55 

Sums .... 

7-58 

1.11 

6.05 

2.59 

5.40 

5.15 

4.22 

3.32 

3.69 

1.49 

4.33 

2.06 

CAMDEN,  S.  C. 
1893. 


1 

0.50 

0.02 

0.33 

0.08 

2 

0.04 

0. 19 

2.35 

0.03 

0.02 

3 

0.03 

2.05 

T. 

0.05 

d 

T. 

0.41 

0.50 

0.10 

0.55 

0.04 

1.26 

1.40 

5 

T. 

0.07 

0.55 

fi  

0.31 

0.01 

0.13 

7 

0 36 

1.22 

0.36 

0.12 

8 

T. 

0.02 

6.04 

q 

0.09 

0.52 

0.15 

0.05 

10.  . 

0.86 

T. 

0.27 

11 

0.67 

0.01 

12 

0.19 

0.63 

0.15 

0.04 

0.05 

13 

ll39 

0.03 

0.07 

1.01 

0.35 

14. . . 

T 

o!o6 

0.50 

6.14 

0.91 

15 

0.03 

T. 

l!73 

1.67 

0.03 

16 

0.88 

0.30 

1.20 

0.20 

17 

oios 

0.07 

0.03 

0.03 

0.21 

0.87 

18.  . 

0^32 

oios 

0.21 

6.02 

19 

1.58 

T. 

0.06 

20 

0.02 

0.45 

0.97 

21  . 

0-08 

0.20 

22 

0.10 

T. 

6-05 

T. 

0.18 

0.65 

23 

T. 

0.03 

0.35 

24. . • 

T. 

25.  . 

0.10 

T. 

26 . . . 

0.09 

0.02 

27  . . 

0 20 

0.50 

0.40 

28 

1.03 

0.18 

0.62 

0.13 

4.56 

0.22 

6.40 

0.63 

T. 

29 

1.07 

0.11 

T. 

30 

T.  > 

0.22 

0.06 

0-47 

0.46 

31 

0.26 

0.42 

0.06 

Sums  — 

2.36 

6.13 

1.18 

0.48 

5.50 

7-11 

2.93 

8.70 

1.99 

4.13 

1.97 

3.63 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

a> 

a 

ss 

July. 

-t-i 

w 

S3 

be 

S3 

<1 

* September. 

October. 

November. 

| 

December. 

1 

0.09 

0.45 

0.30 

0.74 

0.08 

"o.’ii* 

0. 

0.15 

0.07 

0.11 

1.60 

1.08 

1.26 

0.98 

0.02 

0.10 

0.50 

0.14 

T. 

0-22 

*T.  ’ 
1.00 



0.14 

0.02 

a 

0.10 
0.05 
0. 12 
0.20 
0.46 
0.90 
0.05 

7 

0.10 

0.55 

6.29 

0.34 

0.10 
2. 10 
1.05 

o • • • • 

9 

0-02 

T. 

0.02 

10 

0.33 

0.34 

0.25 

0.17 

11 

0.21 

12 

0.56 

0.26 

0.03 

0.20 

0.76 

6.29 

1-3  - -r- 

0.07 

14 

T. 

T. 

T. 

0.35 

15 

1.60 

0.22 

16 

0.26 

0.02 

T. 

0.01 

0.14 

0.03 

0-44 

T. 

17 

0.04 

T. 

T. 

2.35 

1.45 

18 

0.18 

0.01 

0.34 

19 

0.20 

0.36 

0.38 

0. 18 

20 

21 

0.28 

22 

0.05 

T. 

0.46 

0. 16 
T. 

0.43 

T. 

0.77 

0.11 

23 

T. 

0.14 

0.02 

0.22 

24 

25 

0.01 

0.77 

0.69 

0.65 

0.48 

0. 13 
T. 

1.09 

T. 

1.35 

0.22 

T. 

26 

0.01 

0.40 

0.75 

0.02 

0.10 

” ‘6*83 

27 

0.06 

2.00 

28 

0.04 

0.76 

29 

0.15 

0.06 

0.02 

an  

T. 

0.24 

31  .. 

0.13 

0.50 

0.50 

Sums  — 

2.41 

4.69 

1.71 

1.56 

1.81 

2.00 

3.97 

6.39 

7.52 

5.77 

1.85 

2.56 

1895. 


0.30 

0.03 

0.26 

T. 

0.03 

0.11 

0.45 

1.11 

0.05 

0. 13 
0.75 

0.01 

T. 

0.05 

0.23 

T. 

0.35 

0. 13 

0.05 

T. 

0.65 

0.01 

0.45 

0.05 

T. 

1.95 

0.04 

0.10 

6.70 

0.08 

0.80 

T. 

2.60 

1.00 

0.14 

1.85 

0.07 

T. 

0.42 

T. 

0.04 

0.01 

0.91 

t t . - - 

1.05 

0.10 

T. 

0.34 

T. 

0.32 

0.30 

0.98 

0.02 

0.02 

0.76 

0.05 

0.60 

0.20 

0.70 

0.84 

0.86 

0.03 

0.58 

0.03 

0.02 

0.23 

1.08 

0.85 

2.30 

0.20 

0.02 

0.87 

0.10 

1.34 

0. 10 

0.52 

0.03 

0.74 

T. 

1.90 

0.06 

0.23 

0.72 



i 

0.10 

0.06 

0.32 

0.07 

0.70 

0.05 

0. 13 
0.92 
0.09 

0.61 

6.15 

T. 

2.19 

T. 

0.12 

0.11 

0.11 

T. 

0.68 

1.62 

0. 13 
0.06 

T. 

0.02 

0.44 

0.05 
0.25 
0. 13 

i 

1.10 

0.50 

0.43 

1.14 

0.04 

0.02 

2.26 

0.09 

0.86 

0.65 

Sums — 

8.09 

3.12 

6.36 

6.05 

3.05 

7.04 

2.68 

7.48 

0.92 

1.68 

1.79 

2.94 

DMP- 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

2.26 

T. 

0.59 

0.53 

0.82 

0.04 

1.87 

0.54 

T. 

0. 55 
2.00 
T. 
0.25 

0.40 

0.20 

0.08 

0.38 

T. 

0.60 

0.10 

0.28 

0.30 

T. 

T. 

0.24 

0.10 

T. 

0.51 

0.85 



T. 

0.18 



0.45 

0.04 

T. 



2. 18 
0.24 
0.12 

T. 

T. 

1.62 

0.14 

0.90 

0.19 

0.78 

0.17 

1 T. 

0.04 

1 1.69 
j 0.18 
1.00 

1.46 

0.56 

T. 

0.27 

T. 

0. 13 
0.03 
0.03 

T. 

T. 

0.51 

0.24 

0.55 

1.50 

1.42 

0.30 

I 0.32 

0.20 

0.55 

0.20 

0.52 

T. 

0. 15 

i 

T. 

1.00 

i 

i 

0.52 

0. 17 
0.20 
0.61 
0.20 

T. 

T. 

0.60 

> 

0.26 

T. 

0.67 

T. 

[ 

1 

0.34 

0.10 

T. 

0.10 

1 0.82 

| 0.66 

0.08 

T. 

0.60 

1 

T. 

0.50 

0.05 

1 

1.03 

0.30 

0.55 

) 

0.20 

i 

Sums  — 

2.64 

8.68 

3.33 

1.76 

5.79 

6.39 

0.56 

2.27 

6.16 

0.53 

1.58 

2.22 

1894. 


| 

j 6.47 

1.88 

• o co 

• CO  CO 

• do 

T. 

0.20 

T. 

T 

0.34 

1 

0.48 

1.54 

0.20 

T. 

0.16 

1.00 

0.99 

0.12 

1.00 

0.73 

0.63 

i 6.65 

o.ii 

0.48 

0.40 

T. 

0.09 

0 40  

1 

T. 

T. 
0.15 
1.87 
0. 17 
2.55 

| 

0.97 

| T. 

1.05 

| 

. 1 20 

T. 

0.13 

T. 

0 04 

i 

1.23 

6.38  

0.59 

T. 

0.27 

0.15 

0.25 

0.37 

T. 

1 

0.58 

0.46 

0.65 

1 

1.64 

6 28  | 

0.36 

0.25 

0-70 

0.39 

o 24  

0.40 

( 

0.55 

T 

0.46 

0.07 

0.28 

4.34 

| 

6 13  I.  .. 

0.42 

0.03 

) 

0.84 

. 0.60 

6.26 

0.61 

1 43  ! . 

0.36 

1.60 

► 

0.05 

2.03 

n nfi  ! 

\ 

0. 06” 
T. 

T. 

0.10 

0.20 

0.44 

1.10 

1.95 

0.21 

6.48 

T 1 

6.08 

1 

0.70 

1.50 

T. 

::::::: 

. . j 6 12 

6.29 

T. 

i 

) 

0.28 

T. 

T. 

T.  | T. 

) 

0.49 

T. 

0.42 

0.50 
0. 17 

1 

0. 12 

0.30 

Sums  — 

6.69 

5.19 

2.92  3.08 

3.00 

2.64 

5.25 

8.05 

5.67 

1.92 

1.06 

7.98 
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CANTON,  GA. — Continued. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

<D 

a 

S3 

t-s 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

J December. 

1 . 

T. 

0.19 

T. 

0.13 

9! 

0.92 

1.40 

0.20 

0.72 

0.50 

0.92 

6.16 

a 

T. 

0.23 

0.05 

4 

0.10 

T. 

6 

T. 

1.12 

7 

0.30 

0.58 

2. 15 

0.05 

6.95 

6.70 

8 .. 

0^86 

0.43 

0.08 

0.28 

0.55 

0. 10 

T. 

q 

1.55 

T. 

0.81 

0.38 

in 

2.44 

T. 

i.OO 

0.16 

11 

0.03 

6.66 

6.22 

6.i6 

0.54 

0.20 

0.05 

12 

0.20 

T. 

0.20 

0.50 

0.12 

T. 

13  .. 

1.60 

6.17 

0.15 

6.07 

T. 

14  . 

0. 10 

0.12 

0.45 

15 

T. 

6.65 

0. 12 

6. 12 

16 

0.71 

0.55 

1.62 

T. 

3.56 

17  . 

0.05 

1.64 

T 

0.50 

1.30 

6.42 

18 

0.15 

0.44 

0.39 

19 

20 

T 

1 32 

6.66 

21 

1.10 

0.08 

0.15 

6.72 

0.97 

22 

0.13 

0.35 

0.39 

23 

6.44 

T. 

24 

i.io 

25 

0.08 

0.98 

26 

6.78 

6.20 

0.50 

T. 

6. 15 

T. 

27 

0.39 

1.52 

T. 

0.36 

28  

0.10 

0.15 

6.37 

T. 

29  .. 

6.84 

0.46 

30.  . 

T. 

T. 

1.58 

i.  12 

31  

0.08 

T. 

i.  15 

0.10 

Sums  — 

8.87 

2.85 

7.42 

5.54 

4.86 

4.57 

4.38 

8.29 

1.66 

2.07 

1.64 

3.25 

CANTON,  OHIO. 
1893. 


0.45 

0.25 

0.02 

0.01 

0.02 

0.07 

0.01 

0.18 

0.72 

0.43 

1.27 

0.44 

3.10 

0.09 

0. 12 

0.17 

0.04 

0.05 

0.13 

0.06 

1.35 

0.03 

0.15 

0.66 

0.05 

0.07 

0.88 

0.60 

0. 15 

0.60 

0.66 

0.10 

0.02 

0.38 

0.15 

0.20 

1 

0-86 

0.24 

0.06 

0.45 

0.15 

0.03 

0.01 

0.09 

0.08 

0.50 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.02 

0.91 

0.01 

0.22 

0.26 

0.10 

0.14 

0.09 

0.23 

0.15 

0.01 

0.20 

0.06 

0.21 

0.56 

0.10 

0.02 

0.03 

3.10 

0.30 

0.79 

0.05 

0.70 

0.10 

0.50 

0.69 

0.79 

0.04 

0.47 

1 

0.28 

0.09 

6.16 

0.03 

1 

0.05 

o.oi 

0.02 

0.18 

0.30’ 

0.82 

0.91 

6.34 

6.42 

! 

0.65 

0.02 

1.37 

0.04 

0.07 

0.01 

1 

0.03 

0.64 

0.09 

0.06 

0.44 

0.41 

0.45 

0.06 

T. 

1 

0.05 

0.13 

0.17 

0.22 

0.05 

0.05 

0.04 

6.01 

0.01 

0.03 

0.32 

6.35 

0.31 

0.48 

0.55 

0.06 

0.02 

5 

6.05 

0.95 

0.12 
0. 17 

) 

0.46 

0.39 

0.25 

1.03 

0.04 

) 

T. 

0.10 

0.12 

[ 

0.25 

0.03 

0.05 

Sums  ... 

2.36 

5.34 

2.20 

4.68 

5.81 

3.14 

1.72 

5.23 

1.59 

5.34 

1.75 

2.73 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


CANTON,  OHIO. — Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

ce 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

0.01 

0.16 

0.22 

0.07 

0.43 

0.17 

2 

0.05 

3 

0.87 

0.18 

0.44 

0.01 

0.21 

0.47 

0.38 

0.31 

T. 

0.25 

0.12 

4 

6.06 

0.01 

0.27 

0.02 

0.06 

0.06 

0.08 

T. 

0.20 

0.13 

0.09 

0.12 

6.05 

0.01 

0.14 

5 

0.50 

6 

6.43 

0.03 

0.08 

0.06 

7 

| 0.38 

0.01 

8 

0.09 

0.92 

0.04 

0.12 

0. 13 
0.02 

9 

10 



0.26 

0.60 

11  

i 

0.02 

0.45 

0.46 

0.24 

12 

T. 

13 

6.80 

0.21 

0.02 

0.10 

0.06 

0.11 

0.32 

0.05 

0.08 

0.04 

14 

0.67 

15 

0.12 

0.30 

0.36 

0.10 

0.13 

0.47 

0.24 

1.88 

0.21 

0.24 

0.01 

0.62 

0.36 

0.11 

0.17 

T. 

0.20 

0.09 

16 

1.59 

6.02 

17 

0.01 

0.19 

18 

T. 

19 

0.10 

0.08 

0.13 

0.01 

0.05 

0.85 

0.22 

0.10 

0.34 

0.16 

0.18 

0.02 

0.06 

0.09 

6.27 

1.05 

T. 

20 

21  .. 

6.15 

0.22 

22 

23 

0.10 

0.37 

0.01 

0.24 

0.07 

0.18 

0.02 

0.07 

24 

0.06 

0.25 

0.04 

25 

T. 

0.05 

T. 

0.02 

0.51 

T. 

0.23 

0.01 

0.75 

26 

27 

28 

0.01 

29  

0.22 

0.49 

0.90 

30 

0.10 

0.43 

0.04 

0.25 

6.05 

0.10 

0.87 

0.38 

31 

T. 

Sums  — 

1.59 

2.32 

2.23 

2.40 

5.93 

1.90 

2.50 

0.33 

4.35 

1.81 

3.04 

2.89 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.50 

0.09 

0.07 

0.05 

0.02 

0.79 

T. 

0.02 

0.05 

0.05 

T. 

6.05 

0.42 

0.07 

0.08 

0.22 

0.02 

0.49 

0.33 

0.02 

0.36 

0.28 

0.04 

0.01 

0.39 

0.89 

0.24 

"6.38 

0.03 

T. 

0.08 

0.55 

0.05 

0.10 

0.04 

0.07 

0.01 

0.18 

0.05 

0.40 

0.68 

0.05 

T. 

0.40 

0.54 

0.05 

0.45 

0.04 

0.02 

1.11 

1.64 

0.07 

0.69 

0.60 

0.05 

0.23 

0.07 

0.02 

0.12 

0.54 

0.78 

0.01 

0.01 

0.10 

0.08 

0.15 

0.01 

0.08 

0.01 

1.62 

0.05 

0.03 

0.02 

0.14 

0. 13 

0.40 

0.18 

0.15 

T. 

0.02 

0.27 

0.03 

0.08 

0.04 

0.01 

0.06 
| 0.03 



T. 

0.09 

0.07 

1.28 

0.91 

0.09 

0.02 

6.18 

0.61 

0.25 

0.82 

0.36 

T. 

0.21 

0.02 

0.32 

1.55 

0.02 

0.11 

0. 14 

0.09 

0.02 

0.02 

6.55 

0.23 

0.27 

0.38 

0.66 

0.37 

0.06 

0.03 

0.29 

0.82 

0.22 

0.26 

6.30 

6.06 

0.01 

o.io 

T. 

0.02 

6.04 

0.41 

0.02 

T. 

0.35 

Sums  — 

4.15 

0.95 

1.95 

1.84 

1.78' 

3.13 

2.25 

4.81 

1.11 

1.51  3.59 

4.91. 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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CARTHAGE,  TENN. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 59 

0 13 

2.08 

1.90 

0 03  

j 0.51 

| 

2 

0.05 

6.29 

0.44 

0.03 

0.04 

3 

0.05 

0.34 

0.05 

i.30  

6 20 

2.05 

4. . . 

0.42 

6 23 

0 98  

0.47 

: 0 78 

5 . 

0.05 

6.27 

j oi  18 

6 



6.17 

1.03 

7 

1 0.10 

6.65 

8 

6.09 

6.21 

i | 

9 . 

0.02 

0.26 

0.79 

0 36 

6.03 

10 

0.64 

0.04 

11 

0.68 

1.23 



6. 28  ! 

12 

0.13  1 

0.04 

6.23 

0.21 

0. 15  0. 10 

6.08 

13 

0.03 

0.11 

1.99 

0. 27 

0-15 

0.08 

14 

0.04 

0.82 

1.02 

1.18 

0.04 

15 

6.11 

0.45 

0.12 

6.62 

0.03 

16 

0.30 

1.50 

0.19 

6.21 

17 

1.47 

0.78 

0.17  

0.03 

18 

0.13 

0.03 

0.06 

0 03  

0.03 

19 

0.03  I 

6.09 

20  

| 

1.22 

6.17 

21 

o.ii 

6. 14 

0. 17 

6.09 

i 

0.67 

22  

0.21 

0.39 

23  

6.67 

6 io  ; 

24  

6.46 

0. 9A 

25  

1 . 83 

6.05 

26 

6.50 

6.07 

1.25  0.14 

27  

6.68 

0.42 

6-75 

0 13  1 . . 

- . 1 

6.35 

28 

0.13 

0 05 

. | 

0.36 

6.04 

29 

0.98 

! 

0.17 

30 

I 

6.02 

| 

31 

6-  oi 

1.43 

6.12 



Sums. . . . 

1.22 

5.32 

2.65 

5.99 

6.17 

4.21 

5.45 

4.04  4.34  , 

2.51 

2.40 

2.91 

1894. 


1.24 

0.02 

0.20 


0.27 

0.43 


0.43 

0.16 


0.16 

‘0.60 


0.52 

0.13 


0.20 


4.36 


1.83 

1.19 


1.67 

0.75 


0.63 

’o.'if 


0.36 

0.20 

0.30 

0.12 

0.09 


0.42 

0.70 


8.43 


0.18 

0.37 


0.08 


0.70 


0.91 


0.03 

0.72 


0.04 


0.94 

0.44 

T. 

0.56 


0.35 
'6.‘ 65 


0.14 


3.71 


0.31 


0.61 

0.04 

T. 

0.14 

1.13 


1.42 


0.08 


0.06 

0.23 

0.38 


0.13 


0.10 


2.84  4.19 


0.24 


0.14 

0.61 

0.17 

0.31 


0.04 


0.14 

0.05 


1.07 


2.77 


0.10 

T. 

0.83 

0.45 


0.07 

0.23 

0.13 

0.23 


0.14 

0.09 


0.11 


0.30 

0.67 


0.15 

0.24 

0.05 

0.42 

0.24 

0.24 


0.28 

T. 

0.03 

0.84 

0.34 

0.03 


0.05 


2.27  5.55  ; 2.54 


0.22 


0.12 

o.lo 


0.78 


1.22 


0.22 


1.25 


0.22 

0.07 


1.76 


0.11 

0.13 


1.52 

T. 

0.70 

0.43 

0.15 


0.20 

0.04 


0.09 

0.70 

0.60 

0.02 


Sums 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


CARTHAGE,  TENN. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 


0.04 

0.15 


0.10 

1.34 

0.83 

0.10 

0.45 

0.08 

0.05 

0.05 

T. 

0.26 

1.37 


0.05 

0.27 

0.28 


0. 10 


0.05 

0.42 


0.30 

0.05 

0.03 


0.18 

0.80 


0.08 

0.56 

0.16 


0.76 

0.26 

0.55 

0.06 


0.03 

1.56 


0.10 


1.35 

0.16 

0.14 


0.15 


0.03 

4.05 

0.37 


0.05 


0.26 


0.53 


0.28 

0.02 

0.38 

0.02 


0.12 


0.24 

0.03 


0.65 


13 

►n 

0.30 

0.80 


0.75 

0,40 


0.24 

0.06 


0.08 

1.73 


0.65 


0.45 

0.85 


0.95 

0.20 

0.21 


0.26 

0.35 


0.20 


0.08 

T. 

0.05 

0.05 

0.50 

T. 

2.38 

0.40 

T. 

0.60 


0.29 


0.06 

0.67 


0.02 


0.07 

0.09 

1.11 


0.18 


0.02 

0.07 


0.37 


0.56 
’6.’ 07 


0.11 

0.03 


0.09 

0.04 


0.03 

0.03 


0.47 

0.23 


0.38 


0.55 

T. 

0.03 

0.30 


0.48 

0.35 

0.09 

0.15 


0.18 

0.20 

0.20 

0.19 


0.19 

T. 

0.17 


0.15 

0.40 


0.15 


0.04 

0.41 


0.25 


0.60 


0.11 

0. 10 


0.08 

0.08 


Sums... 


6.30 


0.95 


5.66 


7.42 


2.43 


2.26 


5.72  4.22 


4.60 


1.02  I 

2.14  ! 2.20 


0.12 

2.94 

0.13 


0.37 

0.10 


5.32 


CATLETTSBURG,  KY. 
1893. 


1 

0.26 

T. 

T. 

0.10 

1.38 

1.33 

0.08 

2 

0.10 

T. 

6.  io 

0.23 

T. 

0.68 

T. 

a 

0.15 

0.08 

0.13 

0.06 

T. 

6 58 

4 

o!  30 

0.38 

0.29 

0.10 

i.99 

0.90 

0.48 

0.31 

T. 

0.19 

T. 

T. 

0.55 

n 

0. 10 

0.30 

0.15 

*6.18 

T. 

7 

6.08 

T. 

T. 

0.06 

8 

6.11 

0.20 

0.08 

9 

6.20 

0.12 

0.45 

0.12 

T. 

[0 

0.20 

0.65 

T. 

0.50 

0.10 

T. 

[| 

0. 15 

6.09 

0.08 

12 

o.  io 

T. 

0.13 

0.29 

la 

6.40 

0.65 

0.65 

0.12 

6. 33 

T. 

14 

0. 12 

0.33 

0.37 

0. 20 

2 93 

T. 

IR 

0.31 

0.30 

T. 

0.62 

T. 

T. 

T. 

16 

T. 

0.08 

0.40 

6.12 

0.39 

17 

0. 55 

0.08 

0.07 

0.39 

T 

18 

0^78 

"d'22 

0i09 

0.08 

0.12 

>0  

6.14 

T. 

l\  

0.10 

T. 

0.10 

0.30 

6.20 

6.35 

12 

6.25 

6.45 

0.08 

0.13 

T. 

J3  

0.08 

0.79 

6.25 

>4 

6.10 

T. 

>R  

T. 

T. 

6.  io 

T. 

2(5  

1.03 

0.43 

27  

0.08 

0.40 

0.53 

0.40 

0.35 

0.08 

28  .. 

0.28 

0.08 

0. 12 

0.25 

0.53 

6.08 

29  

0.65 

0.18 

0 38 

6.06 

0.95 

0.22 

20  

0.87 

T. 

T. 

T. 

0.24 

21 

0.40 

0.06 

Sums.... 

2.64 

3.93 

1.47 

5.54 

2.59 

1.99 

2.44 

3.56 

1.47 

7.38 

3.00 

1.95 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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CATLETTSBURG-,  K Y. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

A 

© 

d 

3 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

0.06 

0.38 

2 

0.19 

T. 

T. 

0.50 

3 

0 68 

0.67 

0-51 

0.29 

4 

1.00 

6.40 

6.  ii 

0.46 

5 

6-73 

T. 

T. 

6. 12 

0.26 

6 

0.08 

T. 

0.29 

0.48 

0.08 

7 

T. 

0.30 

1.01 

8 

0 25 

6.05 

T. 

6.70 

9 

0.30 

10 

0.75 

0.06 

6.23 

11 

0.09 

0 25 

o.io 

6.39 

1.24 

0.18 

0.43 

12 

0.12 

T. 

0.89 

0.51 

13 

0.08 

T. 

» 

0.51 

0.06 

0 76 

14 

T. 

6.  io 

0.04 

0.08 

15 

0.40 

6.48 

T. 

o.io 

o!  12 

6.19 

16 

0. 10 

0.06 

0.04 

0.46 

T. 

T. 

17 

6.49 

0-53 

i . 03 

0.35 

18 

0. 13 

0.08 

0.70 

0.08 

19 

0. 13 

6.26 

0.21 

0.37 

0.39 

20 

oios 

0.92 

0.29 

21 

0.30 

6.18 

T. 

0.31 

22 

T. 

0 12 

6.20 

23 

6.55 

0.18 

0. 14 

0.15 

T. 

24 

T. 

0.35 

0.49 

0.13 

25 

0.35 

6.  io 

0.06 

6.05 

0.39 

26 

0.70 

T. 

0.61 

6.21 

T. 

27  

0.10 

0^49 

o!i7 

1.04 

1.00 

28 

0. 13 

0.10 

29 

0.20 

6.22 

6.63 

6.21 

T. 

30 

0.06 

1.69 

0.49 

0.37 

31 

0.56 

Sums  — 

2.54 

3.90 

1.25 

2.72 

4.25 

2.33 

| 

3.42 

3.46 

3.74 

3.42 

2.17 

4.59 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T 

0.21 

0.30 

0.54 

n 16 

0.09 

0.97 

0.34 

0. 10 

6.48 

| 0.10 

0.29 

0.04 

T. 

0.06 

T. 

6.89 

0.04 

0.72 

0.09 

0.39 

0 28 

0.45 

0.19 

0.59 

6.32 

6.  io 

6.26 

0.21 

0.36 

0.29 

0.41 

0.12 

0.42 

0.48 

0.02 

o.ii 

0.14 

0.23 

0.23 

0.09 

0.89 

o!o4 

0.09 

0.60 

0. 10 

6.  i6 

0.68 

0.17 

0.24 

0.11 

0.11 

6.66 

0.31 

6. 2i 

0.53 

0.12 

6.  ii 

0.69 

0.14 

6.23 

0.10 

6.  io 

0.40 

6.27 

0.60 

0-09 

0.14 

0.79 

6.66 

0.51 

6.37 

6.50 

0.11 

0.09 

0.17 

o.io 

0.  i2 

6.07 

0.12 

6.20 

T. 

0.17 

0.11 

o.6i 

0.29 

0.21 

6 70 

0. 17 

6.  i4 

0.09 

0.42 

0^04 

0.05 

0.12 

0.38 

0.27 

0.14 

0.50 

o.i6 

0 18 

6.51 

6.07 

o.io 

0.12 

o.  ii 

0.24 

0.05 

6.79 

6.03 

1.52 

T. 

6.05 

o.ii 

6.42 

T. 

0.17 

0.06 

0.02 

6.90 

0.24 

0.30 

0.35 

Sums 

4.91 

0.92 

4.21 

1 

2.45 

2.92 

1.93 

3.97 

2.50 

1.10 

1.31 

2.34 

3.55 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


CHAPEL  HILL,  N.  C. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

cS 

3 

June. 

1 

». 

3 

*-s 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.37 

0.76 

0. 15 

0.16 

0.16 

0.43 

2 

0.42 

0.03 

T. 

3 

6.12 

6.28 

0 70 

0.01 

0. 17 

4 

T. 

o!97 

0.12 

0. 55 

6.75 

5 

0.37 

6.18 

0.17 

6 

0.63 

7 

0.02 

0.12 

0.62 

T. 

8 

6.36 

T. 

9 

6.48 

0.16 

0.29 

[0 

0.88 

0.15 

0.32 

0^03 

[1 

0.43 

0.12 

0.14 

0.08 

T. 

[2 

1.22 

T. 

0-34 

2 73 

[3 

0.42 

0.07 

6 08 

6.06 

1.42 

6.52 

T. 

4 

6.21 

0.37 

0.45 

1.56 

0.38 

[5 

0.50 

0.21 

[6 

0.21 

6.36 

6.44 

6.35 

[7 

0.56 

0.19 

6.17 

1.04 

[8 

6.82 

0.10 

0.67 

6.  ii 

0.39 

[9 

0.43 

0.58 

>0 

6.06 

6. 18 

>1 

0.22 

0.10 

0.74 

6.04 

>2 



0.21 

1 60 

0.33 

1.79 

0^21 

>3 

6.04 

0.69 

0.09 

oio7 

0.52 

>4 

0.27 

0.55 

>5 

6.13 

>6 

0.06 

0.73 

17 

0.76 

0.02 

0.52 

6.53 

6.73 

>8 

0.28 

0.14 

6.05 

3.00 

0.18 

0.47 

0.70 

>9 

0.40 

0.72 

50 

0.05 

0.07 

0.12 

0. 14 

51 

6.36 

2.30 



0.25 

Sums.... 

3.04 

5.41 

1.48 

‘•4»| 

4.04 

4.21 

2.09 

9.15 

; 6.40 

6.75 

1.54 

| 3. 48 

1894. 


1 

2 

4 

5 
G 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
3i. 


| 

1 1 

| 

0.14 

1.46 
’ 0.19 

0.09  | 0.27 

0.17 

0.44 

0.33 

1.12 

......... 

1 

0.88 

0.27 

0.98 

i 0.31 

0.11 

0.12 

0.10 

1.48 

0.08 

0.30 

0.27 

0.30 

1.20 

0.23 

1.45 

0.14 



6.32 

0.26 

0.08 



i 

0.24 

1.23 
2. 65 

T. 

0.02 

0.14 

0.44 

0.19 

0.13 

0.64 

0.32 

0.06 

0.51 

0.53 

1 

0.10 

0.11 

T. 



0.79  0.26 

0.27 

| 

0.16 

0.14 

0.47 

1.22 

6.30 

| 

CO  n O O « 
6666  ; 

6. 85 

0.06 

0.46 

0.04 

0. 50 
0.66 
0.05 
0.02 
0.21 

0.75 

0.21 

1.82 
2. 17 

1.08 

0.41 

6.05 

0.72 

0.08 

0.47 

T. 

0.28 

0. 13 

0.13 

T. 

1.57 

0.50 

0.03 

0.10 

0.10  1 11 
0.32  | 
0.23 

0.28 

0.08 

0. 53 
0.40 



6.29 

0.03 

0.04 

oo 

2 

0.03 



0.29 

1.20 

0.85 

0.23 

0.04 



Tt«Oi 

ao  oo 
66 

0.20 

0.20  j 

0.04 

0.80 

0.82 



1.30 

0.30 

Sums. .. . 

4.30 

3.65 

1.78  2.04 

4.03  [ 

1.76  5.80  6.21 

7.93 

6.84 

1.85 

2.33 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September.  1 

October. 

November. 

December. 

1 

0. 53 

0.16 

0.46 

0.80 

2 

0 53 

0 32 

0 18 

0.93 

1. 15 

0.04 

3 

0.13 

0.93 

0.67 

0 04 

4 

0.07 

6 

0.55 

7 

T. 

0.  (53 

0.38 

8 

0.50 

0.66 

4.75 

0.21 



0.26 

T. 

9 

2.27 

0.62 

0. 15 

0. 17 

[0 

2.14 

0.30 

T. 

0.08 



0.11 

0. 13 

1.28 

11 

1.71 

1 12 

(>.  26 

12 

T. 

0.61 

0.51 

0.70 

0.02 

0.32 

0.08 

13 

0.36 

0.42 

0. 14 

14 

0-53 

0.32 

0.08 

0.71 

[5  

0.27 

0.03 

1G 

T. 

0.13 

0. 97 

0.15 

0.28 



[7  

0.81 

0.88 

0.01 

1.88 

18 

0.89 

0.46 

0.21 

19 

>0 

0.85 

T. 

>1 

0.37 

0.82 

0 45 

0. 65 

>2 

0.32 

T. 

0.22 

o'  28 

J3 

0.46 

0.04 

24 

0.43 

0^32 

25 

0 52 

115 

26 

1.01 

0^20 

0.38 

1-16 

27 

0.35 

0.52 



0 05 

28 

0.64 

1.01 



0.06 

29  

0.61 

o!o7 

0.21 

J0 

0.36 

0.87 

0 05 

1 

11  

0 43 

0.04 

0-04 

0 55  1 

0.68 

• Sums 

8.90 

2.33 

5.12 

11.42 

3.99 

4.60 

3.19 

4.46 

0.62 

1.13 

I 4.67 

3.63 

CHARLESTON,  W.  VA. 
1893. 


0.19 

0.14 


0.30 

0.28 


0.20 


0.30 


0.20 

0.10 


0.80 


0.1-; 


0.13 

0.21 


0.45 

0.32 


0.29 

0.11 

0.42 

0.04 

0.48 

1.04 

0.03 


0.1(5 

0.72 


0.04 


0.09 

0.10 


0.21 


0.10 


0.10 


0.09 


0.73 


0.27 

0.03 

0.0 


0.1(5 
0. 10 
0.58 


0. 15 
0.13 
0.28 


0.01 


0.02 


0.12 
0.07 
0. 72 
0. 20 


0.18 

0.05 


0.32 


0.54 
0.15 
0. 52 


0.22 

6.01 

0.10 

0-71 

0.27 


0.02 

0.37 


0.68 

6.42' 


0.01 

0.02 

0.84 

0.05 


0.76 


0.20 

0.29 


0.40 

0.10 


0.35 


1.25 

0.05 


0.02 

0.43 


0.25 

0.03 


1.09 


1.38 


0.62 

0.70 


. 0.04 


0.15  0.04 
1.77  0.03 
0.01  0.11 


0.0(5 

0.16 


0.05 

0.38 

0.57 


0 05 


0.26 

0.10 

0.08 


0 31 


0.06 

0.02 


0.26 

0.12 

0.10 


0.62 

0.97 


0.18 

0.03 


0. 67 


0.26 


0.06 

'6!08' 


0.08 

0.86 

0.22 


0.12 


Sums. 


0.05 

oiso 

2.86 


0.33 


0.05 

0.22 

0.62 

0.09 


0.02 


0.06 

0.17 


0.06 

0.01 

0.33 

0.37 


0.20 

0.03 


0.21 


0.04 

0.33 


0.04 


2.01 

0.01 


0.05 

0.21 


4.14 


1.72 


3.95 


3.58 


J.91 


4.33 


2.41 


0.05 

0. 

0. 09 
0.08 

2.46 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>, 

o3 

S 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.15 

0.06 

0. 13 

6.66 

0-75 

0. 58 

6.23 

0.24 

0.05 

0.92 

6.37 

0.05 

0.50 

0.16 

0.12 

0.05 

0.29 

0.06 

0.05 

6.  io 

0-75 

0.10 

o!i3 

6.30 

0 21 

0.04 

0.23 

6.10 

0.02 

0.05 

0-35 

0.23 

0.04 

0.25 

0.06 

0.63 

0.03 

0.03 

(h05 

0.15 

0.36 





0.17 

0.80 

0.06 

0.08 

0.03 

0.06 

0.08 

0-71 

0.03 

0.07 

0^40 

0.10 

0.08 

0.20 

0.08 

6.26 

0.02 

0.29 

0.16 

0.05 

0.14 

0.08 

6.35 

6.70 

0.05 

1.22 

6.  io 

0.29 

6.66 

1.52 

0.08 

0.12 

0.03 

6.20 

0.96 

0.32 

0.04 

0.66 

0.23 

1.00 

0.02 

0.04 

0.19 

6.  is 

0.17 

0.01 

6.05 

0.11 

0.10 

0.21 

0.14 

0.72 

0.29 

0.18 

0.46 

0.03 

0.02 

0 20 

o.io 

0.20 

0.47 

0.06 

0.04 

6.51 

1.56 

0. 10 

0.03 

o!o.5 

0.06 

0.06 

0.94 

0. 13 

0-05 

D03 

6.12 

0.05 

0.02 

0.05 

0.04 

0.15 

6.39 

0.01 

0.06 

0.03 

0.05 

0.53 

0.16 

0.57 



6.02 

6.39 

0.64 

6.03 

Sums  — 

2.35 

4.57 

! 1.94 

3.06 

3.52 

2.86 

; 0.66 

2.05 

3.77 

1. 65 

2.39 

3.91 

1895. 


1 

0.02 

0.08 

0.33 

0.09 

0.70 

2 

0.01 

0.12 

i.oo 

0.26  ’ 

0.31 

0.01 

6 31 

3 

0. 11 

0.01 

0.01 

0.36 

o!o7 

4 

0.01 

0.06 

0.06 

0.41 

6.18 

T. 

0.04 

(*,  

0.22 

0.76 

T. 

0.02 

7 

0.32 

0.20 

0.05 

0 35 

0.31 

0.03 

8 

0.54 

0.08 

6.09 

0.19 

T. 

0.44 

0.35 

T. 

’6.*  08 

9 

0.34 

0.31 

0.06 

0.01 

0.21 

|0 

0-75 

6. 13 

0.18 

0.80 

1 1 

0.22 

T 



12  

T. 

0.36 

0.01 

0.15 

T. 

T. 

|3 

6.10 

6. 12 

0.59 

0.67 

0.20 

0.02 

|4 

0.03 

T. 

6.62 

o’ 39 

6.15 

0. 12 

T. 

0.32 

0.08 

0.15 

ir> 

0.93 

0.66 

6.50 

6.78 

T. 

17  

0.11 

0.05 

0.01 

T 

6 56 

|8  

0.02 

0.37 

[9 

>0 

6.21 

0.01 

0.33 

>1 

0.06 

0.40 

0.20 

6-31 

6.14 

0.02 

0.48 

>> 

0.57 

0.02 

T. 

0.03 

0.07 

>3  

T. 

0.28 

0.70 

>4 

0.02 

0.30 

6.16 

T. 

0.07 

T. 

0.70 

0.30 

6.03 

0.17 

>6  . 

6.34 

0.05 

0.10  1 

27 

0. 10 

6.47 

6.21 

6.47 

0.02 

T.  1 

i.  03 

28  .. 

0.09 

0.09 

6. 16 

0.05 

0 10 

* | 

J9 

0.52 

20 

0.01 

0.04 

0.52 

0.09 

T. 

21 

0.34 

1.79 

6.06 

0.36 

Sums. . . . 

5-19 

0.69 

3.87 

2.60 

2.08 

1.83 

4.19 

4.81 

1.05 

0.72 

2.54 

2.69 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

a> 

XI 

8 

CD 

ft 

<x> 

02 

October. 

November. 

December,  j 

0.57 

0. 10 
0.76 
1.94 

0.44 

1.12 

0.37 

0.02 

T. 

0.33 

0.03 

0.17 

T. 

1.39 

0.23 

0.48 

T. 

T. 

2.93 

0.10 

0.05 

0.01 

0.04 

0.01 

T. 

0.08 

0.36 

0.38 

0.17 

T. 

0.12 

0.06 

0.45 

0.48 

0.05 

T. 

0. 16 
1.03 

T. 

' ‘6*41  * 
0.20 

0.04 

0.18 

0.22 

0.37 

0.84 

0.32 

1.20 

0.39 

0.20 

1.73 

0.02 

0.39 

0.54 

0.04 

0.14 

T. 

0.41 

T. 

0.22 

0.07 

0.98 

0.03 

T. 

0.46 

1.27 

0.05 

0.02 

T. 

0.09 

T. 

1.93 

0.01 

0.02 

0.01 

0.02 

T. 

0.68 

* *0."02* 
0.17 

0.17 

0. 12 

1.36 

0.04 

1.24 

0.06 

0.17 

T. 

T. 

0.01 

0.10 

0.29 

0.01 

0.30 

0.38 

1.47 

T. 

0.31 

2.30 

0.02 

T. 

T. 

6.08 

0.02 

0.62 

0.01 

0.04 

0.04 

1.14 

4.52 

0.05 

0.45 

0.01 

T. 

T. 

0.33 

T. 

T. 

T. 

0.26 

0.44 

0.46 

0.03 

4.64 

6.77 

0.41 

0.28 

0.48 

0.24 

0.20 

0.01 

0.06 

0.02 

0.59 

0.01 

0.66 

T. 

* 

0.94 

6.55 

0.01 

0.28 

0.01 

6.46 

0.21 

T. 

0.53 

Hums. . . . 

j 1 

2.43 

7.46 

1.74 

1.64 

4.23 

5-48 

4.22 

9.81  t 6.99  1 8-27  2.44 

1 1 1 

1.62 

1894. 


1 

0.02 

0.06 

0.07 

2 

T. 

0.05 

T. 

0.02 

0.05 

T 

0. 02 

3 

0.06 

0.16 

1.3*9 

T. 

4 

0.35 

0.01 

0.05 

6.01 

0.22 

0.44 

R 

0.01 

0.44 

o.oi 

0.55 

T. 

G 

0.32 

T. 

0.36 

0.20 

1.20 

T. 

7 

1.15 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

« 

*6.09* 

0.07 

0.10 

6.31 

T. 

T. 

0 

6.51 

0.04 

6.02 

T. 

T. 

10 

0.06 

0 15 

1. 84 

11  

0.32 

T. 

6.97 

1.26 

0.20 

12  

"6.51 

*6*37 

0.09 

0. 18 

0-67 

13  

6.08 

0.06 

14 

i.12 

0.24 

|R  

6.19 

0. 14 

T. 

T. 

0.03 

16 

0.06 

0.03 

T. 

0.36 

0.19 

T. 

T. 

17  . 

0.28 

o.io 

0.31 

0.05 

T. 

0.02 

18  . 

6.26 

0.97 

T. 

0.04 

0.04 

6.36 

3.11 

T.' 

19 

0.04 

0.09 

0.01 

10 

o.oi 

0.48 

0.42 

6. 18 

0.08 

6.08 

0.01 

T. 

T. 

>2  

T. 

0.01 

0.04 

0- 10 

>3  .. 

0.01 

T. 

0.26 

1.84 

0.06 

24 

o.oi 

T. 

0.05 

0.02 

25 

0.17 

1.78 

6.24 

1.44 

0.02 

T. 

26  .. 

0.10 

0.36 

6.  ii 

0.04 

6.08 

0.30 

0.75 

27 

0.42 

T. 

i.io 

0*.  59 

0 16 

28 

T. 

6.07 

0.16 

0.10 

0*07 

29 

6.25 

o.oi 

6.44 

T. 

0 09 

20 

T. 

T. 

0.52 

6.80 

0.70 

0.83 

21 

0.01 

0.14 

0-01 

0. 13 

Sums 

3.23 

4.54 

1.04 

2.43 

2.27 

3.68 

4-99 

1 

3.03 

5. 60 

6.12 

1.71 

4.30 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

< 

a 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December.  | 

1 

T. 

0.01 

1.27 

T. 

0.06 

T 

T. 

0.34 

0.97 

0.07 

0.51 

0.01 

* 0.10 

Oil 

3 

0. 10 

0.22 

0.03 

T. 

4 

0.02 

0.05 

6.15 

T. 

0.03 

6.18 

0-28 

0.04 

0.22 

0.09 

0.01 

0.13 

0.04 

0.78 

0.40 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

8 . 

0-80 

0.43 

0.82 

0-41 

0.08 

0.32 

T. 

9 

1.39 

0.06 

0.05 

6.49 

0.02 

0.91 

10 

0.56 

T. 

T. 

1.28 

0.17 

11  

6.12 

0.47 

6.41 

0.04 

0.01 

15> 

6.03 

0.22 

T. 

1.62 

0.21 

0.04 

T. 

6.03 

13 

T. 

0.70 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.05 

T. 

14  

0.22 

0.06 

T. 

T. 

15  . 

T. 

0. 18 

0.21 

6.04 

0.08 

0.77 

T. 

T. 

1()  . . 

0. 12 

0.70 

0.10 

0.48 

6.03 

0.24 

0.33 

0.41 

17 

0.02 

1.51 

0.11 

1.05 

T. 

18 

0.01 

0.44 

10 

T. 

T. 

T. 

20 

6.03 

2.11 

T. 

0. 12 

21 

0 18 

T. 

T. 

1.17 

1.22 

0.49 

22 

T. 

T. 

0.01 

0.07 

T. 

0.16 

0.07 

T. 

24  

T. 

0.10 

6.16 

0.02 

1.29 

0.05 

0.47 

0.25 

T. 

6 03 

20 

0. 11 

0.48 

0.04 

T. 

o!.57 

0.06 

27 

0.02 

0.02 

0.01 

T. 

T. 

T. 

k>8 

0. 68 

0 09 

T. 

0.03 

0.21 

90  

oloi  ! 

0.45 

6.80 

0-02 

0.01 

30 

0.43 

0.02 

0.01 

T. 

0.04 

i.  18 

A) 

0 05 

T. 

0.68 

0-04 

Sums  — 

5.84 

1.87 

5.52 

5.00 

4.05 

2.70 

2.94 

4.41 

0.33 

0.79 

2.39 

3.32 

CHATTANOOGA,  TENN. 
1893. 


0.64 

0.21 

1.24 

0.01 

0.01 

0.08 

T. 

*) 

T. 

T. 

0.06 

1.56 

0.13 

0.01 

0.52 

T. 

0.26 

0.10 

6.38 

0.20 

0.11 

1.87 

0.01 

T. 

1.04 

0.31 

1.26 

0.20 

0.24 

0.32 

0.02 

T. 

T. 

6.08 

0.28 

2.18 

0.02 

T. 

0.01 

0.01 

0.53 

0.87 

0.02 

6.09 

T. 

0.14 

0. 16 

0.03 

6.01 

T. 

Q 

T. 

0.67 

0.91 

0.09 

0.54 

T. 

q 

0.02 

0.07 

0.16 

0.26 

0.08 

10 

2.05 

6.02 

0.01 

T. 

0.24 

T. 

0.29 

0.41 

T. 

0.53 

0.26 

0^  21 

0.24 

0.03 

0.46 

0.67 

0.09 

o.oi 

0.30 

IQ 

0.04 

0.35 

2.74 

T. 

T. 

0.36 

0.13 

14 

0 . 58 

0.06 

o.oi 

0.45 

T. 

6.  is 

0.05 

H 

1 ^ 

0.02 

0.76 

0.03 

0.65 

T. 

0.02 

0. 05 

10 

1.44 

0.16 

’”tV 

0.34 

17 

T. 

1.07 

6.03 

0.07 

6.25 

T. 

0.01 

1 1 • 

IK 

0 56 

T. 

0.01 

T. 

io - 

10 

o!  12 

6.22 

0.2i 

0.02 

on 

0.05 

0.78 

0. 16 

T. 

0-02 

T. 

91 

6.25 

0.07 

0.02 

0.40 

0. 14 

0.72 

T. 

0.45 

T. 

T. 

o.  ii 

0.04 

::::::: 

94 

0.80 

6.39 

0.10 

0.02 



■ T. 

2(5 

0.34 

6.02 

0.10 

0.26 

T. 

0.01 

T.  ! 

27 

0. 62 

0.26 

0.33 

0.02 

0.14 

0.97 

28 

0.09 

0.35 

T. 

0.08 

0.20 

•'  T." 

T. 

0.02 

r t." 

9Q 

0. 06 

0.12 

1.70 

0.07 



0.17 

T. 

0. 10 

0.01 

1.10 

ou 

Q 1 

0.02 

T. 

0.10 

6.85 

T. 

Sums  — 

2.39 

8.02 

2.55 

5.88 

8.35 

6.31 

1.24 

4.18 

2.19 

0 98 

1.91 

3-46 
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CHATTANOOGA,  TENN. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February,  j 

March.  j 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

0.41 

0.05 

T. 

0.08 

T. 

T. 

2 

0.07 

0.67 

0.68 

T. 

0.03 

0.23 

3 

0.54 

T. 

0.21 

4 . 

T. 

0.22 

0.91 

0.47 

0.23 

fS 

0.02 

0.07 

0.35 

0.08 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

6 

0.24 

T. 

0.01 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.45 

0.06 

7 



0.21 

0.71 

0.06 



T, 

0.03 

0.23 

0.66 

1 0.02 
0.41 
0.17 
1.75 
0.90 
0-73 

8 

0.24 

0.16 

0.01 

T. 

9 

0.85 

0.05 

0.42 

0.02 

0.01 

in 

ooooo 

ii  . . 

T. 

0.96 

0.24 

T. 

12  

13  . 

0.04 

T. 

14 

0.15 

0.71 

0.08 

0.08 

0.09 

0.06 

T. 

0.85 

0.02 

0.22 

0.13 

0.36 

0.02 

0.04 

0.01 

T. 

T. 

15 

0.01 

0.10 

0.75 

0-27 

Ifi 

0.18 

0.02 

17 

0.30 

1.06 

0.23 

0.82 

0.30 

0.10 

18 

0.42 

0.01 

0.04 

0.06 

0.04 

0.03 

0.25 

0.01 

T. 

0.08 

0.08 

T. 

0.14 

T. 

T. 

T. 

19 



0.01 

0.01 

0.34 

0.07 

0.20 

0.07 

T 

0.20 

0.03 

20 

2.41 

0.21 

21 

0.06 

22 

0.02 

0.36 

1.31 

23 

0.24 

0.37 

24 

0.23 

0.35 

0.76 

0.01 

0.09 

0.03 

T. 

25 

T, 

0.53 

0.02 

T. 

0.06 

0.44 

1.38 

0.02 

T. 

26 

T. 

0.04 

0.05 

T. 

0.02 

6.15 

0.18 

0.04 

0.59 

0.03 

0.02 

0.04 

27 

T. 

28 

o.oi 

0.17 

T. 

0.01 

29 

0.12 

T. 

T. 

T. 

0.93 

0.79 

30 

0.02 

0.04 

0.18 

0.02 

31 

Sums 

4.63 

5.22  j 

4.61 

2.00  1.53 

1 

1.77 

3.66  2.96 

1.67 

2. 18 

0.54 

6.45 

1895. 

i 

0.77 

0.60 

0.12 

0.03 

0.36 

0.11 

T. 

T. 

0.27 

T. 

T. 

0. 12 

0.09 

T. 

0.05 

T. 

2 

0.22 

T. 

0.47 

0.02 

T. 

0.28 

T. 

3 

4 

0.01 

0.05 

T. 

T. 

1.10 

T. 

T. 

1.45 

0.40 

0.11 

1.94 

0.10 

0.74 

6 

0.25 

0.45 

1 1.45 
0.54 
0.26 
T. 
T- 
T. 

0.40 

0.19 

T. 

T. 

1.89 

T. 

T. 

T. 

0.20 

7 

0.82 

0.12 

T. 

0.06 

0.06 

T. 

T. 

0.61 

0.63 

8 

0.92 

T. 

T. 

0.53 

T. 

9 

10 

T. 

11 

0.55 

0.03 

T. 

T. 

0.22 

0.26 

0.11 

0.26 

0.70 

0.16 

0.19 

0.12 

0.08 

T. 

0.18 

0.06 

0.47 

T. 

0.36 

0.05 

T. 

0.02 

12 

0.04 

0.11 

0.03 

0.01 

0.54 

T. 

0.59 

T. 

0.09 

0.02 

13 

14 

T. 

0.17 

0.61 

0.10 

T. 

0.20 

15 



0.40 
; 0.42 
0.01 

6.13 

0.11 

0.02 

6. 22 
0.03 

0.04 

1.39 

T. 

16 

0.21 

0.23 

17 

18 

19 

T. 

T. 

0.13 

1.67 

0.06 

T. 

T. 

0.74 

20 

1.12 

0.16 

0.20 

0.55 

0.72 

0.08 

T. 

T. 

0.09 

0.10 

0.46 

21 

T. 

0.28 

T. 

0.24 

T. 

T. 

22 

23 

T. 

0.74 

1.23 

0.66 

24 

T. 

0.65 

0.53 

0 6fi 

T. 

0.08 

0.13 

25 

0-52 

1 T. 

0.01 

0.94 

0.24 

T. 

T. 

T. 

T 

0.01 

0.01 

0.85 

26 

T. 

27 

6.05 

T. 

0.31 
T\  ; 

28 

0.72 

0.01 

0.04 

29 



0.05 

1.75 



0.27 

T. 

0.27 

T. 

T.  1 
1.54 

0.66 

T. 

~31 

T. 

Sums 

6.58 

2.14 

5.86 

3.64 

3.52  | 5.69  6.71 

4.40 

1.00 

2.00 

1.71 

3.11 
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CHERAW,  S.  O. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

1 

February. 

March. 

April. 

May. 

<D 

a 

0 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.95 

0.09 

0.10 

1.40 

0.70 

0.60 

1.42 

1.37 

0.08 

0.76 

0.40 

0.12 

0.04 

T. 

2 

0.07 

2.02 

0.45 

0.61 

3 

T. 

”’t." 

0.25 

0.62 

T. 

T. 

0.83 

T. 

0.68 

0.08 

4 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.30 

0.50 

0.95 

0.57 

0.25 

5 

6 

0. 10 
0.24 

7 

0.57 

8 

0.08 

0.35 

0.17 

9 

0.20 

0.15 

0.70 

0.78 

0.08 

0.42 

0.75 

0.54 

0.21 

10 

11 

0. 10 
0.02 
0.11 
0.10 

12 

0.12 

T. 

T. 

0.21 

0.25 

1.27 

0.05 

6.07 

13 

0.09 

0.02 

0.02 

1.20 

1.18 

0.05 

0. 17 

0.66 

0.85 

0.08 

'6*02 

0.28 

0.75 

14  

T. 

0.05 

15 

0.15 

16 

0.86 

0.35 

6.05 

17 

0.08 
0. 12 
0.16 

0. 12 

18 

0.54 

0.06 

0.13 

19 

0.70 

0.10 

0.04 

T. 

20 

0.68 

0.34 

0.50 

21 

T. 

22 

6.12 

0.57 

0.01 

0.10 

4.46 

0.60 

0.61 

0.31 

0.45 

23 

T. 

24 

25 

0.22 

T. 

0.14 

0.45 

26 

0.07 

1.67 

27 

0.11 

1.20 

0.05 

T. 

T. 

3.62 

0.82 

0.09 

0.22 

0.26 

0.36 

28 

0. 14 
1.36 
0.80 

0.54 

29 

0.08 

0.08 

0.42 

30  

0.14 

0.08 

0.64 

0.34 

31 

0.24 

Sums.... 

2.31 

6.10 

2.30 

0.98 

5.88 

4.44 

3.38 

16.69 

4.41 

3.39 

1.66 

4.09 

1894. 


1, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.11 

T. 

T. 

0.19 

0.71 

0.43 

0.40 

0.46 

0.05 

0.41 

T. 

0.47 

0.52 

0.85 

3.70 

2.03 

0.25 

0.37 

1.13 

T. 

0.07 

0.54 

0.03 

0.22 

0.05 

0.14 

0.08 

0.25 

T. 

0.03 

T. 

0.02 

T. 

0-35 

6.50 

0.20 

0.85 

1.05 

0.50 

T. 

T. 

1.70 

3.45 

6.02 

T. 

0.69 

T. 

0.40 

0.08 

0.07 

0.06 

0.54 

T. 

0.19 

0.25 

1.30 

0.07 

0. 10 

0.15 

. 0.79 

0.03 

T. 

T. 

T. 

0.07 

0.78 

0.33 

0.10 

0.24 

6.06 

T. 

0.25 

0.95 

0.10 

0.02 
1.90 
0. 10 
1.70 
0.05 

T. 

0.23 

0.03 

0.08 

0.29 

0.02 

T. 

0.24 

1.05 

1.50 

T. 

T. 

1 

3.88 

0.33 

0.15 

T. 

0.03 

T. 

T. 
0-05 
0. 13 

0.29 

0.08 

0.05 

0.07 

0.21 

0.88 

0.40 

0.33 

0.25 

0.05 

0.07 

T. 

0.65 

0.05 

T. 

0-67 

0.42 

0.09 

0.15 

0.01 

2.00 

0.70 

0.68 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.05 

0.02 

0.01 

3.00 

1.83 

0.93 

0.51 

0.07 

T. 

T. 

6.65 

1.14 

0.05 

0.50 

1.76 

0.49 

0.50 

Sums  — 

3.74 

2.88 

1.87 

6.05 

3.20 

4.93 

9.70 

9.43 

7.99 

6.68 

2.30 

2-36 
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CHERAW,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1 

0.30 

0.09 

0. 18 

0.02 

0.09 

2 

i no 

0.26 

T. 

0.17 

0.75 

0.03 

3 

0.22 

0 12 

0.78 

0.84 

0.15 

0.02 

4 

T. 

5 

T. 

0.22 

0 

2.05 

0.20 

7 

T. 

0.48 

0.03 

0.08 

0.07 

1.65 

T. 

8 

0.12 

1.80 

1.21 

0.08 

0.53 

T. 

9 

1.80 

T. 

0.05 

6.18 

T. 

T. 

6.03 

0.07 

T. 

10 

2.15 

0.08 

T. 

0.05 

0.37 

1.40 

11 

0.22 

1.45 

0.03 

0.02 

0.03 

i.66 

0.05 

12  

0.70 

6.85 

0. 14 

0.23 

T. 

0.45 

0.07 

13  

6-10 

0.30 

0.23 

T. 

T. 

0.22 

14  

0.76 

6.01 

6.06 

0.03 

1.24 

T. 

15  

0.35 

0.02 

6.11 

0.12 

T. 

16  

T. 

0.90 

0.58 

6 44 

0.46 

0.64 

17  .. 

T 

0.02 

T. 

2.05 

0 38 

0.04 

18  .. 

T. 

0.23 

0.71 

i.  54 

T. 

19  

0. 19 

20 

T. 

0.05 

6. 18 

21  

0.07 

1.21 

0.06 

2.02 

22 

0.41 

T. 

0.02 

23 

0.05 

6.61 

24 

T. 

6.05 

25 

T. 

6. 13 

6.45 

T. 

26 

1.09 

0.22 

0.03 

T. 

6.20 

T 

27 

6.93 

2.20 

0.09 

0.14 

28 

0.39 

0.11 

0.87 

T. 

29 

l.oo 

1.20 

0.12 

T. 

T. 

T. 

30 

0.56 

T. 

T. 

31 

0.39 

0.02 

1.30 

6.53 

Sums.... 

7-90 

3.69 

7.03 

7.10 

3.76 

3.62 

1.27 

9.63 

0.65 

2.35 

2.20 

4.19 

CHESTER,  ILL. 
1893. 


0.18 

0.04 

0.42 

0.37 

0.18 

0.42 

0.45 

* 

* 

* 

0.02 

0.16 

0.68 

6.99 

0. 18 

0. 18 



0.77 

0.26 

0.23 

2.27 

0.18 

0.39 

1.45 

0.95 

0.47 

0.38 

T. 

0.16 

0.24 

0.44 

0.32 

* 

6. 10 

0.34 

0.13 

0.23 

0.30 

6.30 

0.03 

0.96 

1.40 

0. 18 
0.45 
0.34 

1.13 

1.01 

1 

0.06 

1 

0.72 

1 

0.03 

Sums.... 

0.28 

0.94  2.48 

4.27 

4. 13 

2.26 

2.75 

0.41 

* 

* 

* 

* 

*No  record  after  September  15. 
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CHESTER,  ILL.- 
1894. 


■Continued. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

April. 

| 

May. 

0) 

d 

d 

1-5 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.46 

0.71 

0.72 

0.63 

1.04 

0.91 

1.26 

0.17 

1.38 

0.32 

0.56 
0.07 
2.10 
0. 13 
0.32 

0.80 

0. 19- 

0.05 

1.71 

0.15 

0.46 
0. 12 

0.67 

0.08 

0.01 

0.38 

6.40 

1.36 

0.52 

0.09 

0:18 

0.12 

0.08 

0.21 

0.09 

T. 

0.20 

0.03 

0.04 

0.01 

0.08 

; 

0.56 

0.15 

0.22 

0.03 

i 

0.12 

0.41 

0.05 

0.13 

0.80 

0.40 

1.36 

0.30 

0.44 

0.20 

0.10 

0.68 

0.11 

0. 67 

0.06 

0.03 

0.21 

0. 15 

1 

0.10 

i 

0.04 

0.08 

0.15 

0.06 

i 

Sums  — 

* 

* 

1.59 

2.84 

4.57 

1.87 

1.91 

1.62 

4.21 

3.30 

0.58 

3.93 

*No  record  for  January  and  February. 

1895. 


1 

0.10 

0.76 

9. 

0.30 

0.90 

1.17 

3 

4 

0.10 

T. 

0. 10 

0.13 

0.90 

5 t 

0.05 

0.20 

0.53 

1.00 

0.50 

7 

o.io 

0.17 

0.50 

T. 

0.20 

T. 

8 

0.10 

6.38 

0.35 

0.06 

q 

0.04 

1.10 

10 

T. 

T. 

11 

0.10 

0-08 

1.00 

0.30 

6.20 

12 

0.10 

0.01 

0.20 

13 

0.48 

6.03 

14 

0.27 

0. 19 

15 

0.20 

0.30 

0.38 

16 

0.34 

0.43 

0.02 

17 

0.56 

6.66 

6.03 

18 

1.00 

0.50 

6.19 

19 

0.79 

0.10 

0 05 

0.98 

1.03 

90  

6.20 

1.10 

0.30 

0.72 

21 

0.71 

0.77 

T. 

0.11 

0. 10 

0.05 

0.10 

22 

0. 12 

23 

T. 

T. 

0.11 

T. 

24 

0.80 

0.27 

25 

0.79 

o.oi 

1.00 

0.23 

0.10 

0.58 

0.03 

1.83 

0.08 

1.05 

6.20 

0.30 

0.42 

0.96 

0.19 

0.09 



28 

29 

30 

0.05 

2.02 

i.  31 

0.50 

31 

0. 19 

0. 13 

0.05 

Sums  — 

3.58 

0.70 

3.51 

2.23 

2.07 

3.99 

5.93 

2.87 

3-38 

0.41 

4.38 

4.72 
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CHIPPEWA  FALLS.  WIS. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

4 

O 

u 

c3 

a 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1... 

T. 

0.12 

0.24 

0.07 

s> 

0.50 

T. 

0.24 

T. 

3... 

0. 12 

T. 

0.05 

0.12 

4 .. 

T 

0 05 

s. . . 

0.07 

T. 

0.04 

T. 

6 

1.16 

T. 

7 

0.22 

0.13 

0 09 

0.93 

0.14 

8 

0.06 



0.05 

9. 

0.06 

6. 12 



0^34 

10 

0.39 

1 

0.15 

6.42 

0.02 

11 

0.15 

0. 16 

0. 10 

12 

0.08 

0.25 

0.16 

6.15 

0.27 

is 

i ^ 

0 10 

T. 

0.06 

T. 

14 

0.08  1 

1 0.13 

0-23 

IK 

1 

0.55 

T. 

T. 

0 02 

Ifi 

6.16 

T. 

0.11 

0.08 

17 

i 

0 04 

18. . . 

0.02 

T. 

IQ 

0.56 

T 

20 

0.08 

0.06 

0.06 

21 

0.04 

0.26 

0.17 

0.24 

0.30 

22 

T. 

T. 

0.60 

0.76 

0.04 

6.40 ; 

T. 

23 

0.02 

6. 78 

0.82 

0.13 

T. 

24 

0. 12 

0.05 

0.27 

T. 

0-72 

0.15 

T.  j 

0.32 

25  

0 07 

0.25 

T. 

0.09 

0.04 

0.64 

26 

T. 

0.19 

0.23 

0.30 

27 

0.25 

0.98 

T. 

6.04 

0.26  1 

28 

0.09 

0.90 

0.47 

0.11 



0. 13 

29 

o!o3 

i 

0.05 

30 

T. 

i 

0.60 

0.30 

0.07  ; 

31 

Sums  . . . 

0.71 

2.03 

1 

1.96 

1.98 

3.34 

1.99 

1.95 

1.04 

1.20 

2.31 

1.23 

2.10 

1894. 


1 

z : 

0.10 

T 

2 

T 

0.36 

0.40 

3 

0.18 

0.07 

0.85 

T. 

4 

0.06 

0.48 

T. 

0.30 

0 37 

5 

0. 17 

0.18 

T. 

T. 

0.07 

0.14 

0.04 

6 

0 07 

0 10 

”6.’  37’ 

0.38 

7 

0.20 

0.04 

0.97 

0.32 

6.10 

0.31 

8 

0.29 

9 

T. 

0.06 

0.25 

10 

T. 

0.60 

0.47 

0.48 

T. 

11 

0.20 

0.20 

T. 

0.75 

T 

0 07 

12 

0.07 

0.20 

0.05 

O’.  09 

13 

0.05 

0^94 

T. 

14 

0.01 

T. 

15 

0.16 

0.04 

0.67 

0.26 

16 

0.11 

D35 

0.06 

T. 

0.93 

17 

0.18 

T. 

0.34 

18 

0.13 

o!38 

0.04 

19 

0.12 

0^47 

20 

6.05 

T. 

21 

0.07 

0.35 

6.55 

0.96 

22 

0.13 

0.85 

1.90 

0.33 

23 

0.16 

1.50 

T. 

o!o9 

0.22 

T. 

24 

6.07 

0.18 

25  

0.20 

T. 

26 

0.02; 

27 

0.62 

28 

0.07 

0.11 

0.02 

29 

6.13 

0. 18 

30 

0.07 

0.40 

6.03 

T. 

0.09 

0.17 

31 

oio4 

T. 

Sums  ... 

1.22 

0.81 

1.38 

2.82 

5.62 

3.23 

0.38 

0.82 

3.31 

2.94 

1.78 

1.40 

DMP- 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


CHIPPEWA  FALLS,  WIS.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

I February. 

J March. 

P. 

< 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.03 

0.16 

0.28 

0.40 

0.06 

T. 

0.40 

0.04 

0.02 

# 

* 

* 

* 

* 

T. 

0.02 

0.11 

0.80 

0.25 

0.10 

0.32 

0.02 

0.23 

0.04 

T. 

0.05 

0.67 

0.16 

0.09 



T. 

1.32 

0.67 



0.70 

0.40 

T. 

0.43 

2.10 

0.13 

T. 

T. 

0. 16 

0.10 

0.30 

0.46 

i 

0.10 

0. 18 

0.28 

i 

0.28 

0.09 

T. 

1.18 
0.14 
0.06 
0.02 
0. 10 

i 

0.18 

0.07 

0.28 

6.24 

’ O.OIS’ 

0.25 

0. 10 

I 

i 

T. 

I 

0.08 

0.05 

0.76 

T.  ’ 

■ 

0.27 

Sums  . . . 

1.17 

0.70 

0.70 

3.69 

4.01 

5.48 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* No  record  from  July  to  December,  inclusive. 

CHRISTIANSBURG-,  VA. 
1893. 


0.20 

0.24 

0.86 

1.50 

T. 

0.03 

0.63 

0.06 

0.67 

0.20 

0.61 

1.00 

1.09 

0.06 

0.36 

0.08 

0.27 

0.09 

T. 

0.10 

T. 

0.40 

0.17 

0.45 

0.02 

0.20 

T. 

0.20 

0.68 

0.11 

0.06 

T. 

0.29 

0.25 

1.19 

0. 15 

0.07 

0.16 

0.29 

0. 19 

0.56 

0.14 

0.70 

0.88 

1.20 

2.00 

0.04 

0.05 

1.14 

0.05 

0.97 

0.19 

0.56 

"d'20 

0.81 

0.07 

0.02 

0.03 

T. 

0.07 

0.04 

0.14 

0.25 

0.50 

1.00 

0.24 

0.11 

0.14 
0. 16 

T. 

0.37 

0.30 

0.15 

T. 

0.87 

0.62 

0.14 

0.63 

0.09 

0.14 

1.08 

0.11 

0.07 

0.11 

0.42 

0.43 

4.06 

; 0.58 

0.20 

0.75 

0.05 

1.11 

0.10 

0.08 

1 

i 

T. 

T. 

1.28 

0.40 

0.22 

1 

T. 

I’. 

0.13 

0.13 

2.69 

Sums  . . . 

0.54 

3.63 

1.93 

1.77 

6.69 

5.13 

1.85 

8.65 

3.78 

5.64 

1.76 

1.13 

31. 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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CHRISTIANSBURG,  V A.— Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.10 

0.09 

3 

0 27 

TL 

T. 

3 

0 54 

0.02 

T. 

4 

T. 

0.08 

R 

0.09 

T. 

0 52 

6.35 

T. 

6 

6.08 

0^26 

0.96 

0.31 

7 

6 15 

8 

0.14 

T. 

T. 

T. 

0.07 

9 

0.45 

0.12 

0.22 

0.14 

10 

0.41 

1.14 

1.21 

0.11 

11 

0.03 

T. 

0. 18 

0.25 

12 

2.08 

13 

0.11 

T. 

0. 13 

0.17 

14 

0 28 

0.03 

15 

T. 

0.07 

T. 

0.25 

16 

0.05 

0.68 

17 

T. 

6.37 

18 

T. 

T. 

T. 

0.96 

T. 

0.14 

19 

0.08 

0 22 

20 

6 20 

0.07 

0 04 

T. 

T. 

21 

0.08 

0.24 

0.03 

0.43 

T. 

22 

6.02 

T. 

0.02 

0 32 

T 

23 

0.04 

0.02 

0.45 

0.06 

T. 

6.29 

24 

0.20 

0.20 

T. 

25 

0.40 

T. 

26 

0.02 

T. 

0.12 

0.18 

27 

T. 

0.19 

0.14 

6.47 

0. 10 

28 

0.31 

0.46 

0.48 

0.09 

0.04 

29 

Ol  17 

T. 

0.03 

0.04 

0.29 

0.29 

0.08 

30 

6.14 

0.50 

31 

0.08 

0.99 

Sums  — 

1.63 

2.25 

0.33 

0.75 

3.73 

2.15 

1.41 

1.44 

1.82 

3.15 

0.52 

3.05 

1895. 


1 

* 

0. 14 

1.26 

0.86 

0.13 

0.20 

2 

0.57 

0.06 

0.51 

0.08 

3 

4 

5 

T. 

T. 

6 

0.08 

0.04 

0.70 

0.22 

1.03 

7 

0-39 

1.62 

6. 13 
0.20 

8 

0.21 

0.78 

0.27 

0.15 

9 

0.98 

0.57 

0.36 

0.13 

0.02 

10 

T. 

0.52 

11 

0 03 

6.12 

0.09 

0.06 

12 

0.08 

T. 

0.09 

0. 16 

* 

0. 18 

0.08 

0.29 

0.06 

6.21 

13 

0.04 

0.01 

14 

0.34 

6.03 

15 

0.07 

0.06 

0.38 

16 

0.32 

0.25 

T. 

6. 68 

17 

0.14 

0.50 

0.20 

0.35 

0.37 

18 

0.20 

19 

20 

0.06 

0.44 

0.69 

0.29 

21 

0.04 

0.32 

0.31 

0.26 

0.96 

22 

0.62 

6.09 

23 

0.01 

24 

T. 

6.02 

0.09 

25 

0.57 

0.18 

1.26 

0.34 

0.01 

26 

0.05 

0.40 

0.11 

0.17 

27 

0.10 

0.08 

0.05 

0.50 

0. 15 

0.50 

28 

0.58 

0.07 

0.18 

0.06 

29 

0.30 
0 04 

30 

0.13 

31 

0.41 

0.48 

0.01 

Sums  — 

4.96 

1.51 

2.86 

1.53 

2.48 

2.01 

4.95 

1.48 

2.04 

1.03 

1.71 

1.97 

No  record  from  April  1 to  12. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


CINCINNATI,  OHIO. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

© 

d 

S3 

•^inp 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1.35 

0.02 

0.28 

0.19 

0.15 

’ o.'oi 

0.59 

0.10 

0.18 

2.43 

0.13 

0.46 

0.15 

0.80 

0.41 

0.06 

0.68 
0. 11 

T. 

0.55 

0.03 

1.45 

0.01 

3 

0.04 

0.03 

6.02 

0.23 

1.42 

0.02 

0.25 

0.10 

4 

0.10 

0.03 

0.02 

0.01 

6 

T. 

T. 

0.17 

0.03 

0.16 

T. 

0.15 

0.09 

0.02 

0.29 

0.02 

T. 

0.01 

0.08 

T. 

0.02 

0.24 

0.15 

0.06 

0.36 

8 

T. 

0.23 

0.81 

1.34 

0.03 

9 

6.48 

0.50 

1.12 

0. 10 
0.01 

10 

T. 

0.15 

0.33 

1.10 

0.01 

11 

0.47 



0.01 

0.25 

12 

0.57 

0.01 

13 

0.55 

0.02 

T. 

14 

1.05 

0.38 

T. 

0.43 

0.03 

T. 

0.01 

T. 

0.12 

0.01 

T. 

0.33 

0.22 

T. 

0.34 

0.04 

T. 

T. 

0.23 

0.04 

T. 

15 

0.12 

0.45 

0.03 

0.29 

0.14 

T. 

T. 

16 

0. 17 
T. 

T. 

17 

’t.” 

0.54 

0.29 

0.10 

0.02 

T. 

T. 

18 

19 

20 

0.39 

0.01 

T. 

1.00 

1.05 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0.09 

6.83 

* ’ T.  ’ 
T. 
0.04 

21 

0.08 

0.40 

0.03 

T. 

0.13 

0.29 

22 

0.04 

0.10 

0.19 

0.38 

23 

0.13 

T. 

T. 

24 

T. 

0.42 

0.01 

0.61 

0.81 

0.21 

25 

0.06 

T. 

T. 

0.15 

26 

0.37 

0.01 

T. 

1.90 

0.41 

0.07 

0.01 

27 

0.78 

0.03 

0.05 

T. 

T. 

0.23 

0.51 

28 

0.16 

0.01 

0.26 

29 

0.09 

0.11 

0.07 

0.62 

0.50 

30 

0.40 

0.35 

T. 

0.02 

0.23 

1.60 

31 

Sums  — 

2.87 

4.84 

1.93 

7.10 

6.40 

4.45 

3.79 

0.86 

3.90 

3.17 

2.04 

2.65 

1894. 

l 

0.07 

T. 

0.09 

T. 

T. 

0. 10 
T. 

0.83 
0. 19 

2 

0.20 

0.08 

T. 

0.04 

3 

0.04 

0.14 

T. 

0.12 

T. 

0.03 

4 

0.23 

0.16 

0.41 

0.02 

0.41 

0.06 

T. 

0.05 

T. 

5 . 

0.79 

0.12 

0.05 

T. 

0.01 

fi 

’ 0.05 
0.30 
0.61 

0.44 

T. 

0.01 

7 

0.07 

T. 

0.20 

0.45 

0.08 

0.20 

0.01 

0.04 

0.01 

0.11 

0.02 

0.02 

0.25 

0.28 

8 

T. 

q 

10. 

T. 

0-03 

0.14 

1.20 

0.18 

0.28 

T. 

T. 

0.34 

”'t7 

0.14 

T. 

0. 12 
1.20 
0.43 
0-07 
0.11 

0.34 

T. 

0.28 

11 

0.03 

-”t.” 

0.30 

12 

1.14 

T. 

0.03 

0.18 

13 

T. 

0.08 

14 

15 

0.62 

0.03 

0.69 

T. 

0.06 

0.01 

16 

0.03 

T. 

0.05 

17 

0.18 

0-56 

0.77 

0.48 

0.26 

T. 

18 

0.05 

0.10 

0.36 

T. 

T. 

0-60 

T. 

0.03 

0.23 

0.27 

0.02 

0.04 

0.18 

0.10 

0.59 

0.24 

0.01 

0.02 

0.10 

19 

0.02 

0.02 

0.02 

0.06 

20 

T. 

0.43 

" T.  ’ 

21 

T. 

22 

0.68 

T. 

23 

0.01 

0.01 

T. 

0.04 

24 

0.45 

0.02 

0.53 

0.82 

0.01 

0.01 

0.40 
0.10 
0.21 
0.11 
0. 19 

25 

0.17 

0.31 

T, 

T. 

26 

0.01 

0.16 

T. 

27 

°8  ■ • 

0.01 

0.15 

29  . 

0.23 

T 

0.09 

0-04 

0.04 

0.23 

0.05 

T. 

0.18 

30.  . 

0.07 

0-02 

31 

Sums  — 

2.75 

3.78 

2.36 

1.60 

2.33 

4-17 

0.13 

1.98 

2.46 

0.82 

0.98 

3.23 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 
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CINCINNATI,  OHIO . — Continued. 


1895. 


Day 

of 

month. 


0.18 

0.01 


0.11 

1.53 

2.28 


0.55 
0.14 
0.21 
0. 12 
T. 
T. 
0.28 


0.02 


0.03 

0.19 

0.01 


0.10 

T. 


0.11 


T. 

T. 

0.02 

0.19 

0.06 

T. 


0.13 

0.04 

0.14 

0.02 

0.52 

0.08 


1.23 

0.02 


0.30 

0.08 

0.22 


0.08 

0.20 

0.07 


0.51 


0.01 

0.42 

T. 

0.16 


0.09 

0.01 


0.78 

0.39 


0.62 


0.95 

0.08 


0.22 

0.02 


T. 


T. 


0.02 

T. 

0.20 


0.15 


T. 

0.01 

0.06 

T. 


T. 


0.25 

0.01 


0.01 


0.04  ..  .. 


0.56 

1.42 


T. 

0.02 

0.01 


0.14 

0.24 

0.01 

0.05 

0.01 


T. 


T. 

0.04 

T. 


T. 


Sums . 


0.09 


0.02 
• tV 


0. 10 


0.11 


'ft  04 


0.01 

0.97 

T. 


0.26 

0.02 


0.08 

0.01 


T. 

0.04 

0.24 

T. 

0.04 


T. 


0.04 


0.33 

0.02 

T. 


T. 

0.38 


0.01 

0.50 


0.02 

0.04 


0.01  |. 


T. 


0.81 

1.17 

T. 

0.30 

0.35 

0.40 


0.29 


0.01 

T. 

T. 

0.38 

0.56 

0.44 

0.92 

0.30 


0.15 


0.04 

T. 


0.25 


T. 

T. 

0.43 

0.11 


0.17 

0.01 

0.13 

1.39 


6.13 


0.37 


1.51  I 2.62 


1.82 


2.15 


2.27 


3.29 


0.49  0.73 


4.66 


0.56 

T. 


3.29 


CIRCLEVILLE,  OHIO. 
1893. 


1 

0.03 

0.48 

0.94 

0.36 

1 

2 

0.02 

0.36 

o!  16 

0.09 

0.12 



3 

0.11 

0.04 

1.01 

T. 

6.85 

4 

0.03 

0.16 

1.86 

1 T- 

5 

0.30 

0.68 

0.41 

fi 

0 10 

0.31 

0.37 

0.08 

0.10 

0.36 

T. 

8 

0.08 

1.28 

T. 

9 

0. 10 

0 11 

1.67 

[0 

0.20 

0.84 

0.36 

0.02 

[1 

0.08 

[2 

0.30 

0.73 

0.91 

0.16 

0.04 

13 

0.10 

0.04 

0.03 

0.05 

T 



14 

0.02 

0.08 

0.21 

1.80 

15 

1.12 

0.64 

6.23 

16 

1.02 

0.03 

17 

0.06 

0.31 

0.56 

0.03 

T. 

[8 

0.36 

19 

J0 

0 42 

0.78 

. 

»1 

0.50 

0.03 

T. 

2.05 

0.16 

T. 

0.05 

0 03 

22 

0.02 

0.67 

o!21 

23  

0.19 

0.16 

24 

0.81 

25 

0.20 

0.49 

T. 

T. 

0.02 

26 

0.32 

0.09 

0.26 

27 

0.96 

0.27 

0.68 

0.21 

0.12 

28 

0.07 

0.03 

0-93 

* 0 23 

29 

0.16 

0.98 

O'.  53 

20 

0.26 

T. 

T. 

0.23 

21 

1 

Sums 

1.41 

4.79 

1.98 

5.74 

4.71 

4.32 

3.82 

1.16 

0.39 

4.28 

1.52 

, 1.91 

70 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


CIRCLEVILLE,  OHIO — Continued. 


1894. 


Pay 

of 

month. 

January. 

1 

1 February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

0} 

& 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.09 

0.02 

0.64 

2 

0.62 

0.86 

3 

o!49 

0.13 

4 

0.30 

0.04 

0.02 

T. 

5 

0.41 

0.26 

6 

6.01 

0.02 

0.02 

0.05 

0.86 

8 

0.13 

T. 

0.27 

9 

0.68 

0.32 

[0 

0.05 

0.23 

6.68 

6.24 

0.06 

U 

0. 48 

0.16 

0.96 

0.13 

0.36 

12 

0.08 

0.29 

0.49 

[3 

0.96 

0.23 

0.23 

[4 

0.43 

0.03 

0.08 

[5 

0.79 

0.30 

0.02 

0.07 

0.02 

[6 

0.09 

0.15 

0.02 

0.45 

17 

T. 

[8 

0.95 

0.02 

19 

6.07 

1.24 

6.12 

0.04 

0 32 

>0 

T. 

0.16 

0 08 

0.58 

1.37 

»1 

0.09 

0.04 

0.20 

0.09 

2.12 

12 

0.26 

0.21 

0.05 

0.05 

>3 

0.73 

0.54 

0.04 

T. 

»4 

0.03 

0 28 

0.52 

T. 

>5 

0.05 

0.13 

0.54 

>6 

0.40 

T. 

0.06 

T. 

»7 

0.12 

0.13 

0.30 

>8 

0.13 

0.36 

0.16 

>9  

0.20 

0.55 

0.08 

T. 

}0 

0.03 

T. 

0.16 

6.41 

51 

0.31 

0.42 

ISums... 

1.99 

3.94 

2.09 

2.52 

3.47 

0.52 

2.98 

2.57 

3.36 

0.99 

1.10 

3.53 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0 08 

0.28 

0.43 

0 06 

0.13 

0.01 

0.35 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.09 

T 

0.08 

0.71 

0.06 

T. 

T. 

1 71 

0 30 

0.06 

0.35 

0.23 

0.30 

T. 

T. 

0^29 

0.10 

1.87 

0.03 

T. 

0.04 

T. 

0.22 

1.66 

0.39 

0.06 

0.27 

T. 

T. 

0-12 

6.05 

0.10 

0.16 

0.58 

6.33 

0.32 

0.04 

0.20 

0.02 

0.47 

0.69 

0.46 

0.04 

0.40 

0.30 

0.08 

0.04 

0.08 

0.02 

0.16 

o.oi 

0.50 

o.n 

0.02 

0.21 

T. 

6.12 

T. 

T. 

0.36 

T. 

T. 

0.30 

0.66 

T. 

0.99 

T. 

1.00 

T. 

T. 

0.20 

0.01 

0.11 

T. 

0.41 

T. 

0.57 

0.12 

0.08 

0.01 

0. 16 

0.27 

0.06 

T 

0.04 

0.66 

1.82 

T. 

0.47 

0.04 

T. 

6.13 

T. 

T. 

0.08 

6.09 

0.20 

0.09 

T. 

0.24 

T. 

0.26 

6.04 

Sums. .. 

4.74 

0.50 

1.58 

3.72 

1.08 

2.58 

0.89 

1.50 

0.62 

0.57 

3.62 

3.86 
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Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

1 

September. 

October. 

November. 

Dece  mber. 

2.00 

2.00 

0.70 

3.40 

0.71 

0.10 

0.70 

1.40 

1.10 

0.57 

0.20 

2.50 

0.40 

0.40 

1.40 

1.50 

0.70 

0.50 

1.80 

2.20 

0.50 

0.60 

1.70 

0.10 

0.30 

0.20 

0.20 

0.50 

0.20 

0.20 

0.40 

0.03 

0.50 

0.40 

0.10 

0.50 

0.31 

0.10 

0.05 

0.90 

0.40 

0.04 

2.90 

0.08 

0.90 

0.90 

2.46 

0.10 

0.50 

0.40 

0.30 

0.10 

0.02 

1.60 

1.50 

0.10 

0.40 

0.20 

I 

Sums  ... 

3.51 

4.93 

1.81 

4.57 

9.40 

3.40 

1.10 

3.47 

3.90 

4.30 

2.88 

1.70 

1894. 


0.02 

* 

* 

* 

1.40 

1.50 

1.70 

0.20 

0.80 

0.01 

0.80 

0.02 

0.01 

do 

0.03 

1.20 

2.00 



0.20 

0.20 

22 

©o 

0.70 

0.03 

0.60 

0.10 

1.40 

oo 

o o 

1.80 

0.10 

0.50 

0.80 

1.20 

0.10 

0.20 

1.00 

0.20 

) 

1.30 

0.80 

2.00 

0.50 

0.70 

0.50 

iO  O 

^ t-H 

do 

[ 

0.90 

0.15 

0.40 

0.30 

0.02 

0.40 

0.10 

| 

0.60 

0.10 

1 

0.40 

) 



Sums  ... 

1.96 

8.20 

3.90 

5.02 

2.20 

* 

* 

* 

1.60 

3.90 

0.25 

3.61 

*No  record  from  June  to  August,  inclusive. 
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1896. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

a 

June. 

July. 

i 

August. 

September. 

October.  j 

November. 

December. 

* 

i.  10 



0.50 

0.06 

0.60 

1.60 



i 0 75 

0.40 
! 0.40 





T. 

1.20 

0.20 

1.40 

0.70 

T. 

2. 10 

0.01 

0. 10 
0.50 

0.01 

0.20 

1 

0.02 

0.30 

1.10 

1.70 

1.30 

0.05 

1.20 

1.00 

0.20 

1 

0.40 

0.20 

2.00 

0.05 

0.07 

0.20 

t 

0.50 

0.60 

eo§ 

0 O 

1 

0.90 

0.40 

1.90 

0.10 

0.60 

0.20 

0.60 

1 . 

0.10 

| 

i 

0.40 

0.30 

1 

0.50 

0.50 

l 

0.20 

1 

0.50 

, 0.60 

Sums  — 

8.60 

3.35 

8.00 

2.00 

2. 10 

* 

| 3.57 

0.16 

0.08 

2-00 

0.36 

1.00 

*No  record  for  June. 

CLARION,  PA. 
1893. 


23., 
24. 

25., 

26., 

27., 

28., 

29.. 

30., 
31. 


0.11 

0.61 

0.07 


0.05 

0.11 

T. 

0.03 

0.12 

0.12 


0.30 

0.08 

0.04 

0.10 


0.06 


0.01 

0.04 

0.02 

0.35 


Sums  ... 


0.30 

0.07 

0.28 

2.90 


0.73 

0.70 

0.93 

0.03 

0.’ 89 
1.40 
0.01 


1.63 

0.01 


0.46 

0.74 

0.01 


0.50 

0.07 

0.24 


0.24 

0.09 

0.22 

0.03 

0.07 

0.26' 


9.26 


0.11 


0.35 

0.12 

0.07 

0.02 


0.15 


0.43 

0.06 

0.07 

0.12 

0.11 

0.01 

0.12 


0.15 

0.32 

0.22 

1.43 


0.20 


0. 14 


4.20 


0.45 

*6.35' 


0.45 

0.31 

0.09 

0.05 

0.20 

0.15 

0.20 


0.79 

0.05 


0.05 


0.60 

1.85 

0.12 

0.06 

0.07 

0.11 

0.14 

0.60 

0.02 


0.20 


6.91 


0.50 

0.28 


0.11 

T. 

0.09 


1.22 

0.07 

0.16 

1.60 

0.08 


0.20 


0.34 


0.02 

0.40 

0.02 


*5.09 


0.05 

0.04 

0.67 

0.05 


1.07 

0.14 


0.02 


1.65 


0.05 

1.00 

0.50 


0.27 

0.02 

0.97 


6.50 


0.30 


0.50 

o’ 53’ 


0.70 


1.33 

0.58 

1.22 


0.27 


0.15 

’6.69* 


6.27 


0.08 


0.65  | 0.70 
6.’  05 


0.13  0.01 

0.11 
0.38 
0.01 


0.03 


0.24 

o.’oe' 


0.06 

0.07 

2.80 


4.12 


0.14 


0.40 

0.60 

0.05 


2.53 


I 0.01 

1.03  , 0.20 
0.07  ; 0.13 


0.05 


1.17 
0.30 
0. 12 


0.05 


0.20 

0.37 

0.05 

0.05 


8.46 


T. 


0.02 

0.19 

0.05 

0.05 

0*66 


0.05 


1.01 

0.06 

0.09 


2.54 


0.25 

0.03 

1.20 

0.20 

0.02 


0.20 


0.05 

0.05 

0.01 

0.98 

0.20 

0.12 

0.03 

0.08 

0.18 

’t.’  ’ 

0.09 
0.08 
0.22 
0. 18 


0.19 

0.31 


0.11 


4.78 
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CLARION,  PA. — Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November 

1 

0.18 

0.07 

0.53 

T. 

0.01 

2 

0.01 

0.10 

3 

0.19 

0.60 

0.30 



0.39 

4 

0.01 

0.01 

0.13 

0.01 

0.63 

6.08  1 

0.08 

0.89 

0.06 

0.06 

0. 15 

0.04 

0.02 

0.05 

0.22 

6 

0-04 

0 08 

0.16 

0.05 

T. 

0. 13 

0. 15 

7 

0.06 

0.49 

o!  13 

0.20 

0!  03 

0.03 

8 

6.12 

0.68 

0.09 

T. 

1.76 

0-41 

9 

0.47 



T. 

2.31 

0.02 

10 

0.14 

0.15 

0.02 

0.32 

0. 15 

n 

T. 

1. 18 

0.13 

T. 

2!  21 

0.09 

0. 14 

12 

6.09 

0.05 

0.01 

0. 11 

0!  14 

13 

0.01 

6.80 

0.07 

0.22 

0. 11 

14  

0.07 

0.01 

0.52 

0^95 

0.20  ' 

0. 14 

15 

0.01 

o!35 

T. 

0.20 

0.77 

0.35 

0.05 

16 

0.27 

0.15 

0.29 

T. 

1.14 

T. 

17 

1.10 

6.25 

0.02 

0.09 

18 

0.55 

0.23 

0.12 

19 

0.29 

T. 

0.20 

0.70 

0-13 

0]  34 

0.02 

20 

T 

0.06 

1 40 

1.41 

0.20 

T 

2^25 

0‘.  03 

21 

0.27 

T. 

T. 

0.05 

2.30 

t! 

0.07 

22 

0.25 

0.20 

0.06 

23 

0.06 

0.80 

T. 

0.13 

0 01 

0. 17 

24 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.30  ! 

0.02 

0.65 

0.08 

25 

0.69 

0.25 

0.30 

0.10 

T. 

0.08 

26 

T. 

T. 

o!o4 

T. 

0.01 

o!o3 

27 

0.06 

0.06 

0.39 

28 

0.01 

0.14 

0.12 

29 

0.15 

0.09 

0.06 

i 

0.04 

30 

1.27 

0.03 

0.20 

0.79 

0.20 

31 

0.04 

0.46 



0.98  1 

Sums  — 

4.19 

2.97 

2.10 

4.41 

1 

8.02 

2.85 

2.34 

0.44 

12.36  I 

1 

2.95 

2.61 

0.29 

0.44 

0.05 


0.31 

0.07 


0.41 

0.11 

0.63 

0.02 


0.15 


T. 


0.33 


1.08 

0.05 


3.94 


1895. 


0.30 

0.26 

0.09 

0.05 

0 09 

0.03 

0.30 

T. 

0.69 

* 

0.04 

0.02 

0.01 

0.01 

0.05 

0.04 

0.04 

0.30 

0. 05 

0.46 

0.88 

0.17 

0.63 

0.99 

0.21 

0.05 
0. 10 
0.21 
0.18 
T. 

0.67 

T 

0.03 

0.16 

0.12 

0.07 

1.07 

0.26 

0.62 

0.12 

0.51 

0.32 

0.29 
0. 55 

0.14 

1 

0.27 

0.30 

I 

0.38 

0.32 

1.15 

0.05 

0.05 

0.12 

0.03 

0.18 

0.08 

0.08 

1.21* 

0.26 

0.57 

0.11 

0.26 

0.06 

0.31 

0.07 

0.03 

0.11 

0.04 

0.08 

0.07 

0.12 

0.22 

0.35 

0.88 

0.40 

0.05 

1,.,,..  

0.02 

0.01 

0.11 

T. 

0.15 

0.60 

0.50 

0.06 

1.05 

1 _ „ 

0.35 

0.01 

0.07 

0.12 

0.03 

0.01 

0.18 

T. 

0.19 

0.34 

0.08 

0.01 

|. 

0.25 

0.16 

0.60 

1.58 

0.15 

T. 

. ..1  . 

0.07 

0.05 

1.01 

1.24 

0.16 

0.18 

T. 

0.02 

0.05 

0.35 

0.09 

0.86 

0.30 

0.36 

0.76 

0.14 

0.04 



0.20 

0.09 

0.05 

0.47 

0.02 

0.20 

1.25 

0.16 

T. 

0.08 

0.32 

0.08 

0.65 

0.17 

1 

0.12 

0.06 

0.01 

T. 

T. 

T. 

l 

T. 

0.20 

0.03 

Sums  — 



4.14 

2.18  2.24 

2.56 

2.28 

4.27 

5.05  | 

3.55 

4.60 

0.66  1 

4.33  * 

*No  record  for  December. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


CLARKSVILLE,  VA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.45 

* 

T. 

0.49 

2.68 

0 96 

0.20 

0.90 

0 38 

0.03 

0i22 

T. 

o!  44 

0.01 

0.04 

2.13 

0.06 

0.01 

0.53 

0.30 

0^25 

0.03 

0.33 

0.25 

0.12 

0.02 

0.25 

0.15 

T. 

T. 

T. 

0. 13 

0.19 

T 

0.49 

0 08 

6.33 

0.05 

0.24 

0.31 

0.30 

0.02 

1.97 

0.06 

0.36 

0.25 

0-03 

o!84 

T. 

0.94 

0.06 

0.09 

0 44 

0.22 

T. 

0.13 

0. 13 

0.25 

0.23 

2.00 

T 

6.08 

0.15 

0.24 

0.36 

0.06 

0.19 

6.67 

0.23 

0.12 

0.55 

0.21 

0.03 

1.25 

0.55 

T. 

0.37 

0 07 

T. 

T. 

0.23 

T. 

0.10 

0. 12 

0^76 

0.20 

0.53 

0 20 

0^78 

0.14 

T. 

' '6.' 08 

6.18 

0.03 

0. 17 

0.58 

T 

0-79 

0 20 

T. 

T 

0.11 

0.09 

0.44 

0.48 

1 92 

0.01 

1.71 

T. 

0.33 

0.06 

T. 

0.49 

1 

T. 

0.01 

0.54 

0.26 

0.11 

2.35 

1.19 

Sums  — 

1.93 

6.18 

* 

1.24 

5.84 

2. 14 

5.63 

5.05 

3.40 

5.42 

1.70 

3.16 

* No  record  for  March. 

1894. 


0.22 

0 35 

* 

* 

* 

* 

0.28 

0.40 

1.92 

0.13 

0.92 

0 60 

0.17 

0.06 

0.79 

T. 

0.32 

0. 14 

0.92 

0. 10 

0.06 

0.28 

0.06 

0.47 

0.11 

0.28 

0.12 

0.32 

T. 

0.44 

0.50 

0.30 

0.60 

T. 

0.14 

0.10 

0. 13 

T. 

T. 

0.01 

0.23 

0.02 

0.50 

T 

0.05 

T. 

0.43 

0.94 

0.41 

0.19 

0.01 

0.32 

T 

0.01 

T. 

0.18 

0.36 

T. 

0.04 

0.02 

T. 

1 11 

1.18 

6.03 

0.39 

0 03 

T 

T. 

6.60 

0.32 

0.10 

0.55 

0.01 

0.38 

0.06 

0.02 

0.12 

0-27 

0.05 

T. 

0.34 

0.14 

0.02 

0.40 

0.87 

0.64 

0.15 

0.13 

0.99 

T 

0.03 

0.04 

0.80 

T. 

T. 

T 

0.18 

0.26 

0.18 

6 io 

0.24 

0.23 

1.50 

0.04 

Sums  — 

2.96 

4.77 

1.75 

2.54 

4.48 

2.46 

4.90 

3.59 

* 

* 

* 

* 

* No  record  from  September  to  December,  inclusive. 
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CLARKSVILLE,  V A..— Continued. 
1895. 


1. 

2. 

3 

4 

5, 

6. 
7 
8, 
9, 

10. 

11 

12. 

13 

14. 

15 

16. 

17 

18. 

19 

20. 

21. 

22 

23. 

24. 

25. 

26. 
27 
28, 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

| 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.12 

0.47 

T. 

0.30 

0.04 

0.33 

T. 

0.55 

* 

* 

* 

* 

0.03 

0.30 

T. 

0.74 

T. 

0.25 

T. 

2.10 

0.80 

0.04 

T.  ' 
0.25 
0.13 
T. 
T. 

0.32 

0.12 

0.02 

0.31 

0. 10 
0.02 

0.07 

0.01 

0.35 

0.04 

0.14 

0.42 

0.11 

0.50 

6.39 

0.91 

0 03 

0.39 

0.55 

0. 18 
0.97 

0.37 

3.00 

0.65 

0.97 

0.60 

0.25 

0.15 

0.47 

0.32 

0.09 

0.07 

0.03 

0.08 

1.42 

0.10 

0.04 

0.27 

0.52 

0.03 

0-37 

0.12 

3.06 

0.80 

0.75 

0.29 

0.69 

0.19 

0.45 

0.50 

0.28 

0.02 

0.32 

0.05 

0.03 

T. 

0.12 

Sums  ... 

* 

* 

3.95 

9.86 

3.52 

2.84 

4.48 

5.22 

* 

* 

# 

* 

*No  record  January,  February,  and  September  to  December,  inclusive. 


CLINTON,  TENN. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.50 

1 

0.10 

0.40 

I 

0. 10 

0.50 

0.70 

0.09 

0. 10 

0.10 

0.06 

0.06 

0.10 

1 16 

6.95 

0-58 

0.03 

0.37 

1.05 

0.67 

0.90 

T. 

0.33 

j 0.10 

0.09 

3.30 

! T- 

0. 10 

0.17 

0.10 

0.07 

0.09 

0.67  j 

0.80 

0.05 

6.93 

0.20 

0.10 

0.97 

0.30 

0.18 

0.79 

6.28 

0.05 

0.02 

T. 

0.55 

0.17 

o'.  11 

0*92 

0.06 

0.05 

1.60 

0.17 

0.37 

0^35 

0.10 

| 0.16 

6.28 

0. 95 

0.10 

0.08 

0.03 

0.25 

L59 

1 

0.75 

2. 12 

6.26 

0.05 

0.52 

0. 10 

1.60 

ol  45 

1 T- 

0.33 

0.60 

0.95 

0.58 

0.06 

0.17 

0.30 

0.24 

0.75 

0.65 

0.30 

1.06 

0^06 

0.42 

0.85  | 



0.16 

0.35 



0.20 

6.42 

1 0 10 

0 80 

0. 10 

0. 10 

0.40 



1.47 

0.13 

0.13 

0.76 

0. 16 

0.36 

0.24 

6.05 

0. 19 

0.03 

0.05 

Sums  ... 

1.70 

7.66 

2.95 

4.79 

6.67 

7.03 

4.03 

1.79 

2.12 

1.85 

1.84 

3.04 
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CLINTON,  TENN. — Continued. 
1894. 


Day  £ 

°f  g 

month.  a 

ci 

February. 

March. 

April. 

May. 

<D 

a 

3 

*-5 

>» 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.35 

0.34 

0.10 

0.22 

0.10 

1.40 

1.60 

0-12 

6.45 

0.25 

0.30 

0.32 

0.95 

0.17 

0.12 

0.37 

0.74 

0.48 

0.50 

0.90 

0.60 

0.86 

0.20 

0.76 

0.67 

2.50 

0.04 

0.51 

0.30 

0.11 

0.92 

0.04 

0.20 



1 

6.77 

0.40 

0.20 

0.27 

0.05 

0.45 

0.15 

0.21 

0.65 

0.40 

0.04 

6.15 

0.10 

0.05 
0. 10 
0.05 

0.80 

0.05 

0.85 

0.05 

0.35 

1.40 

0.05 

0.09 

0.20 

0.40 

0.20 

0.14 

0.20 

0.60 

0.25 

0.60 

0.55 

0.10 

0.12 

0.80 

0.07 

0.22 

0.14 

0.13 

I 

0.23 

0.30 

0.20 

0.35 

0.50 

0.72 

0.40 

0.36 

0.26 

0.05 

0.10 

0.05 

0.51 

0.50 

0.20 

0.10 

0.05 

0.30 

1.53 

0.15 

0.05 

0.04 

0.32 

0.20 

! 

1 

0.10 

0.16 

0.22 

0.05 

1 

1.20 

0.15 

i 

0.03 

Sums  — 

4.21 

| 7.34 

3.14 

2.79 

3.19 

1.48 

4.45  ! 1.95 

1 

0.33 

1.87 

1.00 

7.52 

1895. 


1 

0.04 

0.40  ' 

2 

0.25 

1.54 

0.60 

0.40 

3 

0.13 

0.10 

4 

0.19  j 

0.05 

0.30 

0.02 

6 

0.10 

0.05 

0.80 

7 

0.60 

0.60 

1.20 

0.15 

0.25 

0.45 

0.10 

8 

1 . 60 

0.43 

0.40 

0.50 

o!oo 

o’.  30 

0.05 

0. 15 

9 

0.90 

0.07 

0.12 

0.60 

0.06 

0.30 

10  

1.40 

0.19 

1.30 

11  

0.15 

6.10 

1.00 

0.50 

0.05 

12 

0. 10 

0.20 

0.05 

0.15 

0.05 

0.15 

0.21 

13  

0.03 

0.30 

0.06 

0.25 

0.06 

0.08 

14 

0.20 

0.40 

0.39 

0.05 

0.02 

IS  

0.04 

0.17 

16  . . 

0.60 

0.40 

0.35 

1.40 

o.  ii 

0.50 

0.20 

0-20 

17 

0. 10 

o'  io 

1.40 

0.10 

0.05 

18 

0.40 

o!20 

o!o5 

19 

20  

1.42 

0.25 

21 

6.40 

0.15 

0. 19 

1.56 

’i.’io 

22 

0-45 

0.11 

0.07 

23 

24. . . 

0.40 

0.11 

; 

25 

0.40 

0.05 

1.60 

i.  85 

T. 

26  

0 55 

0.25 

0.10 

0.25 

27 

0.60 

0.05 

0.71 

2« 

0.15 

0.10 

0 25  

0.04 

29  . 

0.60 

30 

0.35 

::::::: 

0.35 

31 

o.io 

0 65 

0. 13 

Sums  — 

7.84 

2.05 

4.92 

3.96 

3.50 

3.55 

5.03 

4.29 

0.65 

| 1.45 

l 

2.03 

3.74 
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COLUMBIA,  S.  C. 
1893. 


D0Y 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

© 

a 

>-> 

July. 

August. 

September. 

j October. 

1 

| November. 

December. 

1 

0. 17 

T. 

0.83 
0.03 
0. 13 
0.20 
0.04 

0.18 

0.36 

0.01 

T. 

T. 

1.03 

2 . 

0.37 

0.36 

0.32 

2.14 

0.01 

3 

T. 

0.04 

0.34 

4. . . 

T. 

0.87 

0.10 

R . 

0.21 

0.22 

0.04 

0.01 

T. 

0.08 

0.17 

0.07 

7 

0.62 

0.01 

0.21 

0.09 

0.02 

8. . . 

T. 

T. 

9 

0.06 

0.55 

T. 

0.20 

0.28 

T. 

in 

0.53 

T. 

ii 

0.14 

0.01 

T. 

0.01 

12 

0.47 

1.00 

T. 

0.01 

0.05 

13 

0.13 

0.01 

’ 0.02 
1.50 
1.00 
1.19 

T. 

0.22 

1.18 

0.20 

0.05 

14 

0.26 

0.80 

15  

0.02 

16 

0.75 

0.15 

0.24 

0.28 

T. 

0.16 

0.35 

T. 

0-70 

0.02 

0.23 

1.13 

17 

0.10 

0.05 

T. 

T. 

18 

T. 

1.34 

19 

1.02 

1.30 

0.06 

20 

0.41 

21 

0.82 

22 

0.09 

0.70 

0.03 

0.03 

0.02 

23 

0.02 

24 

T. 

T. 

T. 

25 

0.34 

0.01 

0.09 

0.01 

26 

T. 

0.97 

0.01 

27 

T. 

1.12 

1.65 

0.08 

0.46 

28 

T. 

0.02 

0.02 

1.30 

0.58 

0.30 

4.30 

T. 

0. 16 

29 

T. 

0.01 

T. 

30 

0.48 

0.08 

31 

0.51 

Sums  — 

1.36 

4.83 

1.20 

0.47 

3.79 

8.53 

2.92 

8.49 

2.97 

2.48 

1.72 

2.91 

1894. 

1 

0.05 

0.17 

T. 

0.04 

1 

0 39 

i 

2 



0.19 

0.26 

3 

0.02 

0.65 

2.05 

0.96 

0.74 

0.01 

0.52 

4 

0.12 

0.18 

0.23 

0.34 

0.11 

0.13 

0.15 

0.42 

T. 

5 

T. 

0.07 

T. 

0.02 

0.14 

T. 

6 

1 

T. 

7 

1 0.03 

8 

T. 

0.10 

T. 

0.17 

3.19 

9 

0.50 

0.08 

0.47 

0.02 

0.03 

T. 

0.37 

0.01 

0.06 

10 

0.47 

11 

0.56 

0.39 

T. 

0.02 

12 

0.34 

0.61 

13 . 

T. 

14 

1.20 

0.62 

0. 10 

0.21 

15 

0.06 

0.25 

0.29 

T. 

T. 

0.04 

16 

0.06 

0-57 

0.24 

0.02 

0.08 

0.04 

0.40 

0.66 

0.04 

1.48 

17 

0.21 

0.18 

0.90 

0.01 

0.15 

0.14 

18 

0.12 

0.16 

0.46 

0.14 

0.09 

0.10 

0.04 

2.07 

0.01 

19 

20 

0.94 

0.11 

0.12 

21 

T. 

0.24 
0.28 
• 0.04 
0.13 
1.63 

22 

23 

T. 

24 

0.55 

25 

0.89 

0.08 

0.03 
0. 16 
T. 
0.43 

0.39 

0.03 

26 

T. 

0.20 

0.90 

0.08 

0. 16 
0.08 

0.20 

0.56 

0.10 

27 

0.02 

0.01 

28 

0.03 

0.96 

0.01 

29 

0.22 

0.01 

0.01 

1.41 

0.01 

30 

T. 

T. 

0.86 

0.80 

0.02 

0.44 

31 

Sums  — 

1.73 

5.33 

2.09 

1.37 

1.69 

2.89 

5.01 

5.95 

5.18  1 4.40 

1 

1.73 

2.29 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


COLUMBIA,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.05 

0.56 

0.25 

2 

1.12 

6.09 

T. 

0.33 

T. 

3 

0.20 

0.02 

0.44 

0. 18 

0.02 

0.05 

4. . . 

6.39 

5 

0.04 

T. 

6 

0.23 

T. 

7 

6.41 

T. 

0.20 

6.96 

0. 10 

6.03 

8 

0.09 

1.87 

1.16 

0.41 

6.74 

0.52 

o.io 

9 

2.19 

0.02 

0.12 

0.01 

0.06 

T. 

10 

0.94 

0.06 

T. 

0.09 

1.00 

11 

0.12 

6 10 

0-04 

0.08 

1.26 

0.77 

0.64 

12  

0.81 

0.36 

0.59 

0.03 

T. 

0.56 

0.04 

13 

T. 

0.13 

0. 10 

T. 

T. 

T. 

14 

0.67 

T. 

T. 

0.16 

1.20 

15 

0.86 

1.58 

16 

0.40 

1.49 

0 27 

3.10 

0.63 

17 

T. 

0.01 

1.87 

6. 15 

T. 

1.18 

18 

0.10 

0.42 

0.29 

19 

T. 

20 

0.29 

0. 14 

21 

0 02 

0.43 

0.15 

0.95 

22 

0.03 

0.68 

1.74 

23 

1.08 

0.30 

24 

T. 

T. 

25 

0.20 

6.90 

26 

1.79 

0.16 

0.69 

0.02 

27 

6.28 

0. 19 

0.76 

6.51 

0. 14 

0.02 

28 

T. 

0.38 

1.50 

29 

0.93 

1.61 

0.06 

0.19 

T. 

30 

0.63 

0.08 

0.10 

31.. 

0.42 

0.40 

0.97 

Sums  ... 

7.27 

3.25 

6.38 

5.91 

3.80 

3.51 

5.58 

9.57 

1.47 

1.48 

1.71 

3.27 

COLUMBIA,  TENN. 
1893. 


0.72 

0.40 

2.80 

0. 10 

6.30 

1.00 

0.73 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.10 

T. 

1.10 

0.38 

6.32 

0. 13 

1.70 

0.48 

0.53 

T. 

T. 

0 28 

0.10 

T. 

1.10 

1.20 

T. 

0.89 

T. 

T. 

T. 

0.20 

0.60 

1.60 

T. 

6. 14 

0. 10 

0.40 

1.10 

0.05 

1.60 

0.90 

0.05 

1.60 

0.20 

0. 10 

0.10 

T. 

0.70 

T. 

2.50 

0.60 

0.10 

6.90 

T. 

0. 52 

T. 

1.10 

0.40 

0.16 

i.  13 

0.12 

6 90 

T. 

0.70 

T. 

0.82 

1.07 

T. 

1.10 

1.80 

0 05 

T. 

T. 

6 23 

T. 

0.18 

6.50 

| 

T. 

T 

0.10 

) , . 

T. 

T. 

0 15 

6.20 

0. 18 

0.20 

T 

0.10 

1.05 

0.20 

T. 

T. 

0 06 

0.93 

T. 

0.85 

0.92 

T. 

0.70 

T 

0.70 

0.32 

0.60 

0.50 

0.62 

1.10 

T. 

0.39 

0.59 

1 

0.06 

0.20 

0.15 

T. 

| 

T. 

0.62 

0.22 

) 

T. 

0.08 

0.39 

0. 10 

Sums  ... 

1.31 

6.45 

2.64 

7.21 

7.02 

6.44 

1.42 

3.22 

7.47 

2.27 

2.42 

3.09 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


79 


COLUMBIA,  TENN. — Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

1 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

2.30 

T. 

2 

0.40 

0.20 

3 .. 

i 80 

0.30 

T. 

T. 

T. 

0.05 

0.20 

4-  - - 

1.70 

1.02 

0.39 

5 

1.25 

T. 

0.32 

1.20 

6 

0.10 

0.22 

0.60 

0.30 

7 

0.70 

0.20 

T. 

8. . . 

2.30 

0.20 

0.50 

T. 

1.20 

9 

* 

0.70 

T. 

0.19 

10 

0.49 

1.00 

0.40 

0.33 

11 

0.51 

6.10 

6 30 

T. 

0.28 

0*33 

12 

0.95 

0.09 

T. 

0.05 

o!  10 

13 

T. 

0.50 

T. 

14 

T. 

15 

0.41 

T. 

0.30 

0.20 

0.03 

16 

T. 

T. 

0.42 

0.25 

T 

0.13 

17 

0.33 

0.20 

T. 

1.10 

1.80 

18 

0.49 

0.18 

0.10 

0.72 

19 

0.18 

1.00 

T. 

0.42 

0.50 

0. 14 

20 

0.40 

T. 

0.27 

21 . . 

0.90 

0.60 

0.50 

0.20 

1.25 

22 

0.05 

T. 

T. 

23 

0.73 

T. 

1.18 

0.30 

24. . . 

6 60 

T. 

0.76 

0.89 

0.05 

25. 

0.10 

0.40 

T. 

0.18 

0.10 

0.22 

26 

0.60 

0.30 

0.12 

0.32 

T. 

1.00 

27. 

0.23 

T. 

0.40 

0.40 

28. . . 

T 

T. 

T. 

T. 

29. 

T. 

0.10 

0 08 

0 18 

30 

0.05 

0.30 

0.93 

0.21 

31... 

0.33 

T. 

1 

Sums  — 

5.24 

9.59 

3.66 

5.12 

3.36 

2.92 

4.73 

3.39 

3.05 

0.39 

2.34 

4.11 

1895. 


T. 

1.30 

* 

0.30 

0.18 

0.18 

0.20 

0.60 

0.12 
0. 10 

T. 

0.30 

0.10 

1.20 

0.90 

0.20 

0.22 

0-21 

T. 

T. 

0.40 

T. 

0.10 

0.25 

T. 

0.40 

0.15 

T. 
1.40 
0. 10 

0.20 

0.80 

T. 

0.50 

T. 

0.10 

T. 

T. 

0.70 

0.50 

I 

T. 

0.79 

0.74 

1 , . 

0.32 

0.03 

0.23 

2.20 

0.30 

0.05 

T. 

T. 

0.25 

0.65 

1.05 

0.30 

0.41 

0.10 

0.69 

0.10 

0.06 

T. 

0.30 

0.75 

0.10 

T. 

0.05 

T. 

T. 

0.20 

0.10 

0. 12 

0.10 

0.70 

T. 

T. 

0.05 

0.60 

1.10 

T. 

0.28 

0.05 

0.18 

0. 10 
2.00 
0.10 

T. 

T. 

0.18 

T. 

”t. 

0.10 

* 



0.20 

0.05 

0.06 

0.04 

0.90 

T. 

T. 

1.00 

0.15 

0.12 

T. 

0.30 

T. 

0.70 

0.29 

0.05 

0.59 
0. 12 

T. 

0.50 

T. 

0.32 

T. 

T. 

0.05 

0.09 

i 

0.29 

i 

T. 

0. 10 
0.03 

0.18 

1.10 

Sums  — 

5. 66 

1.05 

6.58 

2.74 

1.62 

0.78 

5.94 

2.32 

4.10 

1.95 

* 

* 

*No  record  after  November  20. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


COLUMBUS,  GA.. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

I April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

• 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.17 

0.71 

0.88 

0.69 

2 

0.22 

2.30 

3 

0.71 

4 

0.43 

0.38 

5 

6 

2.18 

0.08 

0.44 

1.50 

1.31 

8 .... 

0.44 

0.77 

9 

1.16 

10 

0.76 

0.24 
0. 18 

11 

1.87 

0.57 

12 

0.47 

13 

2.55 

0.11 

14 

0.76 

0.40 

1.30 

15  

0.61 

16 

0.47 

0.54 

17 

0-20 

0.25 

0.10 

18 

0.58 

19 

1.48 

1.56 

20 

21 

0.31 

0.69 

22 

23 

24 

1.65 

25 

26 

27 

0.19 

0.53 

0.96 

28 

1.77 

1.90 

29 

0.70 

0.21 

30 

31 

1.50 

Sums  — 

1.62 

5. 10 

3.22 

2.84 

2.08 

6.56 

2.84 

5.79 

4.81 

2.52 

1.65 

0.75 

1894. 

i 

0.31 

2 

0.08 

3 

0.60 

4 

0.53 

0.35 

0.18 

5 

0.24 

6 

0. 17 

0.04 

0.50 

0 96 

6.20 

7 

0.68 

0.61 

0.23 

H 

0.08 

0.40 

5.12 

9 

6.83 

0.22 

0.91 

10 

0. 14 

11 

1.17 

3.14 

12 

3.01 

0.67 

ia 

0.14 

14 

1.25 

0. 15 

0.06 

15 

' 0.32* 

0.25 

1.62 

16 

0-10 

1.25 

17 

0.27 

0.20 

18 

6.12 

2.00 

0.22 

19 

6.50 

0.34 

20 

0.10 

0.44 

0.98 

1.26 

0.52 

21  

0.27 

0.36 

1. 83 

0.95 

23 

0.01 

1.68 

0.30 

24 

6.73 

0.48 

0.70 

0.56 

25 

0.08 

0.30 

0.45 

26 

1.68 

0.70 

27 

as..::.::::::. 

0.56 

29 

2.59 

30 

0.99 

1 

6.66 

31 

1 

0.30 

1 

Sums 

2.40 

7.81 

3.47 

1.20 

2. 16 

3.65 

9.88 

4.88 

1.77 

6.41 

0.52 

5.43 
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COLUMBUS,  GA. — Continued. 
1895. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

ai> 

X! 

€ 

P. 

<D 

XJ1 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.97 

0.87 

1.14 

0.42 

0.51 

0.10 

0.20 

0.18 



0.63 

0.20 

r 

1.28 

1.30 

0.28 

0.63 

0.32 

] 

0.66 

) 

1.85 

0.64 

0.67 

[ 

0.52 

0.50 

1.75 

0.25 

> 

i 

1.50 

1.81 

2.65 

0.23 

i 

0.15 

0.22 

1.17 

1.39 

0.78 

0.20 

1.60 

0.52 

i 

0.65 

0.30 

0.69 

i 

0.47 

0.45 

► 

0.25 

0.22 

0.10 

0.20 

0.57 

0.08 



2.00 

1.84 

0.40 

0.47 

0.76 

i 

i 

0.23 

0.14 

0.44 

0.25 

Sums  — 

7.45 

2.24 

10.60 

5.14 

2.95 

1.85 

3.43 

3.99 

0.38 

0.57 

* 

* 

* No  record  for  November  and  December. 

COLUMBUS,  MISS. 

1893. 


0.75 

0.23 

0.36 

1.62 

2.15 

0.05 

0.08 

0.40 

► 

0.02 

1.00 

» 

0.48 

0.04 

0.60 

0.21 

0.27 

1.43 

0 13 

0 03 

6.24 

l!l2 

0*.  06 

0.23 

0.90 

0.07 

0.05 

0.50 

0.30 

0.25 

2.82 

0.14 

i 

0-09 

o!  18 

0.02 

0.35 

0.42 

0-02 

0.03 

0.75 

0.69 

0.27 

o’ io 

6.09 

0.07 

o!  50 

0.40 

0.06 

0.03 

D28 

0.20 

2.40 

0.05 

0.40 

1.28 

0.12 

6 93 

0.35 

0^35 

1.09 

0.30 

1.05 

0.64 

0.16 

0.17 

0.57 

6.40 

oios 

I 

0.85 

0.07 

0.03 

1 

0.12 

0 03 

0.35 

6. 15 

0i60 

0.21 

0.02 

1.30 

0.45 

0.43 

6.28 

0.12 

0.48 

6.43 

0.27 

1.42 

0.22 

D33 

0.03 

0.02 

0.04 

1 

o!  15 

0 12 

i 

0.05 

06 

Sums 

3.26 

5.18 

2.99 

3.21 

6.55 

3.64 

1.34 

4.53 

5.03 

0.82 

2.68 

4.09 

DMP 6 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


COLUMBUS,  MISS. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.04 

0.24 

0.50 

1.49 

6.09 

0. 10 
0.06 

6.02 

0.20 

0.05 

0.14 

0.19 

0.16 

0.28 

0.60 

0.87 

0.10 

0.78 

0.01 



0.08 

0.08 

0.21 

0.44 

0.22 

1.05 

0.10 

0.05 



0.72 

0.36 

0.40 

1.05 

0.06 

1.10 

0.04 

0.09 

0.28 

1.11 

0.62 

0.04 



0.06 

0.10 

1.08 

0.42 

1.04 

0.02 

0.10 

0.85 

0.05 

0.08 

0.77 

0.63 

1.66 

0.43 

1.71 

0.09 

1.60 

0.45 

0.03 

0.02 

0.02 

0.24 

0.20 

0. 18 
0.05 
0.05 

0.19 

0.40 

0.08 

0.19 

0.08 

0.01 

1 

0.08 

0.05 

0.04 

0.47 

0.23 

0.88 

1.20 

0.02 

1.20 

0.08 

0.09 

0.02 

0.15 

2.48 

0.81 

1.35 

0.05 

0.01 

0.19 

0.75 
0.45 
0. 10 

0. 19 

0.64 

0.07 

0.40 

0.05 

0.28 

1 . . . 

0.35 

0.26 

0.35 

0.07 

0.04 

Sums .... 

4.75 

4.88 

5.98 

4.05 

2.01 

0.71 

5.98 

5.35 

2. 15 

0.77 

0.44 

3.25 

1895. 


0.30 

0.15 

0.47 

0.01 

0.24 

0.08 

0.04 

1.95 

0.26 

0.03 

0.55 

0.06 

0.23 

0.05 

0.04 

6.09 



0.06 

0.06 

0.07 

0.20 

0.77 

0.72 

0.05 

2.21 

0.20 

2.00 

0.08 

0.09 

0.38 

0.07 

0.90 

0.04 

0.06 

| 

2.83 

0.02 

1.00 

| 

0.05 

0.04 

0.90 

0.02 

0.08 

0.40 

0.30 

0.75 

0.10 

0.24 

0.44 

0.84 

0.33 

2.66 

0.04 

0.32 

0.01 

0.30 

0.23 

0.04 

0.51 

1.10 

0.25 

0.10 

1 

0.94 

0.30 

0.04 

0.05 

| 6.32 

1 0.08 

; 

0.01 

0.38 

> . . 

0.11 

0.64 

| 

1.14 

0.60 

0.07 

0.45 

0. 15 
0. 14 
0.10 
0.08 

1.21 

1.19 

► 

0.08 

; 

0.85 

0.14 
0.24 
0. 13 

0.72 

1 

0.25 

0.45 

0.47 

0.80 

0.45 

0.16 

0.19 

0.58 

0.42 

1.54 

0.07 

0.15 

t 

0.09 

0.86 

6.70 

} 

0. 18 

0.55 

0.78 

0.61 

1.35 

Sums  ... 

8.57 

0.60 

7.17 

4.72 

1.43 

3.19 

1.83 

8.91 

1.15 

2.95 

2.10 

4.60 
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COLUMBUS,  OHIO. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.60 

0.01 

T. 

0.12 

0.06 

0.38 

0.48 

0.36 

0.13 

2.07 

0.10 
0. 14 

0.05 

0.01 

0.01 

0.02 

0.03 
0. 12 
0.32 
0.04 
T. 

9.  

3 

0.02 

0.02 

T. 

1.12 

0.30 

0.01 

0.11 

4-  - - 

0. 13 

1.06 

0.23 

0.09 

0.74 

5 

0.05 

1.41 

0.71 

0.56 

T. 

f>  . . 

0.02 

T. 

0.02 

7 

0.09 
T. 
0.06 
T. 
0.63 
0.09 
0.03 
0. 13 
0.01 
T. 
T. 
0.07 
T. 

0.12 

0.15 

0.08 

0.01 

0.51 

0.02 

g 

T. 

0.01 

0.43 

0.17 

0.17 

0.05 

0.31 

0.40 

0.13 

0.01 

9 

1.62 

0.43 

0.18 

0.01 

in 

il 

0.05 

0.05 

0.06 

0.40 

0.01 

0.39 

0.02 

0.02 

0.74 

0.66 

0.01 

0.01 

0.30 

13 

0.09 

0.58 

0.25 

0.01 

0.31 

0.04 

0.04 

0.01 

0.58 

0.03 

0.04 

T. 

0.06 

0.26 

0.90 

0.52 

T. 

Id 

0.06 

0.01 

T. 

0.01 

T. 

0.04 

0.01 

0.05 

0.52 

T. 

0.29 

T. 

T. 

0.04 

0.08 

T. 

0.53 

0.19 

0.08 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0. 10 
0.04 
0.01 
T. 
0.01 

15 

0.24 

0.40 

0.06 

T. 

16 

0.25 

0.03 

0.01 

17 

* *6.17 
0.22 
0.36 
0.02 
0.11 
0.01 
T. 
0.54 
0.93 
0.18 

T. 

0.01 

T. 

18 

T. 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.13 

0.11 

0.20 

19 

20 

0.02 

T. 

0.20 

0.30 

0.23 

0.07 

0.01 

21 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.58 

T. 

0.01 

T. 

T. 

22 

23 

0. 10 
0.01 

24 

25 

0. 10 
0.24 
0.02 
0.01 

0.08 

0.13 

T. 

0.02 

0.09 

g6 

0.17 

T. 

0.01 

0.21 

0.18 

T. 

T. 

27 

0.02 

1.25 

0.06 

0.03 

0.08 

28 

0. 17 

T. 

0.23 

0.06 

29 

0.21 

0.06 

0.03 

1.37 

1.37 

0.08 

30 

0.02 

0.01 

T. 

0. 15 

31 

0.01 

Sums  . . . 

2.25 

7.65 

1.92 

7.08 

4.81 

2.89 

1.27 

1.65 

1.14 

3.33 

2.16 

1.97 

1894. 

j 

0.04 

T. 

T. 

0.01 

0.01 

T. 

0.95 

T. 

0.38 
0. 13 

2 

0.02 

0.24 

0.01 

0.12 

0.02 

0.45 

0.02 

0.16 

0.03 

0.05 

T. 

0.14 

T. 

3 

0.01 

0.18 

T. 

0.10 

0.02 

0.05 

4 

T. 

0.56 

0.06 

0. 17 
0. 10 
0.21 
0.01 

0.08 

T. 

T. 

0.01 

6 

’ 0.07 
0.15 
0.43 
0.01 

0.17 

6.  io 

T. 

0.02 

7 

0.12 

T. 

0.05 

0.37 

0.03 

0.11 

0.19 

8 

0.02 

9 

T. 

0.94 

0.18 

0.03 

T. 

T. 

10 

1.82 

T. 

0.66 

0.12 

0.39 

T. 

11 

12 

0.62 

0.01 

0.02 

0.33 

0.01 

0.16 

0.55 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.49 

0.02 

13 

T. 

T. 

T. 

0.15 

T. 

14 

0.01 

0.01 

T. 

15 

0.96 

0.10 

0.38 

0.31 

1.13 

16 

T. 

T. 

0.03 

0.03 

0.01 

17 

T. 

0.41 

T. 

18 

0.08 

0.01 

0.26 

0.29 

0.05 

0.39 

T. 

T. 
0.20 
0.25 
0.01 
0. 12 
T. 

0.02 
0.06 
0.21 
0. 12 
0.28 
0.54 
0.01 
0.08 
0.35 
T. 
0.29 
0.02 
0.25 
0.03 

1.12 

0 75 

19 

0.11 

20 

0.14 

1.28 

0.02 

21 

0.29 

T. 

22 

0.27 

23 

0.05 

T. 

0.03 

0.46 

0.04 

0.02 

0.02 

0.05 

0.02 

0.14 

0.07 

24 

0.31 

T. 

0.01 

0.42 

T. 

0.58 

0.G8 

0.15 

0.15 

25  

0.14 

0.38 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.20 

26 

0.28 

0.02 

27 

0.05 

T. 

0.47 

T. 

28 

T. 

T. 

0.52 

29 

6.06 

T. 

0.75 

0.04 

30 

31 

Sums  ... 

2.42 

3.11 

1.79 

1.79 

2.78 

1.12 

1.74 

2.64 

5.31 

1.93 

1.91 

2.95 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


COLUMBUS,  OHIO — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

0.22 

0.22 

0.11 

0.13 

0-01 

0.01 

T. 

T 

T. 

T. 

0.01 

T 

0.02 

0.15 

0 02 

0.01 

T. 

0.30 

T. 

1.01 

0.10 

0.03 

0. 50 

0.86 

0.36 

0.12 

2.26 

0.20 

o.oi 

0.01 

0 16 

0.02 

0.02 

0.05 

1.07 

0.11 

0.05 

T. 

0.02 

0.01 

0.08 

0.72 

0.01 

0.49 

0.24 

0.14 

T. 

0.57 

6.38 

T. 

0.07 

0.44 

0.05 

0.03 

0.22 

0.01 

6 28 

0.05 

0.42 

0.19 

0.04 

0.41 

0.05 

0.20 

0.10 

0.54 

o!oe 

T. 

0.09 

0.01 

0.03 

0.11 

6.75 

0.45 

0.04 

0.01 

6.47 

6.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.04 

T. 

T. 

0.50 

T. 

T. 

0.80 

T. 

0.13 

0.01 

0.78 

0.03 

T 

0.14 

6.03 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

0.12 

0 01 

6. 14 

0.22 

0.08 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.11 

T. 

T 

0. 12 

T. 

T. 

0.04 

0.01 

6 ! 63  * 

0.12 

0.08 

0.03 

0.04 

0.03 

0.01 

0. 10 

0.28 

0.04 

6.39 

0.59 

0.01 

0.23 

Sums  ... 

4.67 

0.64 

1.23 

4. 12 

1.73 

2.94 

1.45 

2. 10 

1.48 

0.92 

0.05 


0.20 

1.91 

0.01 


0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.26 

0.90 

0.53 

0.79 

0.50 


0.13 

0.01 


5.32 


0.07 

0.60 

T. 

0.02 

0.03 


0.02 

0.13 


0.38 

0.75 


0.07 

0.09 

0.20 

1.37 


0.28 

0.05 


4.14 


CONCORDIA,  KANS. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.11 

1.04 

T. 

T. 

0.14 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.09 

T. 

2.18 

T. 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

T. 

0. 12 

0.05 

T. 

0.06 

0.34 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

0.02 

1.03 

T. 

0.04 

0.09 

0.84 

0.06 

0.01 

0.02 
0. 14 

T. 

0.06 

T. 

0.68 

0.04 

0.01 

0.12 

0.02 

T. 

0.59 

0.08 

1.40 

0.01 

T. 

0.03 

0.14 

0.03 

T. 

0.03 

0.12 

0.36 

0.01 

0.95 

T. 

T. 

0. 14 

T. 

0-26 

T. 

0.05 

0.45 

0.08 

T. 

T. 

0.21 

1.16 
0. 18 
0.58 
0.04 

T. 

0.03 

0.44 

1.58 

T. 

T. 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.53 

0. 13 
1.65 
1.26 

0.09 

0.04 

T. 

1.32 

0.01 

T. 

T. 

Sums  ... 

0.05 

0.34 

0.74 

0.86 

3.27 

6.44 

4.47 

1.69 

2.08 

0.14 

1.01 

0.41 
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CONCORDIA,  K ANS. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

0.02 

T. 

T. 

0.31 

0.01 

2 

1.49 

T 

T. 

0 64 

6 30 

T. 

4 

6.08 

0.01 

0.76 

a 

0.02 

T. 

T 

0.48 

0.20 

0.04 

G... 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.31 

7 

T. 

0.02 

0.12 

8 

o.oi 

T. 

T 

6.02 

9 . 

0.21 

0.44 

2.42 

0 10 

[0. . . 

T. 

0.52 

0.02 

0.02 

[1 

0.62 

0.10 

12. . . 

0.50 

[3 

0.01 

0 82 

14 

0.51 

0.01 

0.44 

0.04 

IS 

2.30 

0.01 

0.48 

[6 

o!oi 

0.34 

0.02 

17 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

[8 

0.20 

0.52 

0.01 

[9 

0.05 

T. 

T. 

0.02 

6.04 

>0 

T 

T. 

2. 12 

0.02 

0.75 

T 

>1 

0.01 

0.91 

T. 

0.18 

>2 

T. 

>3 

0 10 

T. 

0.38 

14. 

T. 

0 03 

T. 

0 72 

»5 

T. 

3!  14 

>6 

>7 

T. 

0.94 

T 

T. 

>8 

0.01 

T 

T. 

>9 

o.oi 

T. 

6.02 

0. 14 

50 

0.04 

2.10 

0.01 

51 

T. 

Sums  ... 

0.18 

1.36 

0.28 

2.91 

3.74 

12.49 

1.14 

0.44 

2.99 

1.10 

0.02 

0.62 

1895. 


1 

0.01 

T. 

T 

0.04 

2 

T. 

o!o6 

i.OO 

T. 

0.36 

3 

0.01 

0.20 

0.06 

T. 

0.64 

0.02 

0.14 

T. 

4 

T. 

0.06 

T. 

0.14 

5 

0.01 

T. 

T. 

0^16 

6.12 

6 

0.01 

0.44 

0.09 

T. 

0.14 

0.02 

0.02 

7 

0*  02 

0.01 

0.30 

8 

0.08 

T. 

9 

0.03 

1.40 

0.02 

1.90 

10 

001 

T 

0.15 

T. 

T. 

11 

T. 

T. 

0.52 

0.2*0 

T. 

12 

0.04 

T. 

13  

0.02 

6. 16 

T. 

0.54 

14 

6.01 

0.01 

0 06 

T. 

0.26 

0.87 

15 

0.02 

0.0*9 

0.06 

16 .. 

0.04 

o!o4 

T. 

17 

T. 

T. 

18 

T. 

6.01 

19 

0.20 

0.01 

20 

• 

T 

0.32 

0.01 

21 

0.01 

0.07 

T. 

0.04 

T. 

T 

22 

0.01 

0.66 

T. 

T 

0.02 

23 

0.04 

0.05 

T 

T. 

24 

0.01 

T. 

0.21 

25 

0.50 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

26 

1.32 

27 

0.20 

0.04 

28 

0.16 

6. 99 

29 

0.02 

0.11 

T. 

0.07 

30  

T. 

0 55 

0.40 

31 

T. 

o!oi 

0.54 

Sums  . . . 

0.54 

1.86 

0.44 

0.68 

1.01 

3.87 

0.96 

4.98 

0.89 

0.70 

1.19 

0.03 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


CONFLUENCE,  PA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


29 

30 

31 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

0.25 

0.04 

T. 

0-04 

0.15 

0.01 

T. 

0.05 

0.13 

0.16 

0.09 

0.05 

0.13 

0.23 

0.21 

0.74 

0.01 

2.25 

0.34 

0.01 

0.25 

0.06 

1.18 

0.01 

0.02 

0.30 

0.35 

T. 

0.20 

0.11 

0.05 

0.09 

0.25 

0.10 

0.05 

0.02 

1.05 

0.60 

0.20 

0.02 

0.02 

1.22 

0.09 

0.09 

0.60 

0.05 

0.12 

0.20 

0.17 

T. 

0.04 

0.27 

0.70 

0.01 

T. 
0.03 
0.57 
0.20 
0.42 
0. 17 

0.80 

T. 

0.20 

0.06 

0.25 

0.01 

0.50 

0.01 

0.03 

0.20 

T. 

1.40 

0.05 

0.09 

0.27 

0.03 

0.01 

0.05 

0.55 

0.30 

0.47 

0.25 

T. 

0. 12 

T. 

T. 

0.76 

0.03 

0.01 

T. 

0.01 

0.01 

0.35 

0.05 

0.30 

0.65 

0.20 

0.01 

0.34 

0.05 

1.16 

0.35 

0.04 

0.03 

T. 

T. 

0.35 

T. 

0.05 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.16 

0.16 

T. 

0.85 

0.12 

0.20 

0.03 

0.01 

0.22 

2.21 

0.26 

0.18 

0.04 

T. 

0.04 

0.03 

0.06 

0.04 

0.06 

0.04 

0.98 

0.18 

0.04 

0.21 

1.15 

0.67 

0.20 

0.03 

0.17 

0.11 

0.09 

0.25 

0.02 

0.03 

0.09 

0.05 

T. 

T. 

0.14 

0.72 

0.22 

0.12 

T. 

T. 

0.03 

0.10 

0.03 

0.30 

0.53 

0.05 

0.05 

0.20 

0.14 

0.03 

0.23 

0.37 

T. 

0.07 

0.03 

0.01 

0.02 

1.47 

0.10 

0.01 

0.08 

0.89 

0.02 

0.32 

0.05 

0.30 

0.26 

0.32 

0.35 

0.03 

0.23 

0.21 

0.36 

T. 

0.06 

0.06 

0.11 

0.37 

Sums  — 

1 

2.37 

5.71 

1.36 

6.37 

6.64 

2.89 

2.65 

3.25 

2.46 

3.99 

2.72 

2.98 

1894. 


T. 

T. 

T. 

0.46 

0.14 

T. 

0. 11 
T. 
T. 
0.11 
0.15 
0.25 

0.43 

0.34 

0.28 

0.11 

0.45 

0.95 

0.22 

T. 

0.11 

0.09 

0-42 

0.03 

0.05 

0.04 

0.67 

0.11 

0.20 

0.07 

0.05 

0.30 

0.25 

0.07 

0.79 

0.42 

0.39 

0.09 

0.34 

0.06 

0.09 

0.01 

0. 12 

0.11 

0.14 

0.05 

0.45 

0.14 

0.50 

0.10 

0.78 

T. 

0.44 

1.17 

0.13 

0.22 

0.60 

0.01 

0.55 

0.04 

0.05 

0.23 

0.48 

T. 

0.20 

0.02 

0.03 

0.30 
0.20 
0. 19 

0.11 

0.39 

0.02 

0.32 

0.12 

T. 

T. 
T. 
0.01 
0. 12 

0.12 

0.14 

0.44 

0.37 

T. 
T. 
0.02 
0.38 
0.03 
T. 
0.81 
0.93 
0. 10 

0.25 

0.20 

0.03 

T. 

T. 

T. 

0.70 

T, 

0.24 

0.04 

T. 

0.40 

0.09 

1.30 

1.02 

T. 

0.15 

0.23 

‘ 0.02 

0.32 

0.14 

0. 18 

0.30 

0.01 

0.27 

0.20 

0.06 

0.25 

0.06 

0.30 

0.67 

0.06 

0.11 

0.55 

0.06 

0.02 

0.05 

0.34 

T. 

0.41 

T. 

0.26 

0.29 

0.52 

0.27 

0.02 

0.83 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.33 

T. 

T. 

T. 

0. 13 

0.50 

T. 

0.20 

0.10 

0.23 

0.60 

0.07 

0.31 

0.26 

0.09 

0.27 

0.40 

T. 

0.40 

0.56 

0.04 

1.77 

0.25 

0.60 

0.09 

0.15 

T. 

0.01 

0.09 

’ 0.'  06 
0.95 

0.09 

T. 

T. 

0.80 

0.10 

0.15 

0.99 

Sums .... 

3.15 

3.57 

2.36 

4.94 

5.86 

2.90 

3-00 

1.37 

3.48 

2.71 

2.87 

5.93 
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1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

d 

3 

1 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

T. 

0.08 

0.01 

0.99 

0.04 

0.80 

0.02 

9 . 

0 10 

0.43 

0.45 

0.03 

0.40 

3-  - 

0 ot 

T 

0.15 

0.23 

0.14 

4 . 

o!oo 

0 02 

0.02 

T. 



0.02 

5 - 

0 01 

0.10 

0.20 

0.20 

0.86 

0.42 



r 

ol  57 

T. 

0.13 

1.93 

0.04 

0.08 

6.06 

7 

0!  10 

0-20 

0-31 

0.06 

T. 

8 

0.23 

0.30 

6.10 

0.30 

0.54 

T. 

6.01 

6.05 

g 

0.04 

0.09 

0.18 

0 61 

0.04 

0.98 

T. 

0.01 

T. 

10 

0.03 

T. 

0.81 

6.06 

T. 

0.53 

11 . 

0.36 

T. 

0.01 

0.01 

T. 

12  * 1 1 

T. 

0.28 

0.06 

T 

1.34 

0.15 

0.14 

is 

0.04 

0.18 

0.01 

0.84 

t! 

0.61 

0.21 

0.01 

14  . . 

0.03 

0.01 

0.20 

0.10 

0.30 

0.86 

T. 

1 s 

T. 

0.02 

0^54 

0!  03 

0. 18 

0!  10 

0.12 

16 

0.25 

0.46 

0.04 

0.05 

0.44 

1 

0.11 

17 

T. 

0.15 

T. 

0.04 

18  .. 

0-04 

T. 

0.35 

0.24 

19 

0.11 

T. 

0.15 

20 

0.09 

6.13 

T. 

0.35 

T. 

21 

0.05 

T. 

0.06 

0.26 

0.35 

0.06 

0.04 

9.9.  

0.30 

0.09 

0.05 

0.11 

T. 

0.76 

23 

0.01 

T 

T. 

0.31 

0.08 

24. . . 

0.02 

0.02 

6.22 

0.02 

0.30 

0.10 

25 

0.20 

0.01 

1.44 

0.04 

0.61 

T. 

0.14 

26 

0.42 

T. 

0.04 

0.04 

0.30 

27 

0.02 

0.03 

0.02 

0.27 

0.53 

T. 

0.04 

0.23 

0.05 

* 6.80 

28 

0.30 

0.55 

0.05 

0.62 

0.51 

0. 17 

29 

6.20 

0 09 

30 

T. 

0.06 

6.03 

0.49 

T. 

0. 12 

31  

T. 

0.04 

0.06 

0.09 

Sums  — 

2.98 

1.43 

4.03 

3.57 

1.94 

4.28 

6.18 

3.75 

0.68 

0.67 

3.02 

2.58 

CONWAY,  S.  C. 
1894. 


1 

0.23 

0.27 

1 20 

1.82 

2 

T. 

0!l2 

3 

0.80 

4 

0.20 

6.26 

T. 

5 

0.10 

0.42 

0.90 

2.02 

0.18 

0.93 

0.50 

6 

0 60 

0.65 

7 

0.05 

0.73 

0 66 

0.26 

8 

0.75 

9 

6.40 

6.04 

T. 

0.23 

6.70 

10 

0.33 

T. 

T. 

0.38 

0.13 

3. 10 

11 

0.55 

0.17 

0.15 

12 

0.63 

0.80 

0.27 

1.19 

0.67 

0.23 

13 

0.30 

T. 

0.28 

14 

T 

15 

1.70 

t! 

16 

T. 

0.27 

6.75 

0.11 

17 

0.85 

2.77 

18 

0.14 

1.57 

T. 

0.10 

19 

0.10 

0.98 

0.88 

20 

0.95 

21 

T. 

2.30 

22 

0.25 

T. 

23  

0.59 

24 

0.70 

0.60 

0.20 

0.13 

25 

6.15 

0.60 

0.66 

0.98 

26 

0.25 

0.28 

0.92 

0.25 

0.21 

27 

0.19 

6.50 

3!  95 

6.29 

0.25 

28 

0.95 

T 

0^92 

29 

1.15 

0.11 

0.33 

0.78 

o.i'o 

0.20 

30 

0. 19 

"6*.  75* 

31 

0.11 

0.10 

0.26 

Sums 

3.44 

4.94 

2.81 

1.34 

3.99 

2.23 

11.56 

8.19 

7.28 

5. 12 

3.23 

1.44 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


25 

26 
27 


31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

43 

O 

c3 

S 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.90 

0.24 

1.08 

T. 

0.90 

0.85 

0.95 

1.30 

0.12 

0.98 

0.10 

T. 

0.17 

0.20 

0.58 

3.90 

0.73 

0.25 

0.12 

0.18 

6.49 

1.62 

T. 

0.11 

0. 10 

2.85 

0.25 

0.42 

1.68 

0.65 

3.80 

0.65 

0.35 

0.30 

0.12 

0.21 

0.55 
0. 18 

T. 

0.42 

1.08 

0.12 

1.20 

0.26 

0.15 

1.10 

0.32 

0.17 

0.75 

0.20 

0.54 

0.47 

T. 

0.52 

0.51 

0.32 

1.05 

T. 

0.36 

1.05 

0.05 

0.85 

0.20 

T. 

2.45 

1.15 

T. 

0.62 

0. 15 
0.36 

0.37 

0.18 

0.30 

T. 

0.34 

0.55 

T. 

1.40 
0. 10 

1.60 

1.21 

0.13 

0.08 

0.74 

0.64 

T. 

1.15 

0.62 

1.48 

0.37 

0.35 

0.85 



0.30 

0.80 

Sums  — 

11.10 

3.90 

4.68 

6.61 

5.57 

3.54 

5.52 

9. 10 

2.88 

0.47 

2.61 

1.88 

CORDOVA,  ALA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


31 


0.55 

3.60 

0.05 

0.32 

0.10 

T. 

3.53 

T. 

1.42 

2.20 

0.03 

0.38 

0.24 

0.31 

0.10 

* "6.13* 

0.13 

1.05 

0.04 

0.55 
0.02 
0. 13 

0.32 

0.55 

0.05 

0.05 

0.10 

T. 

T. 

0.13 

0.22 

0.53 

0.02 

0.05 

0.12 

1.57 

1.10 

0.36 

0.29 

0.03 

T. 

0.01 

0.20 

T. 

T. 

0.46 

T. 

T. 

0.70 

T. 

1.20 

T. 

0.30 

0. 10 

0.30 

0.01 

T. 

0.01 

0.48 

0.68 

0.10 

T. 

0.82 

0.07 

T. 

0.02 

0.95 

0.17 

T. 

T. 

0.11 

0.05 

0.12 

0.30 

0.07 

0.52 

0.42 

1.78 

0.74 

0.10 

0.54 

1.05 

0.03 

0.07 

T. 

T. 

0.12 

T. 

T. 

0.60 

0.20 

0.10 

T. 

0.11 

0.10 

0.05 

0.28 

T. 

0.45 

0.21 

1.25 

0.02 

0.60 

0.02 

0.42 

T. 

0.85 

1.63 

0.66 

0.34 

1.06 

0.60 

0.25 

0. 10 
0.42 

0.62 

1.35 

0.35 

T. 

T. 

0. 10 

1.07 

0.15 

0.16 

1.65 

0.02 

Sums.... 

2.69 

6.33 

2.27 

4.21 

7.20 

7.96 

3.69 

1.40  4.14 

0.93 

3.59 

4.35 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

& 

< 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.09 

1.50 

T. 

0.03 

0.50 

0.58 

0.63 

0.37 

0.15 

0.12 

0.17 

0.37 

T. 

0.40 

0.70 

0.38 

0.35 

0.20 

T. 

0.35 

T. 

T. 

T. 

0.07 

T. 

0.72 

T. 

0.06 

1.25 

6.23 

T. 

0.26 

0.05 

1.64 

0.70 

0.88 

6.78 

0.65 

0.37 

0.68 

0.30 

T. 

0.60 

T. 

1.00 

0.72 

0.38 

T. 

1.60 

T. 

0.05 

0.30 

0.80 

0.05 

0.02 

0.60 

0.03 

0.35 

T. 

1.23 

0.25 

0.02 

0.22 

T. 

1.66 

1.91 

T. 

0.18 

0.08 

T. 

0.55 

0.06 

0.02 

0.22 

T. 

1.47 

0.35 

T. 

0.37 

0.60 

0.23 

0.33 

0.15 

0.06 

0.20 

T. 

0.82 

0.16 

0.12 

0.03 

0.80 

0.63 

0.09 

1.10 

0.91 

0.93 

0.53 

0.62 

1.05 

0.13 

T. 

T. 

0.33 

0.05 

1.35 

0.03 

0.28 

0.20 

0.10 

T. 

0.82 

0.10 

0.02 

1.50 

0.37 

0.09 

0.20 

0.15 

0.85 

0.25 

0.37 

0.03 

0.26 

0.46 

Sums  — 

5.48 

5.39 

4.13 

6.63 

2.05 

2.80 

3.56 

7.95 

2.54 

1.40 

0.36 

5.63 

1895. 


1 

T. 

2.14 

0.09 

0.50 

0.17 

0.50 

1.65 

0.70 

2 

T. 

0.42 

0.52 

0.05 

0.42 

3 

0.11 

1.38 

4 

5 

T. 

T 

0.08 

1.05 

6 

0.15 

T. 

0.10 

0.30 

0.12 

7 

0.38 

0.93 

0.08 

0.08 

8 

3.20 

0.03 

6!  59 

6.13 

T. 

1.10 

0.40 

9 

0.52 

0.20 

0.55 

0.12 

0.33 

10 

0.19 

0.60 

2.46 

11 

0.58 

0.50 

0.38 

12 

0.02 

0.17 

0.02 

0.20 

T. 

13 

0.65 

0.02 

0.31 

0.09 

14 

0.35 

T. 

0. 10 

T. 

15 

6.  io 

0 80 

0.86 

0.20 

16 

1.90 

0.30 

1.72 

T 

T. 

T. 

17 

0.03 

1.17 

1.03 

0.19 

i.oo 

0.10 

18 

0.03 

0.16 

2^00 

0.10 

19 

T 

20 

6.26 

1.82 

6.43 

T. 

0.91 

21 

T. 

1.40 

22 

0.18 

0.27 

6.35 

0.05 

23 

0. 13 

0.07 

T. 

24 

0.68 

0.45 

0.06 

25 

T. 

0.50 

0.45 

0 22 

26 

6.79 

0.17 

0.52 

1.23 

T. 

T. 

0.60 

1 .35 

27 

1.40 

0.60 

0.23 

0.35 

0.03 

28 

0 44 

0.94 

0.04 

29 

0.87 

0.01 

30 

0.21 

T 

0.73 

31 

0.24 

T. 

T. 

6.95 

Sums.... 

8.61 

2.01 

9.15 

4.68 

3.48 

4.01 

5.95 

5.05 

3.41 

3.19 

3.60 

4.21 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
81 


D„Y 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.30 

0.56 

0.10 

0.23 

0.25 

0.30 

3.20 

0.40 

6.20 

0.17 

0.13 

0.07 

2.80 

0.50 

6.70 
0. 18 

0.40 

1.00 
0. 18 

1.65 

0.50 

1.96 

0.86 

0.83 

0.33 

0.21 

1.60 

0.22 

0.20 

1.85 

0.57 

0.85 

0.25 

0.25 

1.06 

0. 15 
2.28 

1.13 

0.90 

0.75 

0.80 

0.04 

0.34 

p.  15 

0.92 

0. 13 
0.30 
1.00 

0.10 

0.20 

0.20 

0.02 

1.65 

0.50 

2.00 

0.74 

0.41 

0.15 

2.60 
0. 15 

0.27 

0.44 

0.63 

0.32 

Sums  — 

2.95 

1.55 

4.40 

1.41 

5.43 

9.33 

2.52 

2.54 

1.19 

0.87 

8.24 

4.70 

1894. 


0.42 

0.50 

0.60 

0.58 

0.28 

0.10 

0.75 

0.06 

0.23 

1.02 

0.35 

0.78 

0.81 

0.30 

0.40 

0.92 

2.76 

0.85 

1.32 

0.14 

0.67 

0.67 

1.30 

0.32 

0.58 

6.39 

0.12 

1.40 

0.16 

0.33 

1.40 

0.25 

0.74 

0.70 

0.60 

1.25 

0.12 

1.50 

0.26 

0.14 

0.32 

0.23 

0.72 

2.55 

0.16 

0.11 

0.39 

0.10 

0.20 

0. 10 
5.73 
0.05 

0.95 

0.17 

0.30 

0.26 

0.24 

1.35 

0.24 

0.42 

1.65 

0.92 

1.30 

1.10 

0.36 

0.45 

0.40 

6.15 

i 

i 

0.62 

0.45 

0.35 

0.65 

Sums  — 

6.41 

2.95 

10.68 

4.70 

3.50 

2.71 

2.98 

6.48 

1.51 

1.40 

2. 12 

3.62 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

2.00 

0.26 

1.54 

0.30 

0.22 

0.47 

0.20 

0.26 

0.38 

0.70 

0.05 

0.03 

6.44 

0.12 

0.95 

0.30 

0.35 

0.75 

1.08 

0.71 

0.12 

0.50 

1.07 

0.03 

0.03 

0.90 

0.46 

1.23 

0.33 

0.02 

0.21 

0.25 

0.15 
0. 16 

0.10 

2.05 

0.24 

0.26 

0.26 

0.07 

0.27 

0.08 

0.57 

0.65 

1.35 

1 

0.70 

0.07 

0.17 

0.79 

1.32 

0.23 

0.08 

1 

0.41 

1.40 

0.50 

0.12 

0.46 

0.02 

0.03 

0.25 

1.50 

0.67 

0.97 

0.10 

0.55 

0.37 

0. 15 

1.05 

0.40 

! 

0.73 

1.00 

0.52 

0.20 

1 

1.83 

2.90 

0.51 

0.10 

Sums  ... 

2.94 

1.39 

5.91 

3.05 

3.93 

5.06 

6.44 

2.45 

1.50 

5.81 

1.62 

2.67 

CUMBERLAND,  MD. 
1893. 


0.20 


0.30 

'o.’io 


0.26 

0.06 


0.23 

0.01 


0.70 


0.80 


0. 17 


0.23 


0.85 

0.35 

0.20 

0.12 


0.33 


0.07 

‘i.V 


0.62 
0. 15 


0.56 


0.35 


0.42 


0.10 

0.24 


0.05 


T. 

0.08 


0.24 

0.32 


0. 10 

"6.30* 


0.09 

0.18 

0.50 

0.43 


1.31 

0.41 


1.23 

0.11 


0.46 

0.82 


0.42 


0.08 


0.50 


0.15 

0.74 

0.10 

0.04 


0.62 


0.24 

0.12 


0. 17 


0.65 

*6.14 


0.38 


0.08 
6 .’22' 


0.15 

0.52 


0.73 

0.12 


0.22 

0.63 


0.08 


0.50 

ieo' 


0.52 


0.18 

0.15 


0.23 

0. 12 


0.08 


0.07 


Sums 


0.12 


0.34 


0.72 


3.58 


1.00 


3.96 


4.37 


2.12 


1.40 


3.74 


1.97 


4.37 


2.01 


0.22 

0.80 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

0.22 

0.16 

2 

0.09 

0.32 

3 

0.32 

0.05 

4 

0.03 

6.05 

6.70 

5 

0.33 

0.36 

6 

0.14 

0.09 

0.06 

0 04 

0. 19 

7 

0.32 

0.27 

8 

0 63 

0.28 

9 

0.03 

0.60 

0. 12 

1.00 

10 

0.64 

0.56 

11 

0.24 

0.32 

12... 

0.43 

0.37 

0. 12 

0.19 

13 

0.10 

14 

0.50 

0.05 

o.io 

15 

0.09 

0.52 

0.04 

0.17 

16 

0.45 

0.05 

17 

0.18 

18 

0.02 

6.72 

0.25 

0.73 

19 

0.08 

0.23 

1.47 

0.51 

20 

0 25 

0.29 

21 

0.22 

0.46 

0l07 

0. 14 

0.50 

22 

0.35 

b48 

"o.ie* 

0*62 

23 

0.43 

0.97 

24 

0.02 

0.34 

0.15 

6.12 

25 

6.90 

0.02 

26 

0.60 

0.06 

1.00 

27 

0.32 

28 

0.27 

0.26 

29 

0.75 

30 

0.28 

0.42 

0.98 

31 

0.12 

0.02 

Sums  — 

1.22 

3.76 

1.33 

2.41 

6.13 

1.64 

3.23 

1.15 

1.74 

2.25 

0.63 

2.63 

1895. 


0.10 

0.19 

0.05 

0.30 

0.20 

0.38 

0.05 

CO  rH 

66 

o’do 

0.20 

0.16 

0.24 

0.45 

0.58 

0.50 

0.07 

0.56 

0.19 

0.35 

0.65 

0.08 

1 

I 

0.15 

0.34 

0.46 

0.15 

0.40 

0.20 

0.19 

2.36 

0.02 

0.22 

0.30 

0.14 

0.34 

0.60 

0. 16 

0.43 

0.05 

0.25 

0.15 

0.57 

0.10 

1.  

0.23 

0.19 

0.05 

0. 16 

1.00 

0.13 

0.08 

0.05 

0.09 

0.21 

0.08 

0.04 

0.43 

38 

do 

0.10 

0.76 

0.23 

0.07 

0.46 

0.13 

0.58 

0.67 

l 

0.30 

i 

0.34 

0.10 

0.21 

1 

0.19 

0.56 

0.98 

Sums  — 

3.53 

0.98 

2.45 

1.63 

1.52 

4.42 

2.49 

1.81 

0. 15 

1.20 

0.34 

2.51 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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DANVILLE,  VA. 
1893. 


Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December,  j 

1 

0 22 

0.58 

0.08 

0.25 

1.98 

0.87 

2 . 

0.45 

0.06 

0.08 

0.36 

0.66 

3 

0 94 

0.29 

0.21 

4 

TL 

6.33 

0.26 

2.26 

0.90 

0.91 

0.54 

5 . 

0.50 

0.30 

0.26 

T. 

0.21 

g 

0.36 

T. 

T. 

0.09 

7 

0.22 

T. 

0.27 

0.56 

T. 

0.02 

8.  . 

T. 

T. 

0.04 

9 

T. 

0.18 

0.15 

T. 

6.02 

6.02 

10 

T. 

0.94 

T. 

0.10 

T 

0.94 

0.04 

11 

o!88 

0.02 

0.04 

12 

0.35 

o!  92 

0.22 

T. 

0.45 

13  

0.61 

0.24 

0.05 

0.84 

6.47 

14 

0.07 

0.76 

T. 

T. 

1.13 

T. 

15 

0. 15 

6.29 

0-51 

0.10 

16 

1.48 

6.06 

T. 

17 

0.32 

T. 

T. 

T. 

0.54 

18 

T. 

0 09 

0.09 

0.04 

0.04 

0. 12 

T. 

19 

0.45 

0.65 

T. 

on 

0.81 

T. 

21 

0.07 

6.29 

0.96 

0.09 

22 

T. 

0.08 

0.06 

6 03 

T. 

0.83 

0.22 

23. . . 

T. 

0.42 

0.92 

0.77 

T. 

24 

0.02 

0.03 

0.03 

1.68 

T. 

0-50 

25.  . 

0.03 

2fi 

T. 

0.21 

T. 

6.82 

6.51 

27.  . 

1.22 

0.08 

1 32 

0.37 

28. . . 

0.06 

0.05 

0.04 

0.69 

29. . . 

0.24 

1.53 

0.59 

2.48 

******* 

30. . . 

o!o8 

0.15 

T. 

0.37 

31 

0.30 

0.11 

Sums  ... 

2.29 

5.28 

2.12 

2.25 

6.86 

2.77 

1.41 

8.05 

6.80 

7.07 

1.57 

2.02 

1894. 


1 

0.06 

* 

* 

* 

* 

O 

0.21 

6-05 

3 

0.12 

0.20 

0.12 

4 

0.47 

0.49 

5 

T. 

0.63 

0.04 

0.20 

0.21 

6 

0-24 

0.79 

o.io 

6.32 

7 

0.31 

6.04 

0.28 

0.08 

8 

0.07 

0. 18 

T. 

9 

0.38 

19 

0.25 

0. 36 

U 

0.34 

0.30 

T. 

6.97 

12 

0.07 

0.40 

6.02 

T. 

0.02 

0.48 

T. 

14 

0.46 

15 

0.61 

T. 

0.69 

16 

0.08 

0.06 

0.07 

T. 

17 

0.10 

0.05 

0.77 

18 

T. 

0.06 

0.26 

T. 

T. 

6.89 

0 07 

19 

T. 

0.52 

T. 

T, 

20 

0.04 

0.05 

1.28 

21 

0.16 

0.22 

22 

6.19 

0.49 

0.32 

0.04 

0.13 

23 

T. 

0.04 

0.37 

0.16 

24 

T. 

T. 

T. 

0.24 

0.25 

25 

0.09 

0.40 

0.22 

0.08 

T. 

26 . 

0.81 

0.03 

27 

0.09 

0.07 

0. 17 

0-09 

28 

T. 

T. 

0.02 

29 

6.61 

T. 

0.07 

T. 

30 

0.27 

0.08 

0.16 

T. 

31 

0.49 

0.78 

Sums  ... 

2.61 

5.53 

1.29 

1.42 

4.38 

0.51 

2.95 

3.31 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  September  to  December,  inclusive, 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


DANVILLE,  VA.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

w 

3 

bC 

0 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

0.04 

0.03 

0.31 

0.06 

0.04 

T. 

* 

* 

* 

* 

0.74 

0.19 

0.99 

T. 

0.83 

0.29 

T. 

0.09 

0.08 

: 

0.44 

0.10 

1.88 

T. 

0.11 

0.09 

0.03 

0.32 

0.25 

0.04 

0.18 

0.78 

T. 

► 

0.39 

0.81 

! 

0.06 

L 

0.44 

0.06 

0.10 

0.14 

0.08 

0.03 

0.09 

1.28 

0.56 

0.32 

T. 

0.92 

0.42 

0.31 

t 

1 

0.68 

0.08 

0.05 

0.48 

0.81 

0.37 

0.06 

0.41 

| 

| 

0. 14 
0.07 

0.65 

1.21 

0.02 

0.47 

0.67 

0.03 

0.05 

t 

0.63 

1.99 

0.37 

0.60 

0.19 

0.16 

j 

0.14 

) 

) 

[ 

0.09 

Sums  — 

* 

* 

3.43 

6.95 

3.85 

2.02 

5.86 

2.23 

* 

* 

* 

*No  record  for  January,  February,  and  from  September  to  December,  inclusive. 

DARDANELLE,  ARK. 

1893. 


2.00 

1.25 

T. 

1.20 

i 

0.41 

T. 

T. 

T. 

6.70 

0.30 

0.30 

0.35 

T. 

0.50 

1.40 

1.90 

1.30 

| 

T. 



T. 

0.35 

0.30 

T. 

6.20 

0.01 

T. 

0.79 

1.10 

6.52 

0.40 

0.03 

1.06 

T. 

0.04 

0.50 

[ 

0.30 

0.25 

0.05 

) 

0.32 

0.41 

0.60 

0.90 

0.20 

T. 

1.00 

0.80 

T. 

► 

0.40 

0.52 

0.30 

0.75 

0.70 

1 

0. 18 
T. 

3.80 

1.07 

0.36 

1.00 

1 0.90 

1.01 

1.00 

0.50 

} 

0.40 

0.30 

0.30 

0.51 

0.25 

) 

0.36 

0.70 

2.20 

) t . . 

1.00 

[ 

4.95 

T. 

Sums  — 

0.30 

2.34 

3.02 

4.33 

13.25 

3.27 

3.55 

2.15 

6.52 

2.30 

3.31 

0.86 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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DARDANELLE,  ARK. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July.- 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.13 

3.46 

2 

T. 

2.00 

1.30 

3 

i.io 

4 

1 70 

T 

0.50 

5 

0.90 

1.44 

6 

0.50 

7 

8 

4 40 

i.  50 

0.80 

9 

l'.50 

6.50 

0.75 

0.17 

10 

0.60 

1.70 

2.00 

11 

0.30 

0.43 

0.09 

0.28 

12 

1.50 

3.50 

0.55 

[3 

T. 

14 

0.20 

1.10 

0.12 

15 

0.10 

T. 

16 

1.00 

1.35 

[7 

0.02 

o.io 

6.04 

[8 

1.45 

0.01 

0.20 

[9 

0.24 

2.01 

1.85 

0.08 

>0 

1.11 

3.40 

0.55 

J1 

0 04 

22 

o!58 

T. 

>3 

T. 

4 

24 

0.50 

6.55 

25 

0.20 

26 

0. 18 

0.15 

27 

28 

0.13 

29 

0.18 

0 16 

20 

1.80 

6.19 

21 

0.07 

Sums... 

2.45 

10.33 

11.22 

5.27 

4.33 

0.63 

3.08 

5.25 

4.85 

0.55 

2.00 

3.30 

1895. 


1 

T. 

0.20 

0.75 

0.85 

1 

0.40 

0.55 

0.20 

0.70 

0.85 

0.65 

0.45 

0.35 

1 

0.75 

0.90 

1.40 

0.40 

1.25 

2.00 

1.00 

1.10 

0.20 

0.10 

0.50 

0.20 
0. 14 

1.45 

0.35 

1.10 

; 

0.25 

0.51 

1.20 

0.40 

T. 

T. 

1.30 

1.10 

0.20 

0.63 

0.50 

1.10 

0.40 

1 

0.90 

1.00 

l 

l 

1 

0.40 

1.40 

1.00 

6.20 

Sums... 

. 

2.90  0.10 

3.63 

.2.35 

3.70 

4.30 

5.54 

2.00 

0.75 

1.00 

3.30 

1.71 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


DAVENPORT,  IOWA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

T. 

0.15 

0.11 

0.32 

0.03 

9 

0 30 

0.05 

0.44 

0. 12 

a 

0.07 

1.05 

I 

0.14 

T. 

0.04 

0.17 

0.07 

R 

T. 

0.23 

0.04 

T 

6 

0.06 

0.46 

1.28 

6.17 

7 

0.04 

8 

0.83 

6.03 

0.26 

9 

0.02 

6.08 

0.07 

0.04 

in 

0.02 

0.72 

0.08 

11 

6.30 

T. 

6.85 

0.58 

0.70 

19. 

0.02 

1.36 

T. 

T. 

0.01 

0. 13 

13  

T. 

0.51 

14  

0.02 

0.25 

0.04 

6.14 

15  

T. 

T. 

T. 

o.oi 

T. 

T. 

16 

T. 

6.01 

0-33 

17 

T. 

0.24 

0.02 

T. 

18 

T. 

T. 

0. 15 

0.10 

19 

0.14 

0.43 

T. 

20 

6.07 

0.42 

0.86 

0.15 

6. 17 

21  

T. 

0.03 

0.16 

0.07 

1.02 

6.55 

22 

0.52 

0.02 

0.37 

0.30 

0.04 

T. 

ga  

0.01 

0.64 

T. 

T. 

0.02 

T. 

24 

0.08 

T. 

0.09 

0.05 

0.03 

0.15 

25 

0.02 

0.05 

T. 

0.09 

T. 

T. 

26 

0.22 

0.02 

0.11 

0 68 

27 

6.04 

6.12 

T. 

0.06 

T. 

0.01 

0.78 

98  

0. 10 

0.02 

0.21 

0.14 

0.03 

29 

0.08 

0.04 

T. 

i.  19 

0 05 

an  

T. 

0.15 

0.42 

0.67 

0.25 

31 

0.10 

0.36 

Sums.... 

1.14 

1.69 

2.25 

4.50 

2.67 

3.82 

1.75 

1.12 

3.36 

0.80 

2.56 

0.46 

0.04 


0.07 

T. 


0.03 

0.01 


0.03 

0.38 

0.11 

0.02 


T. 


T. 

0.02 

0.82 

T. 

0.05 

0.09 


1.67 


1894. 


\ 

0.27 

T. 

T. 

T. 

9 

0.08 

0.38 

1.10 

a 

0.01 

T. 

T. 

0.03 

T. 

T. 

4 

T. 

0.34 

0.01 

0.11 

^ 

0.64 

T. 

T. 

T. 

n 

0.03 

0.20 

0.36 

T. 

T. 

7 

0.03 

0.17 

0.02 

0.02 

T. 

8 

T. 

T. 

0.04 

0.02 

9 

0.58 

T. 

0.55 

T. 

0.26 

0.04 

10 

0.03 

T. 

0.97 

T. 

0.03 

0.06 

11 

T. 

T. 

T. 

0.46 

T. 

o!o3 

12 

0.70 

6.08 

T. 

0.03 

13  

T. 

T. 

T. 

0.07 

T. 

14  

0.01 

T. 

T. 

0.66 

0.38 

15 

T. 

0.24 

0.01 

6.01 

0.86 

T. 

0 21 

in  

T. 

0.08 

T. 

0!  10 

17 

6.02 

0.06 

T. 

1.15 

0.90 

T. 

18  

0. 18 

T. 

0. 13 

T. 

IQ 

6.02 

T. 

T. 

T. 

0.02 

20 

0.79 

0.14 

0.03 

0 01 

0.44 

0.02 

91 

T. 

oloi 

T. 

0.16 

6 44 

0.27 

22 

T 

T. 

0.32 

0.46 

93 

0.30 

t! 

0 01 

0.22 

94 

0. 10 

T. 

0.21 

25 

0.04 

6.07 

gfi  

0.02 

0.07 

97  

o!oi 

T 

0.25 

28  . 

T. 

0.24 

T. 

T. 

0 62 

29 

0.05 

0.01 

T. 

0.15 

6.02 

an 

0.72 

6.09 

0.04 

T. 

T. 

31  

T. 

T. 

Sums — 

1.33 

1.48 

1.88 

1.37 

1.93 

2. 16 

0.44 

2.02 

3.02 

1.02 

1.26 

0.61 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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DAVENPORT,  IOWA —Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

0.07 

0.79 

0.57 

0.07 

T. 

0.57 

6.64 

0.02 

0.03 

0.21 

T. 

0.01 

1.06 

0.28 

0.01 

0.02 

0.02 

T. 

0.26 

0.04 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.81 

0.19 

0.24 

0.08 

0.49 

T. 

T. 

0.42 

0.01 

T. 

T. 

0.02 

0.25 

0.02 

0.04 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.11 

0.46 

1.90 

0.13 

6.03 

T. 

0.02 

T. 

0.01 

0.03 

T. 

0.60 

0.43 

0.08 

0.60 

0.04 

T. 

0.14 

T. 

0.11 

T. 

0.24 

T. 

6.15 

T. 

T. 

0.01 

T. 

o.oi 

2.04 

0.01 

0.13 

0.54 

0.10 

0.03 

T. 

0.01 

6.05 

0.20 

T. 

0.12 

0.08 

0.10 

3.38 

0.98 

T. 

0.08 

0.64 

0.20 

T. 

0.02 

0.07 

0.23 

0.41 

0.01 

0.72 

0.05 

0.06 

0.01 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.38 

0.13 

6.04 

T. 

0.23 

1.05 

0.64 

o.oi 

Sums — 

1.27 

0.38 

1.57 

0.32 

2.28 

1.22 

5.16 

4.79 

4.30 

0.81 

2.50 

0.19 

0.03 

0.02 

0.04 


T. 


0.05 

0.01 


0.08 

0.12 

1.05 

0.17 


0.04 
0.60 
0. 10 


T. 

0.04 

T. 

T. 

2.54 


DAVIS  ISLAND  DAM,  PA. 
1893. 


0.48 

0.38 

0.20 

0.65 

0.40 

0.78 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.50 

0.02 

0.08 

0.86 

0.05 

T. 

0.08 

0.93 

0.12 

0.08 

0.02 

0.01 

T. 

0.25 

T. 

0.22 

0.10 

0.23 

0.25 

0.68 

0.05 

0.73 

0.05 

0.20 

0.54 
0.35 
0. 10 

T. 

0.42 

0.82 

T. 

0.15 

0.15 

0.02 

0.04 

0.05 

0.20 

0.10 

1 

0.11 

0.14 

T. 

1 

1.43 

0.37 
0. 15 
0.44 
0. 17 

0.02 

0.08 

T. 

0.50 

0.40 

T. 

0.09 

0.01 

0.05 

0.47 

6.12 

0.09 

0.08 

0.34 

1.05 

0-08 

T. 

1.08 

0.01 

T. 

0.03 

0.45 

6.40 

1.58 

0.13 

T. 

T. 

0.90 

0.10 

0.04 

T. 

0.07 

0.38 

T. 

0.02 

0.02 

0.04 

0.44 

0.57 

0.03 

0.05 

0.01 

T. 

6.14 

0.06 

0.02 

0.02 

T. 

0. 10 

T. 

0.24 

0.08 

0.03 

0.02 

0.23 

0.14 

0.72 

0.09 

0.03 

0.05 

0.08 

0.32 

T. 

0.01 

0.42 

0.92 

0.30 

0.04 

0.05 

0.05 

0.03 

0.02 

T. 

T. 

0.33 

0.30 

0.35 

0.04 

0.08 

0.02 

0.10 

6.25 

0.01 

0.03 

0.05 

0. 10 
0.18 
0.41 

T. 

0.21 

0.03 

0.18 

T. 

0.58 

0.01 

0.08 

2.25 

0.03 

6.  li 
0.19 
0.04 

6.20 

0.35 

0.02 

0.06 

0.07 

0.40 

0.01 

T. 

i 

0.40 

0.05 

0.05 

0.60 

0.12 

0.25 

i 

T. 

Sums  ... 

2.56 

4.99 

0.98 

4.55 

4.70 

3.12 

2.34 

4.54 

1.66 

3. 18 

1.21 

2.88 

DMP 7 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


DAVIS  ISLAND  DAM,  P A.— Continued. 
1894. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August.  J 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0. 18 

0.10 

T. 

0.03 

0.42 

2 

T. 

T. 

0.20 

0^64 

3 

T. 

T. 

0.28 

T. 

0.28 

0.02 

4 

0.05 

6.06 

0. 14 

0.01 

0.04 

5 

0.25 

T. 

0.02 

0.05 

0.15 

6.03 

T. 

6.48 

6 

T. 

0.13 

0.05 

0.02 

0.12 

0. 10 

7 

0.02 

6.35 

0.03 

0.26 

6.02 

0.02 

8 

6.05 

0.32 

T. 

0.50 

0.30 

0.40 

6.  io 

9 

0.40 

0.13 

0^44 

0.20 

to 

0.02 

0.38 

6 04 

6 14 

0 09 

11 

T. 

0.70 

0.06 

oloi 

o'.  29 

6.  oi 

T. 

6.36 

12 

0.01 

0.01 

0.19 

13 

6.70 

T. 

6.6i 

6.14 

0.06 

0. 12 

14 

T. 

o!  16 

0.15 

0.08 

0.30 

0.06 

T. 

16 

6.49 

0.01 

6.65 

0.14 

0.02 

0 07 

0.06 

17 

0.03 

T. 

0.42 

0.07 

0.03 

6.06 

0.03 

18 

0.22 

0.77 

T. 

19 

0.05 

0.06 

0.15 

0.50 

0.14 

6 03 

6.61 

20 

0.22 

1.08 

0.46 

0.26 

1.45 

T. 

21 

6.28 

0.08 

0.27 

0.01 

0.01 

22 

0.01 

0 01 

0.42 

6.66 

T. 

23  

0.79 

0.01 

0.10 

0.01 

T. 

6.32 

24 

T. 

0.01 

0 14 

0.20 

o.io 

25 

0.30 

T. 

0. 13 

0.13 

T 

6.42 

26 

0.70 

0.35 

0.01 

6.15 

t! 

T. 

27 

0.08 

0.05 

0.12 

0.32 

1.20 

28 

T. 

0.14 

T. 

T. 

0.10 

29 

0.05 

0.77 

T. 

T. 

20 

6.15 

T. 

0.46 

0.18 

0.29 

21 

T. 

0.18 

1.02 

Sums.... 

1.58 

2.63 

2.64 

3.94 

4.36 

0.96 

1.48 

0.68 

3.13 

2.06 

2.43 

3.80 

1895. 


1 

0.08 

0.12 

0.10 

0. 12 

T. 

0.68 

0.02 

2 

T. 

0.08 

0.07 

3 

0.03 

T. 

0.05 

6.03 

o!o9 

4 

T. 

T. 

6.08 

T. 

T. 

T. 

6.11 

T. 

6.05 

0.03 

6.68 

0.01 

6 

0.48 

0.02 

0.57 

0.65 

6.03 

0.01 

T. 

7 

0.59 

6.06 

0.08 

0.65 

T. 

T 

8 

o!20 

0.03 

0.23 

0.20 

0.56 

6.17 

0.01 

0.06 

9 

0.01 

0.12 

0.30 

0.01 

0.31 

6. 15 

T. 

10 

0.58 

T. 

0.21 

0.22 

T. 

11 

0.67 

6.40 

12 

0.05 

6.50 

0.68 

6.22 

6 14 

13 

6.10 

6.02 

0.60 

6.70 

6.04 

0.01 

T. 

14 

0.10 

6. 14 

0 03 

6.37 

15 

T. 

0. 12 

0.01 

0.03 

T. 

T. 

6.04 

16 

0.40 

0.13 

0.27 

6.03 

0.03 

0.03 

17 

0.07 

T. 

T. 

0.03 

T 

18 

6.36 

0 07 

T. 

19 

6.05 

T. 

0.31 

T. 

20 

T. 

6.32 

6.18 

21 

0.06 

T. 

T. 

0.33 

6.42 

0.02 

0.04 

22 

0.03 

0.02 

6.16 

0.04 

0.07 

0.74 

23 

O'.  05 

T. 

o!o5 

6.37 

24  

o.ii 

0.50 

0.13 

25 

0i20 

0.62 

; 

0.18 

26 

0.40 

0.24 

T. 

0.58 

T. 

27 

6.  oi 

T. 

0.45 

0.23 

T. 

6.09 

T. 

0.03 

0.93 

28 

6.32 

T. 

T. 

0.42 

T. 

0.13 

29 

6.  io 

T. 

30 

T 

0.04 

0.90 

T. 

6.03 

31... 

T. 

T. 

0.42 

Sums — 

3.91 

0.46 

1.48 

1.80 

2.24' 

2.19 

2.48 

3.73 

1.38 

1 

0.45 

3.01 

2.91 

DAILY  AND  MONTHLY  PKECIPITATION, 
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DAYTON,  OHIO. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

0 86 

0 36 

0.20 

1.70 

1.57 

0.42 

2... 

T. 

0.65 

1.25 

1.55 

3... 

0.04 

0.38 

0.09 

4 

0 15 

6.30 

6.90 

2.54 

5... 

0.07 

0.10 

T. 

0.42 

"0:62 

6 

1.27 

0.04 

0.14 

T. 

7 

0-30 

6.02 

8 

0.02 

0.44 

9 

0.05 

6.49 

0.15 

6.66 

0.09 

10. 

0.17 

0.45 

0.55 

11 

0.40 

6.05 

0.30 

0.76 

0.08 

12 

T. 

0.25 

0.86 

0.09 

13 

0.07 

0.44 

0.04 

0.96 

0.04 

14 

0.29 

0 76 

0.27 

0.72 

15 

0.06 

T. 

0.10 

6.03 

T. 

16 

T. 

0.84 

0.17 

6.08 

T. 

17 

0.42 

0.12 

0 21 

0.22 

0.02 

T. 

18 

0.20 

0.05 

’ 6.03 

0.02 

0.04 

19 

T. 

ol  55 

20 

T. 

0.30 

T. 

21 

0.10 

0.44 

0.20 

o!o4 

T 

1.57 

0.01 

0.38 

22 

0^64 

0.10 

t! 

0.29 

0.77 

23 

0.03 

0.06 

T. 

0.29 

24 

0.20 

T. 

0.07 

T. 

25 

0.56 

0.66 

T. 

0.30 

26 

0.76 

0.18 

T. 

0.09 

27 

T. 

0.02 

0.20 

0.05 

0.57 

28 

0.15 

T. 

0.91 

29 

0.11 

1.18 

T. 

0.03 

0.06 

T 

30  

0.69 

0.23 

0.06 

T.' 

0. 17 

31 

0.12 

0.21 

Sums  — 

2.77 

4.87 

1.98 

6.80 

6.81 

5.18 

2.20 

1.41 

1.64 

4.65 

2.04 

T. 


1.29 

T. 


0.17 


T. 

0.16 

0.49 


0.06 
T.  ' 


0.02 

0.05 

0.01 


0.23 
'0. 03 
2.51 


1894. 


T 

T 

0.02 

0.57 

0.66 

0.11 

T. 

0.92 

0.33 

0.03 

0.34 

0.32 

o.ii 

6. 16 

0.02 

6.68 

6.06 

0.09 

T. 

T. 

T 

0. 18 

0.09 

0.20 

0.04 

0.60 

0.06 

0.03 

0.02 

0.22 

0.28 

T. 

0. 10 

0.07 

0.02 

0 44 

0. 12 

t.i 

T. 

0*  11 

0.88 

f|| 

0.93 

0.45 

0.62 

0.12 

0.05 

0.08 

0.50 

T. 

0.74 

o!i6 

0^32 

1.33 

6 23 

0 05 

T. 

T. 

0.05 

0.09 

oio3 

0.02 

T. 

T 

0.02 

0.59 

0.12 

6.26 

1.33 

0.70 

T. 

0.02 

0.31 

0.01 

0.03 

f 

0.01 

1.03 

*6.14 

T. 

T. 

0.11 

0.69 

0.04 

0 12 

0.05 

0.06 

0.45 

0.42 

0.01 

0.31 

T. 

0.03 

0.35 

0.04 

0.08 

T 

0.98 

0^03 

T. 

0.08 

t! 

0.33 

6. 14 

6.12 

T. 

T. 

0.23 

0.31 

0.20 

0.75 

T. 

ol  72 

0. 19 

o!o3 

0.04 

0.20 

0.74 

0.06 

0. 16 

T 

T. 

0.04 



0 05 

0.34 

0.04 

1 

6.19 

T. 

0.22 

0.19 

T. 

Sums  — 

2.33 

3.79 

2.57 

1.67 

3.90 

2.05 

0.42 

2.63 

1.53 

0.90 

1.81 

3.19 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


DAYTON,  OHIO— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.46 

0.10 

0.29 

2 

T. 

0.01 

0.18 

6.52 

3 

6.08 

o.oi 

6.10 

oloi 

4 

0.01 

6.03 

6 09 

0.02 

0.01 

1.30 

oioi 

T. 

0 02 

6 

0.34 

o.oi 

0.04 

0.01 

T. 

7 

1.35 

0.05 

0.09 

0. 14 

T. 

0.02 

6.16 

8 

0.08 

0.03 

0.12 

0.75 

0.01 

0.04 

6.44 

9 

6.11 

0.17 

T. 

2.01 

T. 

10 

6.30 

T. 

0.10 

11 

0.42 

0 39 

12 

6.06 

6.10 

o.ii 

0il9 

6.58 

6.08 

13 

6.03 

0.09 

0.51 

T. 

14 

6.33 

T. 

0. 17 

0.18 

6.45 

T. 

15 

0.01 

0.08 

0.01 

6.05 

0.08 

16 

6.44 

0.03 

6.01 

0.09 

17 

0.02 

T. 

0.50 

0.04 

T 

18 

6.01 

T.' 

19 

0.02 

T. 

20 

T. 

0 28 

6 04 

21 

6.04 

T. 

T. 

L47 

T. 

0.66 

22 

0.12 

T. 

0.07 

6.09 

0.03 

23 

T. 

0.03 

T. 

0.37 

24 

0. 12 

6.28 

T 

1.01 

0. 12 

25 

0.03 

0. 10 

T. 

6.08 

0.33 

0.02 

26 

0.21 

T. 

T 

0.06 

1 37 

1-00 

27 

0.39 

0.08 

0.06 

0.02 

0.34 

28 

6.03 

0.18 

0.02 

29 

6. 13 

30 

0.04 

T. 

1.26 

0. 12 

6. 16 

31 

0.25 

0.18 

Sums — 

4.08 

0.18 

1.35 

1.80 

1.51 

3.43 

0.74 

2.25 

0.66 

0.80 

5.93 

3.16 

DECATUR,  ALA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.68 

1.96 

0.04 

0.13 

0.01 

* 

i.si 

1.33 

6.12 

0.34 

6.30 

0.33 

0.50 

0.11 

0.35 

0.06 

0.82 

0.31 

0.52 

0.03 

0.33 

1.91 

0.06 

0.22 

6.11 

0.02 

0.80 

0.73 

0.81 

0.38 

0.04 

1.11 

0.46 

0.49 

6.05 

0.45 

1.02 

0.34 

0.09 

0.50 

0.47 

T. 

0.29 

0.24 

3.74 

1.33 

0.08 

0.09 

0.15 

0.04 

0.44 

0.74 

6.26 

0.59 

1.05 

0.35 

0.98 

0.26 

0.24 

0.07 

0.11 

0.13 

0.48 

0.11 

T. 

0.34 

0.59 

0.64 

6. 15 

0.47 

0.01 

0.54 

0.31 

0.42 

0. 12 

0. 14 

0.32 

1.20 

0.20 
0. 10 

0.27 

T. 

• T*  O 

• C5  O 

• do 

0.11 

0.45 

0.11 

6.90 

0.53 

2.00 

T. 

0.58 

T. 

0.11 

0.05 

1.85 

Sums.... 

2.49 

5.87 

3.26 

8.41 

8.16 

5. 13 

3.68 

1.84 

4.61 

1.12 

1.39 

* 

*No  record  for  December. 
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DECATUR,  ALA. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

cS 

a 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

* 

* 

* 

* 

0.42 

2 

6.04 

T. 

0 10 

T. 

0.38 

0. 18 

1.19 

0.40 

4 

0.01 

0.02 

5 

6.13 

6 

6.08 

1.18 

7 

0.01 

T. 

8 

6.58 

0.27 

9 

0.36 

6.30 

T. 

10 

0.55 

T. 

0 14 

1.54 

11 

0.24 

0 49 

12 

1.85 

0.06 

13 

1.09 

0.11 

14 

0. 13 

T. 

15 

* 

0.06 

0.27 

T. 

16 

0.01 

o!o5 

0.06 

6.26 

T. 

17 

0.26 

0.12 

0.23 

0.04 

0.55 

18 

0.39 

0.16 

19 

0.18 

0.06 

0.07 

20 

0.12 

21 

0.48 

0.68 

22 

6.66 

6.19 

23 

0-51 

0.08 

24 

6.66 

0.28 

25 

0.04 

0.32 

0.07 

6.38 

26 

6.04 

0.02 

0. 57 

27 

0.02 

T. 

28 

0 22 

6.05 

T. 

29 

0.49 

6.45 

30 

0.22 

0.16 

0. 18 

0.30 

31 

Sums  — 

* 

* 

* 

* 

1.74 

1.53 

4.13 

5.13 

2.08 

1.14 

0.70 

4.01 

*No  record  from  January  1 to  April  15,  inclusive. 


1895. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16 

17. 

18. 
19. 


31 


Sums 


0.72 

0.13 

0.23 

6. 12 

6.40 

0.68 

T. 

0.85 

0.82 

T. 

0.01 

0.56 

0.25 

0.02 

0.12 

0.08 

0.15 

1.15 

0.29 

T. 

0. 12 

6.40 

1.78 

0.27 

0.23 

1.40 

T. 

6.54 

6.86 

0.44 

2.29 

0.10 

0.89 

T. 

; 2.31 

0.85 

0.37 

0.21 

0.22 

0.38 

0.11 

0.11 

0^27 

0.09 

0.62 

0.70 

6-  45 

6.13 

0.13 

0.02 

0.92 

T. 

0.05 

0.51 

0. 15 

T. 

T. 

1.74 

6.04 

T. 

6.28 

0.26 

0.02 

0.03 

0.49 

T. 

0.35 

0.02 

0.72 

0.10 

0.36 

0.29 

0.06 

0.69 

6.06 

6.04 

0.09 

0.01 

0.02 

0.69 

2.46 

0.02 

T. 

0. 10 

0.02 

0.11 

6.53 

6.66 

1.54 

1.62 

0.08 

T. 

6.94 

6.07 

6.83 

0.16 

0. 13 

0.03 

0.33 

T. 

T. 

0.74 

6.16 

0.83 

0. 17 

6.16 

0. 14 

6.13 

0.05 

0.22 

0.36 

1.20 

0.08 

0.23 

0.50 

3.33 

T. 

0.14 

o"05 

0.79 

T. 

0.05 

0.02 

6.04 

0.26 

6.6  6 

0.54 

6.38 

0.05 

1.35 

0.15 



7.61 

1.51 

7.66 

2.21 

7.58 

1.78 

6.99 

3.60 

3.94 

1.61 

1.31 

6.27 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


DELHI,  LA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.65 

1.25 

0.33 

0.95 

0.10 

0.01 

0.15 

0.25 

0. 10 
0.10 
0.80 

0.45 

0. 15 
0.05 

0.70 

0.05 

0.50 

0.30 

T. 

0.50 

0.01 

0.90 

0.15 

0.60 

1.90 

0.10 

0.01 

0.14 

T. 

0.50 

0.65 

0.05 

* *6*70’ 

0.68 

1.35 

T. 

0.20 

T. 

0.01 

0.08 

6.01 

0.10 

T. 

0.05 

0.15 

0.05 

T. 

0.45 

0.60 

0.30 

2.00 

0.53 

0.25 

0.25 

0.20 

0.50 

0.50 

0.30 

T. 

0.60 

6.  is 
0.55 

0.75 

0.32 

0.38 

0.05 

0.83 

0.30 

0.19 

1 

0.60 

0.90 

0.01 

0.60 

T. 

i 

6.15 

i 

0.05 

0.02 

1.30 

0.70 

0.35 

0.35 

> 

S 

1 

1.30 

T. 

0.90 

1.20 

T. 

0.95 

0.70 

\ 

0.05 

0.55 

0.20 

0.05 

0.01 

0.80 

1.60 

] 

T. 

1.00 

6.90 

0.03 

0.30 

0.20 

) 

0.20 

0.45 

0.12 

1.20 

) 

[ 

Sums. . . . 

4.00 

2.76 

4.26 

3.43 

6.36 

4.65 

1.90 

3.99 

2. 15 

1.55 

5.43 

4^07 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


29 

30 

31 


0.06 

0.10 

0.08 

0.15 

0.40 

0.11 

0.30 

6.20 

0.60 

0.40 

0.70 

0.10 

0.42 

0.20 

2.00 

0.04 

0.70 

0.06 

0.04 

6.10 

1.60 

0.40 

0.09 

0.50 

T. 

T. 

0.33 

0.05 

0.10 

0.30 

T. 

T. 

1.70 

0.53 

0.30 

0.10 

0.10 

0.20 

0.05 

0.25 

0.05 

0.85 

1.30 

6.30 
0. 10 
0.04 

1. 87 
0.67 

0. 12 
0.75 

1.70 

0.33 

0.30 

6.20 

T. 

0.20 

0.08 

0.70 
2. 10 

6.02 

0.38 

2.05 

0.70 

T. 

T. 

0.40 

0.80 

0.05 

0.03 

1.80 

0.10 

0.18 

0.64 

0.80 

0.01 

T. 

1.00 

1.70 

0.25 

0.40 

0.15 

0.35 

0.70 

T. 

0.70 

6. 18 
0.07 

0.05 
0.03 
0. 15 
0.20 
0.18 

1.00 

T. 

1.85 

0.70 
1.60 
0. 90 

0. 10 
0.04 
T. 

0.66 

1.25 

0.90 

0.20 

0.20 

0.50 

1.00 

0.08 

0.12 

0.05 

0.42 

0.60 

0.45 

0. 10 

0.29 

0.65 

0.40 

0.20 

6.50 

0.72 

Sums .... 

6.48 

2.92 

8.93 

9.55 

3.00 

1.72 

4.21 

5.08 

3.01 

0.91 

2.34 

6.42 
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DELHI,  LA. — Continued. 
1895. 


l 

2, 


5. 

6, 

7. 

8, 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 


31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.30 

0.18 

0.40 

0.50 

0.35 

0.60 

0.09 

6.34 

0.50 

2.06 

0.77 

T. 

0.08 

0.26 

6.02 

1.50 

0.04 

0. 10 

T. 

0.05 

6.41 

6.70 

1.10 

6.40 

6.02 

i.05 

0.18 

4.00 

6-52 

0.80 

6.  i2 

6.10 

T. 

0.40 

0.55 

0 40 

6.90 

0.70 

0.05 

6.30 

6.05 

0. 10 

T. 

0.65 

0.40 

1.07 

6.40 

0.05 

0.07 

T. 

0.20 

T. 

6.  io 

i.oo 

i.32 

0.03 

0.89 

0-11 

0. 10 

T. 

i.oo 

6.78 

i.oo 

0.41 

0.30 

0.02 

0 55 

0.93 

2.04 

0.15 

0.91 

T. 

6.70 

i.oo 

6.40 

0. 10 

0.02 

T. 

0.24 

o.io 

0.80 

0.05 

0.29 

1.96 

T. 

0.05 

0.24 

6.02 

0.40 

0.75 

6-58 

0.40 

0.05 

6.  ii 

0.90 

0.12 

0.18 

i 00 

0. 10 

0.50 

Sums.... 

4.06 

1.70 

4.93 

2.00 

3.95 

11.07 

5.78 

6.72 

0.09 

3.13 

3.22 

* 

*No  record  for  December. 

DEMOPOLIS,  ALA. 
1893. 


0. 10 
0.10 

2.05 

2.95 

T. 

1.40 

0.30 

6.50 

0.45 

0. 15 

0.70 

0.30 

0.20 

0.45 

1.27 

T. 

1.47 

T. 

0.20 

1.04 

1.60 

0.40 

0.60 

0.50 

0.21 

2.70 

0.80 

2.00 

1.00 

i 

0.10 

0.55 

0.36 

0.35 

0.14 

6.25 

6.95 

2.50 

0.25 

0.55 

0.40 

0.81 

0.50 

0.60 

\ 

0.20 

T. 

0. 15 
0.15 
0.55 
0.85 

0.15 

I 

0.32 

> 

0.90 

0.i7 

0.13 

6.30 



> 

} 

1 

1.60 

| 

i.50 

1 

1.35 

) 

6.90 

0.12 

0.84 

2.50 

) 

1 

0.33 

Sums.... 

1.00 

7.05 

4.37 

1.20 

9.71 

3.05 

2.73 

4.46 

3.84 

0.50 

3.00 

3.85 
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DEMOPOLIS,  ALA. — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

0.10 

0.90 

1.07 

0.25 

0.12 

0.05 

0.36 

0.05 

2.35 

0.35 
0. 10 
1.10 

0.50 

0.60 

6.30 

0.50 

0.45 

0.55 

1.50 

1.28 

0.25 

0.25 

1.90 
0. 13 
0.98 

1.00 
0. 15 
0. 15 

0.10 

0.15 

0.15 

2.00 

0.45 

0.60 

0.82 

T. 

0.10 

0.11 

0.36 

0.40 

0.95 

0.70 

1.25 

0.15 

T. 

0.25 

1.05 

0.32 

0.90 

0.80 

0.70 

1.35 

0.06 

0.40 

0.65 

0.65 

0.20 

0.55 

0.25 

0.20 

0.90 

Sums  — 

3.80 

7.72 

4.28 

3.30 

1.30 

2.75 

4.22 

1.05 

0.25 

1.01 

5.13 

* No  record  for  June. 


1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.39 

0.06 

0.90 

1.95 

0.66 

0.06 

0.35 

0.47 

0.02 

0.29 

0.12 

0.12 

6.20 

0.12 

6.39 

1.65 

0.20 

3.27 

0.28 

0.17 

0.20 

1.50 

0.42 

0.55 

1.00 

0.28 

0.17 

6.10 

0.24 

0.17 

0.67 

0.75 

1.45 

0.10 

0.40 

1.68 

0.12 

0.70 

0.72 

0.98 

0.32 

0.51 

0.07 

1.28 

0.04 

0.02 

0.28 

0.22 

6.30 

0.62 

1.09 

0.52 

0.45 

0.22 

0.73 

0.06 

0.92 

0.01 

1.70 

0.77 

1.21 

0.25 

0.53 

0.55 

1.35 

0.40 

2.00 

0.05 

0.47 

0.52 

6.80 

0.45 

0.68 

Sums  — 

7.34 

2.19 

6.17 

3.52 

3.53 

5.87 

4. 17 

4.30 

0.39 

1.78 

0.68 

3.32 
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DES  MOINES,  IOWA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

T. 

T. 

0.12 

0.04 

T. 

0.02 

2 

T. 

T. 

T. 

3 

6.09 

0.06 

0.40 

4 

0. 15 
0.20 

0.78 

T. 

1.15 

T. 

0.21 

5 

T. 

6 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.03 

T. 

0.16 

0.12 



7 

T. 

T. 

0.23 

T. 

T. 

0.96 

8 

T. 

0.06 

0.02 

T. 

T. 

0.49 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0 

0.03 

0.92 

1.81 

10 

0.62 

0.01 

11 

0.31 

T. 

T. 

0.18 

12 

0.09 

0.02 

0.03 

0.04 

0.64 

0.04 

13 

T. 

0.01 

T. 

0.03 

0.14 

0.28 

14 

0.17 

6.21 

T. 

0. 14 

T. 

0.19 

0.49 

Ifi 

16 

T. 

0.15 

T. 

6.02 

0.04 

0.18 

0.56 

1.41 

0.01 

T. 

17 

0.02 

T. 

18 

T. 

0.01 

19 

T. 
0.14 
T. 
0.15 
0. 16 
T. 
T. 

T. 

T. 

20 

T. 

T. 

0. 19 
T. 

21 

0.01 

' ’6:25’ 
0.01 

0.08 

0.20 

0.58 

0.15 

0.01 

0.11 

0.02 



0.38 

22 

23 

T. 

24 

T. 

T. 

T. 

0.09 

0.49 

0.10 

0.38 

T. 

0.31 

T. 

T. 

25 

0.04 

0.20 

T. 

0.30 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

26 

T. 

0.08 

0.08 

0.06 

0.02 

0.01 

0. 15 
T. 
T. 
T. 
0.80 

27 

T. 

0.58 

28 

0.40 

0.08 

1.91 

29 

T. 

0. 14 

1.11 

0.02 

30 

0.01 

0.31 

T. 

31 

Sums — 

0.56 

1.28 

1.15 

5.61 

2.84 

4.69 

3.55 

1.60 

1.33 

0.22 

1.51 

T. 

0.64 


0.06 

0.02 


0.05 

0.06 

T. 


T. 

0.01 

0.13 

0.07 

T. 

T. 

T. 


T. 

0. 18 
0.02 


0.05 

0.01 

T. 

T. 


1.30 


1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.17 

T. 

0.23 

0.48 

T. 

0. 10 
0.22 

0.21 

T. 

0.53 

0.01 

T. 

0.02 

0.02 

T. 

0.04 

0.01 

0.38 

0.16 

T. 

T. 

T. 

0.21 

0.03 

0.06 

0.06 

0.36 

0.49 

T. 

0.01 

0.01 

T. 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.06 

0.01 

0.01 

0.57 

T. 

T. 

0.37 

T. 

0.07 

0.70 

T. 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

6.01 

T. 

T. 

0.56 

T. 

0 65 

T. 

T. 

0.29 

T. 

T. 

0.56 

0.26 

T. 

T. 

T. 

0.07 

0.01 

0.02 

T. 

T. 

”6.' 13* 
0. 18 
0.01 
T. 

T. 

T. 

0.34 

0.01 

T. 

0.30 

0.01 

0.09 



0.36 

0.23 

T. 

T. 

0.08 

0.13 

0.06 

0.02 

T. 

T. 

0.25 

T. 

0.22 

0.11 

T. 

T. 

0.12 

0.01 

0.31 

0.30 

0.20 

0.01 

0.45 

T. 

0.24 

0.05 

T. 

0.21 

0.15 

0.09 

T. 

0.42 

T. 

1-  89 
0.71 
0.08 

T. 

0.52 

T. 

0.21 

T. 

0.01 

0.01 

0.74 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.06 

0.12 

0.02 

0.04 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.31 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.14 

0.04 

3.31 

T. 

0.74 

0.02 

0.06 

0.49 

0.04 

T. 

0.16 

T. 

T. 

0.04 

Sums.... 

1.09 

1.39 

1.78 

1.70 

1.41 

1.67 

0.29 

1.89 

4.46 

2.24 

0.99 

1.15 
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DES  MOINES,  IOW A — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

£ 

ci 

3 

u 

,0 

<0 

Pm 

March. 

April. 

g3 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

T. 

0.32 

0 12 

0.03 

9 

0.02 

0.42 

0.40 

0.01 

T. 

0.09 

0.01 

0 02 

0.08 

0.01 

0.01 

0.04 

0.03 

0.46 

0.01 

0.02 

T. 

0.02 

5 

T. 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

TL 

0.16 

6.85 

0.02 

0.69 

0.11 

0.09 

T. 

T. 

0.01 

0.03 

0.29 

0.46 

T. 

g 

0.02 

0.01 

0.01 

T* 

9 

0.01 

2.11 

T. 

t! 

in 

T. 

6.02 

T. 

0.08 

0.45 

0.07 

0.01 

T. 

T. 

0.09 

0.02 

0.17 

T. 

19  

T. 

T. 

T. 

0.06 

T. 

13  

0.01 

0.02 

0.02 

0. 18 

0-22 

0.11 

14  

0.04 

T. 

T. 

0.33 

0.19 

6.08 

0.01 

0.03 

15 

0.07 

1.45 

0.04 

0.32 

1.52 

16 

T. 

0.01 

T. 

0.32 

0.01 

17  

T. 

0.01 

T. 

0.57 

T. 

0.44 

18  - 1 

0.04 

0.04 

0.01 

iq 

T. 

0.01 

0.02 

T 

90 

T. 

0.02 

T. 

0.01 

0.08 

91 

0.12 

T. 

0.02 

22 

0.01 

0.44 

T. 

23 

0.38 

2. 19 

T. 

T. 

24 

0.03 

T. 

T 

0 96 

25 

0 92 

6.50 

0.02 

0.11 

0.32 

9fi 

oio8 

0.10 

0.03 

97 

0.23 

0.03 

6.12 

6.20 

98  

0.08 

0.10 

1.11 

29 

T 

0-72 

1.93 

T. 

T. 

30 

T 

0.26 

1.12 

T. 

31 

T. 

0.04 

0.37 

0.04 

T. 

Sums.... 

1.30 

0.60 

0.50 

3.41 

2.86 

5.26 

3.10 

3.57 

3.20 

0.29 

0.85 

1.86 

DODGE  CITY,  KANS. 
1893. 


31. 


0.02 

T. 

- 

0.01 

T. 

T. 

0.13 

0.15 

0.25 

T. 

0.04 

0.01 

0.04 

0.01 

0.04 

T, 

T. 

0.02 

0.09 

T. 

T. 

0.08 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.15 

T. 

6.01 

T. 

T. 

0.04 

T. 

0.04 

0.01 

0.06 

T 

0.05 

0.84 

0.09 

0.04 

0.59 

T. 

T. 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0. 18 

T, 

0.02 

0.01 

| 

T. 

0.86 

T. 

6.31 

2.05 

T. 

0 03 

0. 15 

0.01 

0.04 

T. 

6.02 

0.45 

T. 

0.04 

T. 

T. 

0.12 

0.02 

0.01 

0 04 

0 44 

0.21 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0. 12 

0.02 

0.02 

0.07 

T. 

0.06 

0.02 

1.34 

> 

0.03 

0.01 

0.07 

0.36 

| 

T. 

T. 

T. 

1 

Sums  — 

0.02 

0.34 

T. 

0.04 

1.31 

0.76 

3.32 

1.82 

1.74 

0.25 

0.42 

0. 10 
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DODGE  CITY,  KANS. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February,  j 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.22 

0.02 

0.02 

0.15 

0.01 

T. 

0.32 

0.24 

0.02 

T. 

0.82 

0.12 

0.28 

0.12 

T. 

6. 14 
0.09 

0.01 

T. 

0.04 

0.03 

1.09 

0.09 

1 

0.01 

0.03 

0.56 

0.05 

T. 

i 

0.26 

0-06 

0.24 

0.08 

T. 

1.65 

0.19 

0.01 

T. 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.08 

6.01 

l 

T. 

i 

T. 

0.04 

T. 

0.02 

0.02 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.98 

T. 

i 

0.08 

0.93 

1.57 

T. 

0.06 

j 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.10 

T. 

0.04 

T. 

0.05 

0.21 

0.01 

1 

0.05 

0.12 

0.32 

0.02 

0.04 

T. 

i 

I 

T. 

T. 

0.02 

i 

i 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.80 

Sums.... 

0.04 

1.03 

0.40 

1.88 

0.95 

2.80 

2.05 

0. 15 

2.03 

0.62 

0.03 

0.62 

1895. 


0.01 

0.03 

0.18 

T. 

T. 

0.46 

0.16 

0.04 

0.04 

0.01 

0.01 

2.48 

0.46 

0.02 

0.09 

T. 

0.02 

T. 

0.80 

0.28 

0.06 

0.19 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.70 

0.06 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.41 

i 

0.05 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

0.02 

T. 

1 

T. 

0.02 

0.44 

0.79 

0.02 

T. 

0.45 

► 

T. 

0.13 

0.13 

0. 12 
0.03 
T. 

T. 

[ 

0.30 

T. 

T. 

f 

| 

; 

T. 

T. 

0.01 

I 

1.14 

T. 

0.13 

0.15 

0.65 

1.20 

1.33 

0.50 

I 

0.03 

T.  j T. 

0.10 

T. 

0.06 

> 

T. 

0.02 

0.02 

0.04 

T. 

0.01 

! 

0.01 

0.10 

T. 

0.05 

T. 

[ 

0.02 

0.08 

0.08 

T. 

T. 

0.08 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

2.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0.78 

0.05 

T. 

j 

T. 

T. 

) 

) 

0.12  0.70 

T. 

0.52 

0.04 

0.92 



Sums 

0.58 

2.26 

1.31 

0.91  0.97 

5.32 

4.84 

2.42 

0.06 

1.09 

0.34 

0.21 

31. 
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DUBLIN,  G-A. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Do? 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

& 

3 

*-s 

w 

S3 

t>0 

<1 

September. 

O) 

& 

o 

4-3 

o 

O 

November. 

December. 

0.23 

0.73 

T. 

0.72 

0.16 

0.01 

0.15 



1.60 

0.11 

1.70 

0.93 

0.12 

0.38 

0.78 

0.41 

T. 

0.62 

T. 

0.20 

3.15 

0.16 

0.13 

0.80 
0. 16 

0.31 

T. 

0.13 

2.60 

1.77 

0.30 

0.47 

1.77 

0.11 

T. 

0.45 

1.35 

0.48 

0.69 

1.76 

0.29 

0.05 

0. 13 

0. 16 

1.71 

0.04 

0.23 

0.35 

0.26 

0.12 

0.18 

0.40 

0.14 

T. 

1.64 

6.12 

0.31 

0.70 

T. 

1.13 

0.51 

0.30 

0.18 

0.10 

0.64 

0.30 

0.22 

0.45 
0. 14 
0.57 
1.52 
0.11 
T. 

0.16 

0.66 

0.65 

0.08 

0.55 

0.32 

6. 12 
0.29 

0.74 

oo  oo 

1.20 

T. 

0.38 

0.76 

0.39 

T. 

0.73 

0.20 

T. 

Sums.... 

0.78 

7.34 

3.91 

1.69 

1.45 

2.15 

10.13 

7.74 

2.66 

4.24 

2.40 

2.49 

1895. 


Sums — 


0.48 


0.64 


0.35 

0.16 


2.85 


1.18 

0.52 


9.60 


0.78 


0.44 

0.14 


0.20 


0.26 


0.11 

0.40 


0.51 

0.35 


3.54 


T. 


0.41 

1.05 


1.30 

1.35 

0.25 

1.91 


T. 


T. 


7.48 


0.32 

0.46 


0.81 


1.41 

0.30 


T. 


T. 

0.41 


T. 


3.71 


T. 

0.18 


T. 


0.15 

0.10 

0.64 

0.68 


1.75 


0.11 

0.30 


0.65 

*0.26 


1.58 

0.85 


0.20 


0.19 


T. 


2.30 

0.10 


T. 

*0*67 


3.87 


1.74 


0.13 

0.30 

T. 

0.32 

T. 

0.94 


T. 

*0*36 


7.13 


2.26 


0.31 


0.44 

0.93 

0.10 

T. 

0.70 

0.45 


0.23 

5.42 


0.35 

T. 


0.17 

0.45 


T. 


0.97 


0.15 


0.27 

0.42 


* No  record  for  November  and  December. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.54 

0.45 

0.70 

0.03 

0. 18 

0.50 

0.21 

0.09 

0.34 

0.04 

0.09 

0.09 

0.03 

0.02 

0.80 

0.40 

0.35 

0.08 

!!!!!!. 

3 

0.28 

0.05 

0.11 

0.14 

4 

0.23 

0.66 

5 

0.04 

0.28 

0.35 

0.24 

6 

0.56 

1.18 

0.69 

0.34 

0.65 

0.60 

l 

7 

0.22 

0.45 

0.12 

0.39 

0.03 

8 

0.19 

9 

0.04 

0.19 

0.14 

0.07 

0.21 

0.09 

0.05 

0.06 

0.22 

0.05 

0.36 

10 

1.62 

0.24 

11 

12 

0.48 

0.03 

0.30 

0.12 

0.20 

0.03 

0.57 

13 

0.05 

0.58 

0.42 

0.39 

0.96 

0.04 

0.18 

0.24 

14 

6.69 

0.38 

0.38 

0.09 



15 

0.15 

1.10 

0.12 

0.21 

0.03 

0.15 

0.08 

16 

6.04 

1.09 

0.09 

0.26 

0.66 

0.11 

17 

0.54 

0.03 

0.08 

0.18 

18 

6.04 

0.15 

0.04 

0.46 

0.09 

19 

0.10 

0.09 

0.08 

20 

0. 10 

6.07 

0.32 

0.06 

0.68 

0.50 
0.78 
0. 14 
0.09 
0.03 
0.09 

21 

0.21 

0.11 

1.46 

0.36 

22 

0.21 

23 

0.13 

24 

0. 17 
0.05 
0.06 

0.34 

0.32 

0.16 

0.52 

0.10 

0.04 

1.65 

0.53 

0.75 

0.03 

0. 18 
0.13 

25 

0.05 

0.35 

0.18 
0.79 
0.11 
0. 13 

26 

0.02 

0.25 

0.15 



27 

0.33 

0.11 

0.24 

0.05 

28 

0. 15 

1.13 

0.04 

0.44 

0.09 

0.42 

0.08 

29 

0.46 

30 

0.60 

0.13 

0.12 

31 

0.14 

Sums.... 

1 

3.17 

7.50 

2.70 

4.34 

4.66 

4.10 

3.90 

3.73 

2.61 

2.33 

2.60 

3.47 

1894. 


1 

0. 19 

0.10 

2 

0.03 

0.10 

6.91 

6.15 

6 03 

6.22 

a 

0.41 

0.51 

0^69 

4 

0.05 

6.66 

0.06 

o!  12 

0.20 

5 

0.44 

0.27 

0.91 

6.02 

0.07 

6 

0.05 

0.11 

0.10 

7 

6.19 

0 12 

6.31 

0.11 

6.22 

8 

6.66 

0.57 

0.15 

1.15 

0.57 

6.19 

9 

0.62 

0.07 

1.27 

6.02 

0!l2 

10 

6.09 

0.10 

0.05 

0.14 

6.31 

11 

0 72 

6.07 

0.70 

0.18 

0.06 

0. 18 

1?! 

0. 17 

0.06 

0.02 

0.24 

oioe 

o!  12 

13 

0.82 

0.03 

6.28 

0.04 

0.38 

14 

0.05 

0.04 

6.33 

o!  14 

is 

0.26 

0.52 

6.05 

0.60 

6.  ii 

16 

6.21 

0.09 

0.18 

0.01 

17 

6.44 

1. 95 

0.01 

0.11 

0. 12 

18 

0.09 

0.03 

19 

0.96 

1.17 

20 

6.92 

2.78 

6.09 

6.10 

2.16 

21 

0.58 

0.56 

0.72 

0.23 

0.07 

9?»  . . 

6.19 

0. 18 

0.05 

0.01 

0.03 

0.04 

23 

T. 

0.77 

0.07 

0.05 

T. 

24 

0.47 

T. 

6 81 

0.15 

25 

6.98 

6.18 

6. 15 

0.36 

0.05 

6.14 

26 

0.23 

0.23 

0.24 

0.08 

o!o4 

27 

T. 

0.29 

0.13 

0 76 

28 

0.08 

6.02 

0i08 

29 

6.29 

0. 13 

0.09 

30 

6.66 

0.21 

31 

0.14 

6.48 

0.77 

Sums.... 

3.52 

2.47 

1.96 

3.79 

7.98 

3.41 

2.15 

0.74 

7.72 

2.74 

2.27 

3.22 
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1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 


31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0. 12 
0.08 
0.10 

0.09 

0.30 

0.15 

T. 

T. 

0.22 

0.06 

0.75 

0.58 

0.12 

0.01 

0.05 

0.07 

0.07 

0.38 

T. 

0.12 
0.10 
0.21 
0. 18 
0.21 

0.62 

1.18 

0.72 

0.18 

0.09 

0.14 

0.09 

0.07 

0.27 

0.17 

0.45 

1.70 

0.28 

0.66 

0.46 

0.70 

0.11 

0.08 

0.32 

0.38 

0.01 

0.02 

0.06 

6.32 

0.15 

0.16 

0.21 

0.19 

T. 

0.22 

0.03 

0.19 

0.95 

0.35 

1.12 

0.34 

0.14 

0.05 

0.06 

0.21 

0.11 

0.02 

T. 

0.04 

0.07 

0.17 

0.05 

0.04 

0.06 

0.03 

0.57 

0.07 

0.46 
0. 18 

0.16 

0.22 

T. 

0.33 

0.06 

0.07 

0.29 

0.87 

0.17 

0.32 

6.21 

0.10 

0.06 

1.07 

0.47 

0.02 

0.26 
0. 14 

0.07 

0.02 

0.19 

0.93 

0.21 

0.06 

0.06 

0.15 

0.01 

0.83 

0.65 

0.93 

0.05 

0.21 

1.66 

0.02 

T. 

0.02 

0.92 

0.27 

0.10 

0.18 

1.14 

6.30 

0.22 

0.09 

0.03 

0.08 

0.19 

0.13 

6.02 

0.08 

0.61 

Sums.... 

4.83 

1.58 

1.95 

4.41 

2.24 

5.24 

2.29 

2.54 

1.60 

0.76 

3.37 

3.73 

DUBUQUE,  IOWA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


0.27 

0.37 

0.02 

0.29 

0.01 

0.01 

0.20 

T. 

T. 

0.14 

0. 13 

0.01 

0.05 

0.02 

0.06 

0.40 

1.16 

0.01 

T. 
0.02 
0. 12 
T. 
0.02 

0.12 

0.08 

0.23 

0.63 

0.56 

0.06 

1.04 

0.05 

0.06 

0.03 

0.70 

0.06 

6. 18 
0.02 

2.84 

0. 19 

0.10 

0.02 



0.28 

T. 

0.34 

0.86 

0.52 

0.10 

| 6.02 
0.12 

0.21 

0.05 

0.06 

0.12 

0.10 

0.04 

0.04 

0.95 

0.02 

0.01 

0.57 

0.07 

0.01 

T. 

T. 

0.46 

0.01 

0.22 

0.08 

0.21 

1.56 

0.18 

0.01 

T. 

0.10 

0.04 

0.32 



T 

0. 16 

0.96 

0.12 

0.06 

0.84 

0.30 

0.83 

0.03 

0.08 

T. 

0.54 

0.14 

:: 

T. 

0.05 

0.44 

0.04 

0.04 

0.40 

0.02 

0.06 

0.02 

0.22 

6.12 

T. 

0.26 

0.04 

T. 

0.01 

0.88 

6.48 
0. 12 

0.26 

0.46 

T. 

0.08 

0.24 

0.41 

0.20 

0.04 

1.18 

1.13 

0.46 

0.48 

0.01 

0.08 

0.52 

Sums  — 

1.60 

1.30 

2.52  4.32 

3.06 

5.49 

3.57 

0.58 

3.31 

1.66 

2.03 

1.33 

31 
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DUBUQUE,  IOWA  — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.50 

6.42 

i.  40 

6 05 

6.08 

T. 

0.60 

0.05 

0.02 

0.80 

0 18 

0.05 

T. 

0 24 

6.30 

0.96 

6.06 

6.05 

T. 

T. 

6.29 

o.oi 

6.76 

6.45 

0.05 

0.02 

0.48 

0. 15 

6.30 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.02 

6.86 

6.02 

6.03 

T. 

o.oi 

T. 

6.13 

0.01 

0.01 

0.68 

0.36 

0.46 

6.09 

0.58 

0.06 

0.42 

0.26 

6.01 

6. 19 

T. 

0.72 

6.34 

0.46 

0.02 

0.10 

0.01 

0.03 

0.62 

0.05 

6.20 

0.05 

6.02 

0.03 

0.04 

6. 18 

0.32 

0.41 

0.01 

0.04 

0.06 

6.28 

T. 

6.26 

6.07 

0.03 

o.oi 

0.01 

T. 

0.02 

6.20 

6. 13 

T. 

0.03 

0.20 

o.oi 

0.06 

0.06 

0.47 

0.02 

T. 

0.07 

0.23 

0. 12 

T. 

0.84 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

0.00 

Sums.... 

1.11 

1.22 

3.06 

2.27 

1.75 

2.25 

0.02 

1.32 

2.96 

1.51 

1.53 

0.35 

1895. 


m 

0.20 

0.16 

T. 

0.14 

0.64 

0.50 

0.08 

0.01 

0.30 

T. 

0.05 

1 T. 



T. 

6.02 

0.14 

0.01 

0.58 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.22 

0.06 

0.49 

6.61 

0.04 

0.30 

0.40 

T. 

0.19 

0.06 

T. 

0. 12 

T. 

T. 

T. 

0.11 

6.24 

0.14 
0.85 
0. 17 
0.10 

0.02 

0.05 

0.01 

T. 

0.10 

T. 

0.06 

©J  ©?  . .00 

^°?E-hEh°. 
oo  o 

0.04 

0.15 

T. 

T. 

0.14 

0.08 

0.07 

0.52 

! 

0.02 

6.37 

T. 

0.20 

0.30 

0.42 

I 

T. 

0.30 

T. 

0.01 

6.02 

0.10 

1 

0.30 

0.01 

T. 

0.24 

0.34 

0.74 

0.07 

T. 

1.01 

0.20 

0.70 

0.40 

T. 

0.20 

0.10 

1.84 

0.48 

0.06 

T. 

0.64 

0.10 

T. 

1 

0.06 

1 

0.33 

1 

0.62 

0.02 

0.84 

Sums 

1.43 

0.66 

0.99 

0.49 

2.63 

1.05 

3.00 

1.75 

2.06  0.80 

2.12 

2.75 
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EAGLE  PASS,  TEX. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December.  J 

6.12 

0.01 

0.04 

0.24 

0.03 

1.35 

0.75 

0.45 

0.24 

0.10 

0.14 

0.02 

0.10 

0.06 

0.01 

► 

0.57 

0.40 

0.01 

1.30 

0.01 

! 

) 

1 

0.20 

Sums 

0.97 

0. 17 

0.24 

0. 10 

1.49 

0.00 

0.20 

1.35 

1.41 

0.00 

0.06 

0.16 

1894. 


* 

0.30 

> 

0.04 

0.03 

0.67 

dodo 

0.35 

3.45 

0.70 

0. 16 

> 

0.04 

[ 

0.03 

1.78 

0.94 

0.40 

i 

0.37 

0.05 

> 

0.15 

0.35 

3.20 

0.19 

1.10 

r 

i 

0.04 

> 

0.06 

) 

4.51 

0.21 

i 

Sums — 

0.40 

0.05 

* 

0.93 

5.90 

0.35 

0.15 

5.97 

6.14 

0.06 

0.00 

0.00 

31. 


*No  record  for  March. 
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EAGLE  PASS,  TEX.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

1 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

2.00 

0.35 

0.05 

0. 17 

0.15 

0.13 

0.95 

0.30 

T. 

0.25 

1.50 

6.20 

6.40 

0.05 

0.20 

2.95 

0.85 

0.20 

1.95 

► 

0.20 

1.65 

6.35 

0.28 

0.20 

1.75 

3.05 

! 

1 

0.15 

2.35 

6.16 

1 

0.20 

0.05 

1.51 

0.18 

Sums.... 

0.20 

1.75 

2.55 

0.40 

4.80 

3.40 

0.00 

3.32 

5.95 

0.21 

2. 15 

0.00 

EDDYVILLE,  KY. 
1893. 


1.80 

T. 

T 

2.24 

0.75 

0.23 

T. 

T. 

0.08 

T. 

T 

T. 

0.20 

0.30 

j 

0.41 

2.00 

1.10 

0.05 

6.23 

T. 

0.66 

T 

6.40 

ol  02 

0.36 

0.66 

0.05 

6.14 

6.03 

T. 

0.55 

i 

T. 

6.08 

T. 

6.03 

0.48 

T. 

6 37 

i 

0.62 

6.24 

0.45 

0.83 

T. 

0.27 

0.24 

6.38 

0-94 

0. 14 

0.10 

O’.  36 

6.14 

0.12 

0^45 

6. 15 

0.*45 

0.12 

0.56 

0.02 

0.08 

' 

1.48 

1.08 

T. 

6.80 

0.37 

6.46 

1 

0.09 

0.04 

1.08 

1.08 



T. 

1.95 

6.08 

0.21 

0.16 

T. 

0 23 

T. 

1 

; 0.20 

T. 

0.03 

- i 

olio 

T. 

0.67 

T. 

0.30 

6.46 

6.12 

0.04 

6.20 

i 31 

> 

T. 

T. 



T. 

6.12 

0.68 

[ 

1. 15 

I 

6.05 

6.03 

0.04 

1 

0.28 

0.28 

0.30 

0.30 

0.26 

0.08 

0.10 

1.70 

r 

1 

6.26 

0.05 

0.81 

O’.  37 

i.  oo 

i 



0. 17 

0.85 

0.17 

6.04 

) 

6.03 

0.38 

O’.  44 

0.23 

) 

j T. 

T. 

1.04 

i 

! o.io 

0.18 

0.45 

T. 

Sums.... 

2.35 

5.04 

2.82 

5.32 

7.09 

2.46 

2.15 

1.36 

4.55 

5.34 

2.98 

2.90 

DMP- 
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EDDYVILLE,  KY- Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November- 

December. 

1 

0.24 

0.52 

0.42 

9 

0.28 

6.05 

3 

n a->. 

0.75 

0.69 

0.40 

0.01 

4 

1.05 

0-30 

0.60 

0.42 

T. 

T. 

T. 

6.98 

(5 

1.30 

0.07 

0.40 

0.03 

0.14 

T. 

T. 

0.04 

8 

0^83 

T. 

0.21 

9 

l!03 

o.  io 

10 

0.45 

o.ii 

T. 

T. 

6.76 

U 

0.26 

0.30 

T. 

12 

1.00 

T. 

L3 

T. 

0.60 

0.35 

14 

0. 16 

0.48 

0.63 

T. 

[5 

O.ii 

T. 

6.02 

16 

0.67 

1.08 

o.si 

L7 

0.02 

6.26 

T. 

6.04 

18 

6.23 

0.37 

o.ii 

0.16 

0.02 

6.20 

19 

0.10 

1.27 

0.78 

2.05 

0.06 

0.48 

JO 

0.95 

0.39 

0.21 

0.45 

31 

T. 

0.91 

T. 

0.08 

0.28 

0.19 

0.04 

T. 

32 

T. 

0.40 

T. 

0. 31 

33 

T. 

0.54 

0.05 

0.49 

34 

6.40 

T. 

o!45 

35  

0.03 

0.04 

6.34 

36 

0.40 

T. 

0.2i 

o!o7 

0.05 

37 

0.04 

6.26 

T. 

1.00 

38 

T. 

39 

0.40 

6.58 

T. 

T. 

6.20 

30 

T. 

31 

1 

1 

Sums 

2.88 

6.24 

4.71 

4.65 

2.21 

1.79 

2.98 

2.64 

2.56 

1.00 

0.54 

2.78 

1895. 


0.58 

0.01 

0. 18 
0.08 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0.03 

0.16 

0.03 

T. 

0.14 

0.48 

1.00 

0.01 

0.15 

0.34 

0.30 

0.13 

1 

T. 

T. 

T. 

0.28 

1 

0.02 

0.40 

0.40 

T. 

0.05 

0.10 

T. 

0.10 

T. 

6.07 

0.27 

0.73 

0.08 

0.10 

1.33 

0.85 

T. 

0.13 

0.95 

0-07 

0.11 

T. 

0.07 

0.80 

0.89 

T. 

”6*62' 

1.32 

0.06 

6-05 

0.58 



1 

0.02 

T. 

0.47 

::::::: 

1 

0.09 

0.08 

0.10 

T. 

T. 

0.16 

0.38 

0.02 

0.52 

0.10 

T. 

0.10 

0.30 

i 

0.25 

Sums — 

5. 17 

0.36 

3.80 

2.41 

2.02 

2.28 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 
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EDISTO,  S.  O. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 .. 

0. 16 

0.59 

0.20 

* 

* 

2 , 

6.02 

0.44 

3 

T 

4 . 

6 34 

0.22 

6.54 

T. 

6.26 

0.76 

T. 

2.04 

T. 

f?  

0.01 

T. 

6.05 

2^20 

7 .. 

0.75 

0.03 

6.65 

8 . 

0.05 

9 

0.51 

0.05 

0. 12 

6.20 

i.  60 

[0 

0.29 

0.88 

6 71 

1.05 

LI  . 

0.07 

6.32 

0.32 

O'.  85 

1 ! 66 

12  

T. 

0.30 

0.23 

o.ii 

13  

0.42 

0.01 

o!io 

6.18 

L4 

o.oi 

0.38 

L5  . 

1.50 

0.05 

If?  

6.14 

6.04 

0.19 

[7 

0.38 

6.27 

6.08 

18 

6.18 

T. 

0.87 

o.oi 

0.81 

[9 

0.11 

0.86 

0.92 

»0 

6.76 

T. 

6.05 

>1 

0.30 

T. 

0.03 

T. 

>2 

6.29 

>3 

o.oi 

}4 

6.38 

T. 

0.13 

0.55 

>5 

1.12 

0.60 

0.14 

1.01 

i.n 

>6 

0.22 

0.68 

0.94 

0.27 

0.32 

1.10 

17 

0.22 

0.27 

T. 

2.50 

J8 

0.09 

0.54 

1.87 

>9 

6. 25 

0.02 

1.25 

T. 

?0 

6.39 

6.74 

?1 

6.86 

0.72 

Sums — 

1.48 

5.23 

2.49 

2.09 

2.67 

2.64 

8.04 

9.70 

7.01 

4.47 

* 

* 

*No  record,  for  November  and  December. 

1895. 


1 

0.10 

0.03 

1.60 

0.06 

0.47 

0.03 

0.12 

0.10 

0.15 

* 

2 



0.20 

T. 

0.03 

0.62 





0.57 

T. 

1.00 

4 

5 

0.02 

T. 

6 

6.22 

0.61 

6.01 

7 

6-  32 

T. 

6.30 

0.19 

0.21 

6.21 

8 

0.05 

0.74 

1.69 

1.68 

o.io 

6.05 

9 

2.05 

0.16 

T. 

0.04 

0.30 

o!o5 

L0 

1.10 

0 05 

0.03 

0.25 

6 97 

LI 

0.05 

o.io 

1.12 

6 29 

6. 18 

0^01 

12 

1.10 

0*87 

6.10 

L3 

6.08 

6.53 

0.10 

T. 

L4 

1.01 

2.05 

L5 

T. 

0.60 

6.24 

0.49 

16 

0.84 

0.02 

0.07 

6.92 

1.00 

17 

T. 

0 78 

0.45 

L8 

0.20 

1.35 

0.46 



19 

T. 

0.15 

0.01 

20 

6.42 

0. 12 

21 

0.48 

0.14 

0.84 

22 

i.  75 

6.08 

0.35 

24 

0.10 

6.12 

1.32 

25 

0.22 

26 

1.96 

0. 10 

6.08 

1.22 

6.07 

0.42 

27 

o!  03 

1.03 

0.22 

28 

0.28 

0.20 

6.65 

29 

1.40 

0.02 

0.12 

0.53 

30 

0.90 

T. 

0.04 

6 03 

31 

0.95 

0.48 

o'.  68 

Sums  — 

9.13 

4.04 

4.80 

4.11 

5.71 

3.46 

4.76 

8.54 

1.00 

0.76 

* 

2.69 

0 No  record  for  November. 
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EFFINGHAM,  S.  C. 
1893. 


30. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>» 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.53 

T. 

0.55 
0.33  1 
2.22 
0.10 
0.52 
0.02 
1.67 



0.30 

0.37 

0.31 

0.13 

0.02 

T. 

0.01 

0.06 

0.87 

0.71 

T. 

0.21 

0.90 

0.81 

0.83 

0.30 

T. 

0.05 

0.15 

0.18 

0.03 

T. 

0.75 

T. 

0.36 

0.07 

0.97 

0.03 

1 

T. 

0.28 

0.46 

0.15 

0.07 

0.41 

1.15 

0.06 

T. 

0.52 

1 

0.87 

T. 

0.23 

0.01 

T. 

6.17 

0.60 

0.45 

0.04 

0.25 

0.01 

T. 

T. 

2.00 

1.13 

0.04 

0.03 

T. 

T. 

0.31 

0.08 

1.43 

4.30 

0.15 

0.82 

0.11 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.09 

0.72 

0.24 

0.16 

0.01 

0.04 

1 

0.25 

T. 

1.41 

T. 

0. 16 
0.75 
0.27 

i 

2.00 

T. 

0.23 

i 

0.48 

T. 

0.45 

0.01 

0.05 

T. 

0.58 

T. 

0.09 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.10 

0.68 

0.34 

0.21 

T. 

i 

0.27 

T. 

T. 

T. 

0.23 

0.85 

T. 

T. 

T. 

0.72 

0.01 

T. 

5.85 

0.60 

0.35 

0.07 

0.20 

0.07 

T. 

0.14 

I 

0.03 

1.30 

T. 

1.20 

0.34 

0.76 

i 

T. 

0.05 

i 

T. 

0.05 

...  .! 

0-51 

0.04 

0.35 

1 

Sums  — 

' 1 

2.77 

4.28 

2.60 

0.61 

5.07 

7.71 

1.74 

15.44 

3.02 

4.93 

2. 14 

3.50 

1894. 


0.26 

0.35 

T. 

0.10 

0.43 

0.13 

0.35 

0.02 

0. 10 

T. 

0.60 

0.05 
0.12 
0. 57 

0. 12 
0.04 

0.38 

2.75 

3.02 

0.52 

0.19 

T. 

0.15 

0.29 

0.07 

0.08 

0.04 

0.62 

0.40 

0.91 

0.27 

0.28 

0.05 

T. 

T. 

0.02 

0.26 

0. 10 

0.03 

0.02 

0.07 

T. 

0.11 

0.28 

2.75 

I 

0.04 

T. 

0.03 

0.02 

1 . 

0.20 

0.60 

0.10 

0.01 

0.03 

T. 

0 43 
0.15 

T. 

0.21 

0.10 

0.29 

1.15 

0.49 

0.13 

0.03 

0.22 

T. 

0.40 

1.34 

T. 

0.16 

T. 

0.11 

1.16 

T. 

T. 

T. 

0.17 

0.10 

0.05 

0.30 

1.33 

1.84 

0.96 

T. 

i 

0.95 

T. 

0.29 

1.  . . . 

0.30 

0.09 

0.06 

0.05 

1.36 

T. 

0.02 

0.01 

T. 

0.93 

0.15 

T. 

T. 

0.26 

0.25 
0. 10 
0.26 
0.73 
0.26 
0.01 

T. 

T. 

0.10 

0.03 

0.56 

0.45 

0.14 

T. 

0.15 

1.08 

0.75 

T. 

0.45 

T. 

T. 

2.60 

1.42 

0.62 

0.16 

0.11 

T. 

0.50 

0.34 

0.08 

0.05 

1.36 

0.03 

1.40 

0.72 

i 

0.60 
0. 12 

0.03 

0. 12 

i 

0.71 

0.07 

0.81 

0.40 

0.51 

0.55 

Sums  — 

3-81 

3.46 

2.86 

1.34 

3.60 

2.56 

5.89 

11.14 

8.19 

5.40 

1.85 

2.05 
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EFFINGHAM,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.04 

1.50 

0.05 

0.01 

0.04 

T. 

1.63 

0.09 

0.03 

1.24 

0.12 

0.73 

0.01 

0.05 

0.53 

T. 

0.04 

0.31 

0.21 

0.52 

0.01 

0.06 

T. 

1.24 

0.36 

0.43 

0.03 

0.54 

0.05 

0.05 

0.91 

0.08 

0.22 

T. 

0.02 

2.70 

0.05 

0.24 

0.79 

0.07 

0.16 

i.io 

0.27 

| 

0.68 

1.86 

0.13 

0.33 

) 

0.15 

0.07 

0.08 

0.77 

0.08 

T. 

0.20 

6.41 

0.03 

T. 

> 

6.99 

T. 

6.53 

0.05 

0.50 

0.45 

0.80 

0.05 

0.19 

0.19 

0.06 

T. 

0.03 

0.02 

0.95 

0.01 

T. 

1.84 

0.19 

6.16 

T. 

T. 

0.50 

0.59 

0.01 

6.88 

T. 

1.95 

0.09 

0.11 

0.20 

1 # 

0.49 

6.24 

0.72 

T. 

0.04 

1.02 

0.54 

1.30 

0.71 

0.41 

0.45 

0.12 

T. 

0.08 

0.57 

0.03 

0.05 

0.06 

2.02 

0.77 

poop* 
o to  to  co  • 

to  4^  tO  iO  • 

0.05 

T. 

1 

1.06 

0.39 

0.82 

1.33 

T. 

0.19 

1 

0.28 

0.43 

Sums — 

7.27 

4.16 

5.02 

6.08 

3.51 

3.63 

4.45 

5.67 

1.86 

1.90 

1.46 

2.62 

ELBERTON,  GA. 
1893. 


0.19 


0.10 

T. 


0.82 


0.42 

0.03 


1.80 


T. 

0.09 

0.11 

0.12 

T. 


0.21 

0.65 

0.70 

1.80 


T. 

1.90 

0.18 

0.34 


0.15 


0.24 

1.45 


7.94 


0.06 

0.54 


T. 

1.40 


0.12 


0.03 

0.10 


T. 


0.60 

• tV 


2.85 


T. 

0.54 


1.45 

0.10 


0.18 


2.27 


0.13 

0.99 

0.54 


0.25 

*0.*38* 


0.50 


0.70 

0.09 


0.25 

0.67 

0.50 

0.04 

0.54 

0.64 


T. 

0.83 

T. 

0.11 

0.35 


0.13 

0.73 

0.21 

1.30 

0.99 


0.52 


7.81 


0.11 


0.99 


0.44 


0.45 

T. 

1.70 

T. 

0.57 

0.20 


T. 


0.85 

0.05 


5.36 


T. 


0.05 

T. 

0.50 

0.24 


T. 

T. 

0.26 


0.72 

0.66 


T. 

0.55 

0.95 

0.14 


0.26 

0.95 


5.28 


0.95 


T. 

0.12 

0.66 

0.80 


0.56 
T. 
0. 15 


0.42 


T. 

T. 

0.83 


0.18 


0.20 

' T." 


T. 

0.34 


2.38 


T. 

0.31 

T. 


0.70 


0.50 


0.52 


T. 

0.35 

0.17 


0.89 


Sums  ... 
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ELBERTON,  GA. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

>> 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

2 

6.07 

0.50 

6.03 

3 

0.28 

0-31 

T. 

0.26 

0.21 

4 

T. 

6.46 

0.06 

T. 

0.20 

5 

0.16 

o.io 

0.03 

0.63 

T. 

6 

0.50 

T. 

0 70 

7 

0.24 

6.46 

0.90 

o.io 

T. 

8 

0.22 

6.24 

0.21 

4 06 

T. 

9 

0.70 

0. 18 

0.88 

0.99 

0.31 

10 

1.29 

0.31 

0.23 

0.54 

11 

6.88 

6.73 

T. 

0.36 

6 io 

1 70 

12 

0.35 

T. 

T. 

T. 

13 

0.34 

0.32 

0.43 

14 

T. 

0.70 

6.17 

T. 

15 

0.99 

T. 

16 

6.50 

6.13 

17 

0.40 

0.30 

0.10 

1.17 

1.20 

18 

0.05 

0.90 

0.23 

19 

0.50 

0.03 

0.30 

20 

6.54 

0.10 

0.31 

0.20 

T. 

21 

6.65 

1.07 

T. 

22 

T. 

23 

6- 18 

6.05 

T. 

0.32 

24 

0.20 

0.70 

6.69 

T 

0.25 

25 

0.50 

0.10 

0.31 

0.07 

6.84 

26 

0.53 

0.82 

0. 12 

0.92 

27 

o.io 

o!io 

0.61 

28 

0.17 

6.05 

29 

0.25 

0. 10 

6.23 

30 

T. 

1.73 

6.80 

0.40 

31 

T. 

Sums 

5.27 

5.38 

2.64 

1.86 

2.08 

1.92 

6.23 

2.28 

2.73 

6.33 

1.25 

5.28 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0-48 

0.99 

0.63 

0.10 

0.37 

0.08 

6.02 

0.16 

6.13 

0. 16 

T. 

0.27 

T. 

0.13 

6.20 

6.99 

6.30 

0.05 

0.05 

6.36 

0.16 

0.60 

0.98 

6 75 

0.99 

2.50 

0.20 

6.31 

0.92 

T. 

0.33 

6.40 

0.50 

0.98 

T. 

0.72 

0.80 

0.89 

0. 10 

T. 

0.13 

0.37 

T. 

0.25 

0.60 

0.25 

0. 16 

0.07 

0.65 

0. 10 

6.66 

1.35 

0.06 

6.20 

0.22 

1.13 

0.26 

0.05 

0.40 

1.2Q 

6.27 

1.86 

0 18 

0.99 

0.85 

0‘.  05 

0.30 

0.58 

0.53 

6.99 

T. 

0.58 

T. 

0.08 

0.33 

O'.  15 

6.13 

0.54 

oios 

6.21 

2.50 

0.65 

1.40 

0.20 

T. 

6.50 

1.70 

6.50 

0^43 

6.20 

0.10 

0.20 

0.98 

0.36 

0.25 

0.27 

0.05 

T. 

0.08 

1.30 

0-25 

0.33 

T. 

1.50 

0.99 

0.10 

0.40 

T. 

0.11 

0.35 

T. 

0. 18 

0.19 

Sums .... 

7.09 

1.73 

7.53 

4.82 

3.57 

3.50 

3.72 

9.56 

1.36 

0.68 

2.98 

3.94 
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ELL  WOOD  JUNCTION,  PA. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

£ 

© 

a 

s 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.10 

0.07 

0.10 

0.39 

0.03 

0.05 

oi51 

0.03 

1.42 

0.30 

T. 

0.06 

0.12 

T. 

0.04 

0.46 

0.01 

0.02 

0-01 

0.04 

0.21 

0.03 

0-20 

T. 

0.07 

0.22 

6.31 

0.01 

0.06 

0.05 

T. 

0.05 

0.22 

0.06 

0.20 

0.52 

0.22 

0.51 

T. 

0.01 

0.04 

6.19 

1.11 

6.13 

0.52 

0.04 

0.50 

0.04 

6.22 

0.01 

0.02 

0.20 

0.04 

0.03 

0.15 

0.75 

T. 

T. 

0.04 

0.22 

0.05 

0il6 

T. 

0.09 

0. 16 

0.03 

T. 

0.20 

T. 

o 66 

0. 11 

0.50 

0-01 

0.40 

0.11 

0.10 

0.08 

0.01 

T 

o!io 

0.39 

0.10 

0.04 

0.37 

0.25 

0.06 

T. 

6.08 

0.06 

0.04 

0.22 

0.40 

0. 14 

0.94 

0.48 

6.05 

0. 13 

2.32 

0.22 

0.06 

0.02 

0. 10 

0.03 

0-04 

0.03 

0.37 

0.78 

0.01 

0. 15 

6 03 

0.24 

T. 

0.04 

T. 

0.61 

0.21 

0.02 

0.43 

0.22 

T. 

T 

6.51 

0.10 

o.  ii 

0.03 

0.04 

T. 

0.03 

o!o6 

0.02 

’ *6. 28 

0.50 

0.11 

0.25 

0-01 

T. 

0.41 

0.16 

0.01 

0.52 

0.05 

* 0*27 

0.80 

0.12 

0.22 

0.82 

Sums.... 

2.24 

2.14 

1.89 

2.60 

2.72 

1.51 

3.30 

0.39 

4.83 

1.99 

1.88 

2.75 

1895. 


1 

0.15 

0.02 

T. 

0.59 

0.05 

2 

T. 

T. 

0.13 

0.08 

0-52 

3 

T. 

0. 15 

4 

T. 

T. 

0.11 

T 

5 

T. 

T. 

6.66 

0.01 

6.20 

0.70 

T 

6 

0.80 

T. 

0.21 

6.42 

0.06 

T. 

T. 

7 

0.65 

T. 

0.06 

0.09 

1.29 

8 

0.12 

T. 

0.06 

0.38 

0.38 

0.02 

9 

T. 

0.01 

0.03 

0.15 

0.22 

0.24 

[0 

0.33 

T. 

o!  33 

T. 

0i45 

11 

0.91 

T. 

T. 

12 

0.21 

0. 10 

0.67 

0.97 

0.37 

0.01 

13 

T 

0.11 

6-85 

0.25 

0.04 

14 

0.03 

T. 

0.05 

0.07 

0.16 

0.39 

15 

T. 

T. 

0.02 

0.07 

0.07 

o.6i 

0.06 

L6 

0.02 

0.05 

0.96 

T. 

17 

0 04 

o.ii 

18 

0.02 

T. 

T. 

19 

0.19 

T. 

0.06 

»o 

0.24 

0.02 

>1 

0.50 

T. 

0.97 

T. 

T. 

0*09 

J2 

0.09 

0.11 

0 04 

0.04 

1.70 

t! 

0.62 

J3 

T. 

oio2 

0.48 

J4 

0.09 

T. 

T 

0.55 

0.09 

25 

o!o2 

"6*67* 

0.07 

t! 

0.23 

26 

0.40 

T. 

T. 

0 56 

0.30 

27 

T. 

T. 

T. 

6.23 

0.05 

0.29 

0.24 

T. 

1.05 

28 

6.35 

T. 

0.31 

29 

T. 

T. 

20 

T. 

T 

T. 

T. 

0.52 

0.07 

0.04 

21 

T. 

0.32 

0.45 



Sums  — 

4.25 

0.47 

0.99 

1.66 

1.75 

2.60 

4.28 

3.34 

1.19 

0.68 

3.22 

3.33 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


EUFAULA,  ALA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

>> 

eS 

& 

<D 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.10 

0.40 

0.86 

T. 

0. 15 
1.69 
0.46 
0. 12 

0.20 

T. 

T. 

2.94 

0.43 

0.10 

0.32 

0.40 

6.05 

0.48 

6.23 

0.12 

1.54 

0.03 

0.34 

1.55 

0.68 

2.73 

0.36 

1.56 

T. 

0.07 

0.30 

0.24 

0.31 

3.91 

0.30 

0.03 

0.56 

0.08 

0-41 

T. 

I 

0-27 

0.73 

► 

t 

0. 10 

0.48 

l 

0.03 

0.53 

0.26 

0.03 

0.87 

0.34 

0.19 

T. 

0.83 

0.08 

0.20 

s 

1 

1.26 

0.03 

0.30 

0.23 

0.43 

) 

T. 

T. 

► 

I 

0.18 

0.11 

[ 

3.05 

T. 

0.05 

0.57 

0.20 

0.05 

T. 

T. 

} 

0.28 

0.08 

1.58 

T. 

T. 

2.28 

) 

0.25 

) 

0.51 

0.44 

[ 

Sums — 

* 

* 

4.81 

1.37 

4.92 

4.41 

7.39 

6.86 

4.41 

2.97 

2.32 

1.41 

31. 


* No  record  for  January  and  February. 


1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.68 

0.20 

0.53 

0.06 

1.30 

0.05 

0.30 

0.35 

0.12 

0.50 

6.53 

0.10 

0.11 

1.20 

1.80 

0.35 

0.23 

0.47 

0.38 

0.23 

0.45 

0.61 

0.28 

0.90 

3.15 

o.io 

0.16 

0.18 

0.34 

6.14 

2.01 

1.70 

0.07 

0.43 

0.69 

4.64 

0.26 

T. 

0.73 

0.93 

0.28 

0.06 

0.28 

0.68 

0.17 

0. 18 

0.40 

0.04 

0.98 

0.66 

0.10 

1 

6.80 

0.10 

0.03 

0.07 

1.40 

0.10 

0.07 

0.26 

0.12 

0.33 

0.04 

0.10 



6.05 

1.42 

0.04 

0.24 

0.40 

1 

0.14 

0.85 

1.10 

0.11 

1.21 

0.37 

0.11 

0.04 

0.18 

* o.  io 

0.05 

0.07 

1.80 

0.20 

0.03 

0.03 

1.40 

6.60 

0.45 

0.35 

0.26 
0.50 
0.62 
« T. 

0.87 

0.47 

0.20 

Sums 

1 

4.25 

10.61 

3.12 

2.74 

1.89 

2.43 

7.21 

3.88 

2.95 

5.04 

0.76 

3.89 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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1895. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

i June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

£2 

a 

© 

o 

a> 

ft 

1 

0.66 

0.87 

0. 18 
0.12 
0. 10 

0.55 
0.08 
0.10 
0. 10 
0.10 
0.22 
T. 

0.12 

2 

0.54 

0.05 

0.05 

0.09 

3 

4.00 

4 

5 

0.67 

0.25 

6 

0.13 

0.75 

0.34 

7 

2.52 

0.26 

0.06 

0.48 

8 

0.84 

0.60 

0.08 

9 



0.36 

10 

0.35 

0.55 

1.93 

1.28 

2.00 

1.73 

0.57 

| 

1.05 

11  

0.05 

0.05 

0.32 

0.43 

12 



0.12 

13 

0.18 

0.08 

0.14 

6.15 

1.58 

0.25 

0.30 

0.15 



14 

0.35 

0.55 

0.96 

0.35 

0.24 

15 

1.23 

0.63 

16 

0. 10 

17 

0.38 

18 

0.10 

0.83 

19 

0.30 



20 

0.38 

0.91 

21 

0.26 

0.34 

1.06 

0.20 

0.17 

22 

23 

0.28 

0.05 

0.18 

0.72 

24 

T. 

6.30 

25 

1.88 

0.20 

0.15 

0.28 

0.38 

26 

0.21 

0.36 

27 

28 

0.24 

0.68 

0.18 

0.07 



29 

6.08 

30 

0.18 

0.40 

0.67 

31 

6.98 

0.08 

Sums  — 

7.08  2.59 

11.20 

2.29 

2-76 

3.01 

3.94 

8.08 

0.25 

0.99 

1.46 

2.77 

EUFAULA,  IND.  T. 
1893. 


0.97 

T. 

0.20 

0.70 

0.26 

T. 

0.95 

0.30 

0.60 

T. 

0.30 

0.97 

0.78 

0.35 

0.07 

T. 

0.05 

0.10 

T. 

0.21 

0.30 

T. 

0.90 

0. 13 

0.90 

0.40 

0.95 

0.19 

0.80 

0.45 

T. 

0.70 

0.50 

0.84 

0.85 

T. 

0.30 

0.30 

0.80 

T. 

i 

0.30 

0.02 

6.95 

2.50 

1.50 

T. 

0.25 

0.25 

T. 

1.00 

0.80 

T. 

0.42 

1.30 

0.40 

0.30 

T. 

4.03 

0.05 

1.80 

Sums  — 

0.84 

2. 17 

| 1.57 

6.48 

4.53 

2.02 

3.37 

2.45 

4.00 

T. 

3.36 

1.20 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


EUFAULA,  IND.  T. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septembe 

October. 

Novembei 

December 

1 

1.00 

2 

0.50 

1.00 

T. 

0.50 

1.20 

3 

4 

i.30 

R 

6.35 

6 

T. 

0.55 

7 

1.35 

8 

0.30 

oo 

S8 

9 

0.35 

T. 

T. 

T. 

0.50 

10  

T. 

11 

0.55 

12 

T. 

13 

14 

0.75 

T. 

T. 

15 

16  

0.30 

1.00 

17 

1.47 

0.25 

18  . 

0.67 

3.00 

3.90 

0.77 

0.26 

19 

66 

20 

0.60 

21 

0.90 

6.46 

22 

23 

0.30 

6.65 

1.10 

24 

0.21 

25  .. 

T. 

26 

27 

28 

T. 

6.20 

T. 

29 

30  

3.65 

31... 

T. 

1.40 

Sums.... 

1 

3.97 

2.61 

6.23 

7.92 

0.90 

0.65 

3.30 

2.15 

0.60 

1.66 

0.50 

2.70 

1895. 


T. 

0.80 

> 

0.10 

0. 10 

2.20 

T. 

T. 

0.80 

1.05 

0.80 

T. 

0.40 

0.20 

i.20 

0.35 

| 

1.00 

T. 

2.60 

1.30 

T. 

1.00 

T. 

0.60 

0.65 

0.20 

0.60 

T. 

T. 

0.90 

T. 

T. 

1.10 

0.20 

2.00 

0.20 

0.20 

T. 

T. 

T. 

> 

T. 

T. 

2.90 

0.30 

0.40 

0.45 

T. 

1.25 

1.90 

T. 

T. 

0.60 

0.30 

T. 

0.10 

T. 

t 

i.io 

T. 

1.90 

4.50 

T. 

0.90 

l 

T. 

0.90 

T. 

T. 

I 

T. 

0.30 

T. 

T. 

Sums 

1.20 

T. 

0.95 

0.90 

8-40 

3.20 

6.70 

5.70 

1.00 

0.80 

3.75 

5.75 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 
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EUGENE,  OREG. 
1893. 


Do7 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.51 

0.08 

0.83 

0.42 

0.65 

0.21 
0.31 
0.46 
1.00 
0.40 
0.13 
0.23 
0. 14 
0.13 
0.03 
0.27 
0.14 
0.10 
0.01 

0.26 
0.07 
0.12 
0. 16 
T. 

2 

0.02 

0.60 

0.06 

0.37 

0.15 

2.00 

1.51 

0.44 

3 

0.25 

0.18 

0.22 

4 

5 

6 

0.02 

0.06 

0.01 

0.05 

0.46 

0.11 

T. 

0.01 

0.67 

0.25 

0.24 

0.28 

0.30 

0.09 

0.44 

0.01 

6.44 

0.15 

0.02 

7 

0.26 

0.08 

0.08 

0.59 

0.78 

0.10 

0.09 

0.42 

8 

0.15 

0.06 

0.08 

0.06 

9 

10 

0.06 

0.31 

0.16 

T. 

0.02 

0.30 

11 

0.01 

0.33 

0.17 

12 

13 

0.01 

14 

0.75 

0.21 

0.49 

0.08 

15 

0.07 

0.18 

0.51 

0.20 

0.11 

0.13 

0.14 

0.08 

0.02 

0.01 

0.27 

0.71 

0.40 

0.50 

T. 

0.29 

0.13 

0.10 

16 

0.12 

0.04 

T. 

0.27 

17 

0. 13 

18  

0.18 

0.05 

0.18 

T. 

0.10 

0.02 

0.23 

T. 

19 

0.73 

0.44 

20 

0.20 
0.16 
0.07 
0.01 
0.03 
0.20 
0. 16 
T. 

0. 19 

21 

0.90 

22 

T. 

T. 

T. 

0.25 

0.53 

0.86 

23  

24 

0.86 

0.24 

25 

26 

0.74 

0.49 

0.08 

0.14 

0.05 

T. 

0.04 

T. 

0.50 

0.64 

2.28 

0.29 

0.90 

27  .. 

28 

29 

0.08 

0.06 

0.61 

0.14 

30 

0.04 

0.12 
0. 10 

31 

T. 

2.00 

Sums  — 

2.47 

5.48 

2.57 

4.49 

3.07 

1.12 

0.33 

0.00 

4.33 

6.64 

• 

7.59 

3.93 

1894. 

l 

0.20 

0.35 

* 

* 

* 

* 

0.23 

0.09 

T. 

0.19 

2 

3 

4 

0.18 

0.05 

0.40 

T. 

0.42 

0.40 

0.52 

0.65 

0.22 

0.34 

0.34 

5 

1.03 

0.07 

6 

7 

0.93 

0.34 

0.35 

0.10 

0.40 

0.70 

'0.47 

0.70 

1.00 

0.65 

1.66 

0.40 

8 

1 

9 

0.35 

10 

11 

0.65 

12 

13 

2.48 

0.09 

14 

0.46 

0.46 

0.41 

0.21 

0.71 

0.25 

0.06 

15 

2.56 

0.24 

0.05 

0.02 

0.44 

0.40 

0.20 

0.28 

16 

0.20 

0.45 

17 

0.60 

0.30 

18 

19 

6.47 
! 0.21 
0.55 
0.59 
0.09 
0.15 
0.57 
0.49 
0.03 

0.02 

0.03 

20 

0.25 

0.87 

0.26 

T. 

21 

22 

T. 

0.38 

0.23 

0.45 

0.30 

0.11 

0.06 

23 

24 

0.20 

25 

0.17 

0.26 

0.15 





26 

0.27 
0. 12 

0.66 

27 

28 

0.15 

0.88 

0.23 

0.20 

29 

0.60 

0.43 

0. 10 
0.44 
0.22 

30 

0.54 

31 

Sums.... 

7.53 

4.00 

9.45 

1.94 

1.51 

* 

* 

* 

* 

4.36 

1.77 

6.42 

*No  record  from  June  to  September,  inclusive. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


EUGENE,  OREG. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

1 

February. 

J March. 

April. 

>> 

CS 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November.  | 

1 

1.06 

0.01 

0.28 

0.09 

0.03 

T. 

0.59 

2 

1.14 

T. 

0.03 

0.04 

T. 

3 

0. 17 

T. 

0.38 

0.54 

T. 

4 

0-61 

0.01 

0.10 

0.25 

T. 

5 

0.56 

T. 

0.37 

o!  05 

6 

T. 

T. 

7 

0.14 

T. 

0.18 

8 

0.12 

T. 

T. 

0.14 

T. 

T. 

9 

0.09 

0.14 

0.31 

10 

0.53 

I 

T. 

0.01 

11 

0.26 

6.77 

6.03 

1.15 

0.24 

12 

1.43 

0.46 

T. 

0.01 

o!22 

oio4 

13 

0.01 

0.06 

T. 

T. 

0.15 

0.38 

14 

0.01 

0.01 

0.19 

o!oi 

15 

0.03 

0.02 

1.40 

0.07 

0 11 

16 

0.17 

0.12 

0. 18 

T. 

T. 

T. 

17 

0.03 

0.08 

T. 

18 

0.01 

....... 

T. 

T. 

0.02 

T. 

19 

0.49 

T. 

0. 06 

T 

20 

6.10 

6.20 

0.27 

0.05 

T. 

0. 19 

t! 

21 

0.40 

T. 

1.15 

0.07 

22 

0.34 

0.86 

23 

6.02 

0.05 

1.24 

24 

T. 

6.24 

T. 

25 

1-30 

26 

0.13 

6.22 

0.48 

6.72 

27 

T. 

0.46 

0. 14 

0.09 

0.09 

28 

0.18 

0.04 

T. 

T 

0.29 

29 





T. 

T. 

T. 

0.62 

30 



6.45 

0.01 

T. 

0.26 

31 



; 

0.24 

T. 

Sums.... 

6.88 

2.11 

4.82 

3.25 

3.98 

0.29 

0.30 

T. 

1.90 

T. 

3.56 

0.13 

0.75 


0. 10 
0.33 
0.51 
0.53 


0.76 

0.05 

0.05 

0.32 

0.06 

0.09 

1.54 

0.30 

0.07 

0.01 

0.58 

1.86 

0.27 

0.49 

0.11 


0.60 

0.10 


0.10 

1.17 


10.88 


EVANSVILLE, 

1893. 


IND. 


1 

1.65 

0. 10 
0.12 

2.35 

0.08 

2 

0.08 

0.20 

0. 18 

0.24 

1.40 

1.10 

0.90 

3 

0.18 

4 

0.10 

0.50 

0.68 

0.52 

R 

0.27 

0.80 

6 

0.20 

0.10 

6.05 

0.30 

8 

0.15 

0.70 

9 

1.20 

0.05 

1.00 

0.32 

0.87 

0.32 

0.42 

0.25 

T. 

10 

0.02 

11 

0.60 

12 

0.15 

0.53 

0.45 

13 

0.46 

14 

0.90 

1.18 

■JR 

0.02 

0.35 

1.00 

0.98 

10 

0.70 

0.20 

17 

0.12 

0.15 

IS 

0.14 

T. 

19 

2.18 

0.20 

20  . 

0.20 

0.04 

0.55 

0.01 

T. 

0.41 

21 

1.00 

1.40 

90 

23 

| 

0.22 

0.25 

0.45 

24 

1.20 

25 

0.25 

0.47 

2.40 

0.20 

0.70 

0.72 

26 

1.40 

0.30 

0.98 

27 

0.60 

28  . 

0.10 

0.41 

29 

0.50 

0.40 

30 

0.15 
0. 10 

0.43 

0.80 

0.58 

31 

0.98 

Sums.... 

2.52 

5.02 

2.21 

7. 14 

7.29 

4.38 

3.07 

0.80 

3.21 

4.38 

3.35 

2.54 

DAILY  and  monthly  precipitation. 
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EVANSVILLE,  IND. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.18 

0.05 

0.07 

0.03 

0.06 

0.98 

1.15 

0.56 

0.23 

0.23 

T. 

T. 

1.43 

0.12 

1.90 

0.20 

1.32 

6.05 

0.47 

1.04 

0.32 

0.20 

0.18 

2.05 

0.60 

0.30 

1.40 

0.02 

0.33 

0.01 

0.90 

0.10 

I 

0.56 

1.04 

0.07 

l 6.01 
0.16 

T. 

0.60 

6.28 

0.06 

0.55 

** 

0.28 

0.02 

0.24 

T. 

0.82 

0.04 

T. 

T. 

0.48 

0.06 

0.90 

0.46 

0.40 

0.16 

0.05 

0.29 

0.02 

1 

1.33 

0.08 

0.06 

0.30 

0.12 

0.05 

0.98 

T. 

0.60 

0.32 

0.10 

i 

0.80 

0.20 

0.86 

T. 

6.02 

T. 

0.05 

0.38 

0. 13 
1.17 

6.90 

0.03 

0.07 

1.05 

0.03 

0.80 

0.27 

0.17 

0.11 

0.08 

0.20 

0.75 

T. 

0.19 

0.05 

0.07 

0.20 

0.07 

T. 

0.05 



i. . . 

T. 

T 

0.08 

Sums — 

4.66  1 4.80 

3.39 

4.10 

3.38 

1.92  1.80 

; 2.73 

1.89 

2.68 

0.27 

5. 13 

1895. 


1 

0.21 

0.22 

0.22 

| 

0.02 

T. 

0.01 

0.02  i 

0.86 

3 

0.03 

T. 

4 

T. 

6.02 

1.13 

5 

0.01 

T. 

0.56 

T. 

0.33 

"t. 

”"6.*04 

0 

0.08 

T. 

0.02 

6.66 

1.44 

0.11 

0.13 

0. 45 

3. 18 

T. 

6.22 

8 

T 

0.05 

0.18 

T. 

0.18 

6.92 

9 

0.10 

0.11 

0.06 

2.63 

[0 

0.20 

6.50 

0.03 

11 

0.40 

T. 

0.26 

T. 

0.03 

12 

0.19 

0.04 

0.02 

0.12 

0 05 

[3 

T. 

0.10 

0.93 

6. 15 

0.08 

T. 

14 

T. 

T. 

0.08 

0. 10 

T. 

0.03 

15 

0.42 

0.70 

0^22 

16 

6.53 

6.42 

0.92 

6.66 

0. 10 

0.02 

[7 

T. 

T. 

0.10 

0.08 

18 

[9 

T. 

0.02 

6.07 

0.06 

JO 

0.05 

0.79 

0.06 

1.20 

0.20 

1 

T. 

0.26 

Jl 

6.25 

0.12 

0-02 

1.04 

T. 

0.03 

0.04 

0.12 

>> 

0.01 



J3 

6.50 

6.20 

T. 

0.96 

J4 

6.08 

0.09 

0.20 

0.15 

1.84 

0.59 

25 

0.08 

0.68 

6.09 

0.03 

i'll 

o!o2 

JG 

0.26 

6.66 

6.04 

T. 

1.61 

0^84 

J7 

T. 

0.64 

0.60 

0.64 

0.50 

6.04 

T. 

0.21 

J8 

0.03 

0.21 

0.02 

0.08 

oioi 

<59 

0.52 

6 03 

30 

6.95 

0.42 

0.02 

6.73 

31 

0.17 

0.34 

o!n 



Sums.... 

3.95 

0.48 

3.31 

2.25 

2.85 

3.03 

6.24 

1.79 

2.41 

0.76 

9.54 

3.91 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.29 

0.30 

0.14 

0. 10 

T. 

0.03 

o!  02 

0.43 

0.69 

o!o3 

0.47 

0.06 

0.34 

1.42 

o!o6 

o!o4 

0.04 

6.58 

6.33 

2.78 

0.72 

0.34 

0.45 

0.54 

0.37 

2.82 

0.03 

T. 

0.43 

6.09 

0.01 

0.50 

6.01 

0.01 

6.03 

0.45 

0.83 

0.08 

0.18 

0.01 

0.18 

4!  73 

*6.'  04 

1.03 

0.44 

0.43 

0 35 

T. 

6.15 

6.03 

0.43 

0.52 

0.17 

0.22 

0.07 

6.  li 

0.07 

6.12 

1.58 

0.08 

2.45 

6.64 

0.20 

6.17 

0.03 

0.93 

T. 

6.04 

0.03 

0.03 

1.73 

0.10 

0.14 

o!  62 

6.16 

0.09 

T. 

0.02 

0.14 

T. 

T. 

0.77 

0.09 

o.oi 

0.05 

0.76 

0.03 

0.12 

0.45 

0.06 

0.78 



0.03 

6.17 

6.93 

1.15 



6.04 

0.01 

0.50 

0.75 

0.70 

0.06 

6 06 

0.06 

0.06 

0.30 

T. 

3.40 

3.22 

0.45 

0.06 

T. 

1.20 

0.06 

6 59 

0.17 



0.29 

0.07 

0.08 

0.18 

6.28 

0.06 

0.03 

0.67 

1.50 

0.42 

6. 35 

Sums 

3.75 

4.17 

2.77 

1.69 

4.92 

1.95 

8.80 

7.82 

7.13 

9.28 

1.50 

1.56 

1895. 


1 

0.05 

0.16 

T. 

0.15 

1.06 

0.30 

0.08 

9.  

1.31 

6.09 

T. 

0.04 

6.82 

1.03 

T. 

3 

6-22 

0.07 

0]  61 

0.24 

0.23 

T. 

0.05 

4 

T. 

T. 

L 

0.75 

6.66 

0.30 

T. 

6 

6.33 

0.02 

7 

6.40 

6.67 

6.36 

0.06 

6.15 

0-01 

8 

0.06 

0 83 

i.  96 

0.23 

6.30 

1.37 

1.04 

0.03 

9 

6.75 

0.13 

0.12 

0.15 

6.92 

in  

3.34 

0.12 

0.02 

T. 

0.46 

1.40 

11  

0.11 

6.02 

0.25 

0.03 

6.98 

0.05 

1 a 

6.62 

0.79 

1.08 

0.04 

0.57 

0.35 

6.32 

0.05 

0.11 

0. 10 

0 13 

T. 

T. 

0.16 

0.08 

14 

0.45 

0.44 

T. 

1.07 

T. 

[5 

0^46 

0.40 

16 

6.30 

6.32 

0.48 

6. 26 

6.58 

17 

T. 

T. 

o!o2 

2.80 

6.25 

0.10 

0.27 

3.40 

T. 

18 

0.33 

0. 12 

1.55 

J0  

6.68 

6.18 

T. 

T. 

>1 

T. 

0.79 

0-02 

0.26 

12 

6.74 

0.23 

T. 

>a 

O.62 

6.55 

>4 

0.02 

0.05 

0.02 

0.05 

0.61 

>6 

2.43 

1 02 

1.42 

0.31 

>7 

6.53 

0.05 

0.26* 

i.  06 

0.02 

>8 

0-38  . 

1.14 

0.60 

J9 

6.98 

1.67 

0.01 

T. 

JO 

0.44 

0.08 

0.94 

0.22 

6.44 

6. 33 

Sums.... 

9.56 

3.73 

5.06 

8.72 

4.67 

3.18 

4.66 

11.42 

j 

2.58 

1.96 

2.61 

2.09 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

£ 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November 

December. 

1 

0.47 

0.26 

T. 

T. 

0.20 

0.13 

T. 

0.05 

T. 

0.40 

0.11 

0.29 

0.10 

T. 

0.04 

0.23 

0.09 

T. 

0.11 

0.30 

0.13 

2 

0.16 

0.02 

0.05 

0.30 

0.28 

3 

0.02 

0.28 

0.04 

T. 

0.09 

0.09 

0.86 

0.45 

4 

0.12 

0.05 

0.06 

0.79 

0.04 

ft  

fi  

0.35 

0.76 

T. 

0.01 

0.15 

T. 

0.48 

0.67 

0.10 

0.22 

0.08 

0-74 

0.72 

0.04 

7 

6.03 

K 

T. 

0.08 

0.01 

0 

6.32 

10  

1.08 

T. 

0.04 

11 

12 

0.27 

0.03 

T. 

0.40 

T. 

0.29 

0.02 

0.03 

0.44 

T. 

0.01 

0.47 

13 

0.22 

0.32 

0.22 

T. 

T. 

1.04 

0.07 

0.08 

0.05 

0.18 

T. 

0.33 

14  

0.87 

0.27 

T. 

0. 10 

1ft 

0.01 

0.04 

T. 

0.10 

0.05 

T. 

0.02 

0.05 

T. 

T. 

0.01 

0.41 

T. 

0.12 

0.04 

0.31 

T. 

T. 

If,  

0.43 

0.11 

0.21 

0.02 

T. 

0.36 

0.22 

0.64 

17  

0.11 

T. 

18  .. 

0.03 

0.02 

0.01 

19  . 

T. 

0.06 

T. 

1.95 

0.09 

0.25 

T. 

20 

21 

0.58 

0.30 

0.38 

0.42 

0.92 

0.57 

22 

0.09 

T. 

0.03 

0.11 

0.02 

0.28 

T. 

23  

T. 

0.32 

T. 

T. 

24  

0.11 

T. 

T. 

T. 

0.03 

T. 

0.11 

0.55 

0.02 

0.06 

2ft  

0.04 

0.04 

0.34 

0.35 

0.28 

0.48 

2f,  

0.03 

27 

T. 

0. 10 
0.46 

" TV 

T. 

0.23 

6.09 

0.60 

0.02 

28  

0.36 

6.08 

1.24 

0.03 

1.84 

0.05 

0.39 

0.01 

0.26 

29  .. 

0.33 

0.02 

0.16 

0.31 

0.42 

30  .. 

0.60 

T. 

31  . 

Sums. . . . 

2.76 

ft.  2.R 

1.0ft 

6.21 

3.64 

3.97 

2.42 

2.79  2.20 

3.34 

2.48 

1.82 

1 

1894. 

l 

0.02 
. T. 

0- 15 

0.05 

0.07 

0.08 

0.68 

T. 

0.04 

0.24 

0.72 

0.07 

2 

3 

0.65 

0.34 

0.30 

T. 

0.25 

0.26 

0.22 

0.18 

4 

0.33 

0.13 

0.13 

0.02 

0.09 

0.03 

0.50 

0. 19 

6.38 

0.14 

T. 

0.02 

0.01 

0.12 

0.40 

0.77 

0 25 

6.39 

6 

0.05 

7 

0.23 

T. 

0.01 

T. 

8 

T. 

0.34 

T. 

0.15 

* T. 
0.17 
T. 

0.30 

0.28 

6.15 

0.17 

0.60 

9 

10 

6 43 

T. 

0.02 

0.04 

T. 

0.03 

0.75 

0.05 
0. 18 

11 

0.04 

0.03 

0.44 

0.14 

T. 

0.03 

12 

0. 15 
0. 34 
T. 
0.29 
0.07 

T. 

13 

0.16 

T. 

0.28 

0.03 

14 

T. 

T. 

0.39 

0.07 

0.04 

T. 

15 

0.02 

0.29 

T. 

16 

0.03 

0.31 

T. 

0.77 

0.48 

T. 

T. 

0.12 

0.02 

0.12 

0.08 

0.08 

0.08 

0.02 

0.63 

0.29 

17 

0.51 

0.12 

0.19 

18 

0.28 

19 

0.11 

0.12 

0.07 

0.06 

0.17 

0.69 

T. 

0.08 

0.71 

0.08 

T. 

0.07 

0.04 

T. 

0.43 

0.04 

20 

0.19 

21 

0.13 

T. 

0.07 

0.22 

22 

0.05 

23 

1.42 

0.67 

0.01 

0.05 

0.12 

24 

0.09 

0.14 

25 

6.48 

0.12 

0.71 

0.63 

T. 

0.60 

0.10 

0.28 

T. 

1.59 

T. 

26 

1.05 
0. 14 

6.05 

T. 

27 

0.05 

28 

0.10 

0.64 

0.52 

0.03 

29 

T. 

0.03 

0. 13 

T. 

0.36 

0.25 

30 

0.72 

T. 

0.10 

31 

0.22 

3.81 

T. 

Sums  — 

2.03 

3.53 

1.81 

3.51 

3.45 

4.23 

2.96 

1.57 

2.19 

2.40 

2.38 

4.59 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9, 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 



November. 

December. 

T. 

0.48 

0.10 

T. 

0.20 

0.36 

0.21 

0.04 

0.05 

0.70 

0.12 

0.38 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.15 

T. 

0.06 



0.07 

T. 

0.15 

0.35 

| 

0.02 
0. 15 

0.01 

0.72 

1.02 

0.33 

0.17 

0.87 

0.37 

T. 

0.34 

0.08 

T. 

0.31 

0.14 

0.46  | 

0.21 

0.21 

T. 

0.12 

0.04 

0.04 

1.05 

6.02 

0.13 

0.11 

0.22 

6.55 

0.21 

0.12 

6.11 

0.59 

T. 

T. 

0.66 

T. 

T. 

T. 

0.31 

T. 

0.25 

0.44 

0.58 

0.12 

0.10 

T. 

0.11 

0.91 

0.34 

0.35 

0.02 

0.34 

0.16 

T. 

0.01 

T. 

0.25 

0.24 

0.19 

0.11 

0.20 

T. 

T. 

0.87 

0.16 

0.07 

T. 

6.05 

T. 

0.02 

0.08 

0.10 

0.41 

T. 

0.02 

0.10 

0.04 

T. 

T. 

0.03 

0.16 

0.01 

0.52 

0.03 

0.09 

0.32 

T. 

T. 

0.10 

T. 

T. 

0.46 

T. 

0.66 

0.10 

0.01 

0.48 

T. 

0.03 

0.08 

0.32 

0.19 

0.05 

0.51 

0.14 

0.12 

T. 

0.09 

0.17 

T. 

1.27 

0.28 

0.02 

0.64 

T. 

6.12 

T. 

0.65 

0.01 

0.02 

0.30 

0.62 

0.93 

0.02 

0.08 

0.65 

0.18 

0.21 

0.13 

0.26 

T. 

6.09 

0.60 

0.21 

T. 

6.05 

6.23 

0.03 

0.52 

Sums  — 

5.81 

1.08 

4.15 

2.76 

1.58 

4.08 

2.69 

3.28 

1.10 

0.84 

2.92 

2.33 

FALMOUTH,  KY. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.90 

0.19 

0.12 

0.28 

0.15 

0.90 

0.31 

0.38 

0.09 

0.20 

0.25 

T. 

0.02 

1.26 

0.09 

6.02 

0.24 

! 

0. 10 
2.30 

0.06 

0.50 

0.40 

0.90 

0.06 

0.1! 

0.22 

0.27 

6.33 

0.90 

0.57 

0.01 

0.25 

0.28 

T. 

0.02 

0.08 

0.02 

0.07 

0.03 
0.01 
0.48 
0.03 
0.36 
0. 18 

6.22 

0.41 

6.57 

0.63 

0.90 

0.02 

1.17 

T. 

0.03 

T. 

0.68 

0.07 

0. 10 

0.19 

1.11 

0.52 

0.55 

0.47 

0.59 

0.04 

0.23 

0.07 

T. 

1.22 

0.01 

0.24 

0.20 

0.02 



0.07 

1.28 

0.03 

0.30 



0.01 

0.02 

0.02 

0.20 

0.15 

0.40 

0.22 

0.01 

0.37 

0.03 

0.02 

0.23 

0. 10 

6.06 

0.03 

0.03 

’*6.’ 12* 

0.89 

0.07 

0.02 

T. 

0.63 

1.58 

0.33 

0.38 

6.21 

6.50 
0. 14 

0.49 

0.02 

0.46 

0.06 

6.66 

0.13 

0.07 

0.02 

1 

! 0.04 

0.38 

0.13 

1.45 

0.21 

6.20 

0.01 

0.20 

0.43 

0.06 

6.45 

6.45 

0.73 

0.11 

1 

0. 17 
0.31 

0. 18 

j 0.36 
0.50 

0. 10 

0.09 

1 

0.03 

0.20 

| 

0.67 

Sums  — 

2.57 

4.65 

2.26 

8.01  | 3.50 

5.36 

2.34 

1 

1.17 

1.06 

5.67 

2.87 

1.99 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

Apx*il. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

0.15 

0.35 

2 

0.09 

0.07 

0.86 

3 

0.  ii 

6.22 

0.05 

0 74 

0.35 

0.23 

0.07 

0.32 

0^05 

0.04 

0.40 

T. 

6... 

0.45 

0.12 

0.08 

7 

6.62 

6.40 

0.36 

8. . . 

0.32 

0.02 

0.12 

0.08 

6.48 

9 

0.32 

0.03 

in  

1.08 

0.07 

0.02 

ii 

0.04 

0. 12 

0.11 

0.25 

0.08 

0.32 

12 

0-62 

0.01 

0-76 

0.02 

,]0. 25 

13 

0.32 

0.07 

0.05 

0.30 

ro.05 

14 

T. 

0.07 

0.04 

T. 

15. . . 

0 32 

0- 13 

0 20 

0.32 

16 

o!50 

T. 

0.18 

0.06 

0.48 

17 

0.28 

0. 10 

18 

0.50 

0. 15 

0.02 

6.03 

19.... 

0.11 

0.55 

0.36 

0. 10 

0-05 

0.19 

0.37 

20 

0.34 

0.75 

0.06 

21 . . . 

0.37 

6.27 

0.03 

0.20 

0.01 

0 05 

22.  . 

T. 

0 02 

0.07 

0.07 

0.10 

0.33 

23. . . 

0.71 

0.20 

T. 

0.02 

24. . 

0.34 

0.24 

0.46 

0.02 

25 

0.22 

0.20 

6.58 

26 

0.40 

0.57 

0.23 

6.18 

T. 

27 

0.08 

0.09 

0. 13 

0.55 

28 

0.19 

0.01 

0-18 

29 

6-05 

0. 15 

0.49 

T. 

30 

0.18 

0.26 

31 

0.35 

Sums  .... 

2.92 

3.09 

2.50 

3.20 

3.03 

1.62 

0.74 

1.88 

1.46 

1.47 

0.72 

3.67 

1895. 


1 

T. 

0 11 

0 35 

0. 10 

2 

T. 

0.16 

0.75 

0.02 

0.51 

3 

0. 10 

”6.'  47 

0.01 

4 

T 

0 08 

T 

5 

T. 

0.63 

0.10 

T 

6 

o.io 

0.14 

T. 

7 

3.00 

0.30 

T. 

T 

T. 

0.07 

T. 

8 

0.03 

0.06 

0 07 

0 17 

0.05 

0-51 

T. 

9 

0.17 

0^32 

T. 

6.75 

10 

6.30 

0.23 

11 

0.42 

0.15 

0.05 

0.11 

12 

0.20 

6. 61 

0.05 

0.06 

0.30 

T 

13 

0.05 

0.20 

0.10 

0.32 

T. 

T. 

14 

0.02 

0.18 

0 15 

0.32 

15 

0.67 

0.07 

T. 

16 

6.64 

0 01 

0. 17 

0.67 

17 

0.01 

0.01 

0.03 

0.20 

0.02 

18 

T. 

19  

0.01 

20 

6. 06 

0.11 

0 10 

T 

T 

21 

0.02 

0.10 

0.41 

1.73 

I.94 

0.10 

T. 

0.56 

22 

0.15 

”6.’ 16’ 

0.21 

23 

0.58 

6.01 

24 

T 

0.05 

0.90 

T. 

25 

T. 

0.21 

0.17 

T. 

0. 11 

0.42 

26 

0.37 

0.26 

o'.  10 

0 56 

1*80 

27 

0.48 

0^28 

0.65 

o.'oi 

0^78 

28 

0.14 

29 

6.21 

30 

0.08 

0 36 

31 

6.14 

0.40 

0^26 

Sums  . . . 

5.62 

0.58 

1.73 

2.70 

2. 18 

2.46 

4.06 

1.13 

0.49 

0.84 

3.34 

4.71 

DMP -9 
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' l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.16 

T. 

1.63 

0.08 

0.15 

0.12 

0.61 

1.78 

1.00 

0.01 

0.03 

0.33 

0.35 

0.20 

0.01 

T. 

1.08 

0.12 

3.08 

0.92 

0.02 

0.02 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

0.50 

0.08 

0.17 

0.46 

0.65 

0.05 

0.07 

0.38 

T. 

T. 

0.13 

0. 14 

0.60 

0.02 

0.20 

T. 

T. 

0.86 

0. 15 

0.36 

0.51 

0.02 

0.05 

0.13 

T. 

0.50 

0.70 

T. 

6.03 

0.90 

0.44 

0.05 

0.05 

0.24 

0.69 

0.09 

0.05 

T. 

0.65 

T. 

0.56 

0.02 

0.27 

T. 

0.72 

1.54 

T. 

0.77 

0.06 

0.70 

2.20 

1.40 

0.21 

0.05 

0.24 

T. 

0.68 

0.01 

0.51 

0.21 

0.17 

0.30 

0.63 

0.10 

0.20 

0.02 

0.24 

0.08 

0.62 

0.88 

0.04 

0.33 

1.33 

0.20 

0.37 

0.36 

T. 

T. 

0.08 

T. 

1.15 

0.01 
o.  19 

0.13 

T. 

0.02 
0.01 
0.03 
0.09 
0.09 
0. 12 

0.85 

0.20 

T. 

T. 

0.08 

T. 

0.11 

0.39 

0.06 

0.85 

0.88 

1.11 

0.36 

0.54 

0.50 

1.26 

0.89 

0.05 

0.51 

0.82 

T. 

0.22 

T. 

0.40 

0.09 

0.52 

Sums  — 

3.15 

4.60 

2.08 

1.63 

7.67 

5.77 

3.39 

7.36 

5.10 

4.73 

2.39 

3.44 

1894. 


0-29 

0.01 

0.17 

0.40 

0.45 

0.20 

T. 

0.40 

0.08 

0.12 

T. 

0.02 

0.49 

0.40 

0.01 

3.65 

4.60 

2.00 

0.35 

0.15 

0.21 

0.17 

0.75 

0.20 

0.05 

0.67 

T. 

0.33 

0.17 

0.03 

T. 

0.04 

0.31 

0.24 

0.25 

4.85 

0.04 

0.30 

0.18 

0. 17 

T. 



0. 10 

0.04 

0.09 

0.66 

0.08 

0.54 

T. 

1.10 

1.85 

0.04 

0.06 

0.50 

0.03 

0.08 

0.03 

0.49 

0.35 

0-35 

0.35 

T. 
0.69 
0. 17 

0.25 

T. 

0.05 

0.27 

1.71 

0.40 

0.35 

T. 

0.56 

0.04 

T. 

0.55 

0.05 

0 03 

0.34 

0.44 

0.26 

0.80 

0.03 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.52 

0.95 

0.33 

0.06 

0.09 

0.43 

0.32 

0. 10 

0.39 

0.34 

6.18 

0.35 

0.58 

0.80 

0.60 

0.06 

0.34 

3.50 

1.90 

0.08 

0.73 

2.76 

1 

0.06 

I 

0.60 

0.41 

0.15 

0.64 

0.03 

0.06 

0.01 

i 

0.03 

0.34 

1.14 

0.40 

Sums  — 

4.58 

3.47 

2.10 

1.30 

5.31 

2.12 

4.26 

13.45 

6.68 

9.16 

1.51 

1.84 
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FAYETTEVILLE,  N.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.10 

0 07 

T. 

T 

1.76 

0.23 

0-18 

91 

0.82 

T. 

0-94 

0.26 

0.50 

0.90 

0.04 

3 

0.11 

0.87 

0.06 

T. 

0.20 

0.03 

4-  - - 

0.45 

i 

n 

T. 

0.15 

T. 

6 

6.56 

7 

0.02 

6.02 

6.98 

0.10 

0.40 

T. 

T. 

ft 

0.18 

1.17 

1. 59 

0.23 

0.11 

0.54 

0.03 

9 

0.94 

0.16 

0.20 

"o.ho 

*’6.02 

0.01 

in  

2.43 

0.11 

0.32 

1.22 

11 

1.17 

0.28 

T. 

6.02 

1.88 

6 85 

0.16 

19 

0.45 

0.75 

0.24 

0.21 

0.33 

0.45 

0.08 

0.03 

13 

T. 

0.20 

0.16 

0.24 

0 54 

0.68 

6.52 

0.12 

14  . . 

0.61 

0.04 

0.67 

0.02 

15. . . , 

0 32 

T. 

T. 

0.04 

16 

6.28 

0.30 

0.45 

0.17 

i 

17 

T. 

0. 10 

1.86 

0.38 

T. 

2. 18 

1 

0.20 

18  

1.00 

0.50 

0.24 

1 

19 

I 

20 

0. 18 

6.64 

1 

21 

1.04 

6.10 

T. 

i 

22 

T. 

6.26 

T. 

0.52 

23 

6.03 

0.41 

0.17 

0.04 



24 

i 

25 

6.49 

T. 

0.95 



0.03 

26 

0.03 

0.50 

T. 

0.44 

T. 

0.07 

27 

1.32 

0.53 

0.02 



28 

0.11 

0.01 

0.84 

29 

6.75 

1-35 

T. 

0-11 

6.05 

30 

0 55 

1.19 

0.04 



31  

0.41 

0.03 

1.34 

0.64 

Sums...- 

7.67 

2.41 

6.07 

9.21 

4.12 

1.89 

5.61 

6.56 

2.47 

2.50 

2.21 

2.30 

FERGUS  FALLS,  MINN. 
1893. 


0.12 

0.01 

0.05 

0.01 

0.11 

0.60 

0.07 

0.01 

T 

0.09 

0.32 

0.02 

0 04 

0.03 

0.15 

0.01 

o!o6 

T. 

T 

o!oi 

0.07 

T. 

T. 

0.17 

0.01 

T. 

0.05 

0 01 

T. 

T. 

0. 37 

0.02 

0.17 

0.19 

0.01 

2.92 

T. 

0.02 

0.01 

0.05 

T. 

o!o2 

1 j, 

T. 

T. 

T. 

0.04 

0.22 

0.05 

6.07 

T 

0.02 

0.16 

0.06 

0.30 

2.42 

0 17 

t! 

o!oi 

0.05 

0.18 

o!  73 

6.91 

0.04 

o!o6 

T. 

0.02 

1.22 

0.13 

T. 

0.02 

T. 

0.10 

0.01 

0.03 

0.01 

0. 14 

0.02 

0.01 

T. 

T. 

0.63 

0.02 

0.51 

0.02 

T 

0. 17 

6.03 

o!  18 

0.10 

T. 

T 

o!o2 

T. 

6.02 

T. 

t! 

o!o2 

0.02 

0.01 

T. 

I 

T. 

0.03 

0.02 

T. 

0.04 

T. 

0.07 

0^91 

6.03 

0.02 

T. 

o.ii 

T. 

0.12 

6.39 

0.05 

0.03 

T. 

0.14 

0.07 

T. 

0.07 

0.08 

0.23 

6-49 

0.30 

0.02 

0.36 

0.07 

T. 

0.98 

0.30 

T. 

0.04 

T. 

0.03 

o!so 

0.02 

0.01 

T. 

T. 

0*18 

0.11 

0.02 

0.20 

0.20 

0.08 

0.04 

! 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

T 

1 

0.07 

T. 

0.02 

0.06 

T 

T. 

1 

0.08 

T. 

0.16 

0.37 

T. 

0.07 

0.07 

0.10 

Sums  — 

0.96 

0.91 

1.00 

3.59 

1.65 

1.49 

4.76 

4.00 

1.46 

1.41 

0.20 

0.71 
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FERGUS  FALLS,  MINN. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

T. 

T 

0. 17 

0.01 

T 

2 

0.02 

T 

0 04 

1.43 

0.03 

T. 

3 

0.11 

0.01 

0 05 

0.06 

0-15 

0.02 

4 

T. 

0 44 

0.05 

5 

0 02 

0 02 

T. 

T. 

0.02 

6 

T. 

0 02 

T. 

0.03 

T. 

0.04 

T. 

7 

0. 13 

oio5 

0.24 

6.  oi 

8 

0.02 

T. 

0.36 

0.02 

T. 

9 

T. 

0 95 

0.04 

0.10 

T. 

10 

0.10 

0.01 

0.37 

0.27 

T. 

T. 

11 

T. 

0.02 

0.24 

T. 

0.38 

0.01 

12 

T 

T. 

T. 

6.03 

13 

T- 

0.20 

T. 

T. 

T. 

14 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.15 

T. 

15 

T. 

0.05 

0.50 

0.06 

6.23 

T. 

16 

T. 

0.33 

0.34 

0.03 

0.51 

T. 

17 

T. 

0.73 

T 

T. 

18 

T. 

T. 

T. 

19 

0.02 

0-71 

0.06 

20 

6.08 

T. 

T. 

0.03 

T. 

T. 

6 15 

21 

0 17 

T. 

0.47 

T 

T. 

0.05 

0.02 

6.13 

22 

0.01 

0 03 

0.38 

T. 

T 

0 04 

0.07 

T. 

23 

T. 

0.14 

0.05 

T. 

T. 

0. 18 

0. 19 

0.03 

24 

0.01 

o!n 

0.15 

T. 

T. 

25 

0.02 

T. 

T. 

0.05 

T. 

26 

T. 

0.09 

6.03 

0.05 

T. 

0.02 

0.03 

27 

0.13 

0.20 

0.01 

28 

0.09 

0 05 

0.02 

1.42 

0.01 

T 

29 

o!o4 

T. 

0.04 

0.60 

0.11 

T. 

30 

T. 

6.05 

0.08 

T. 

0.02 

31 

T. 

0.07 

0.02 

T. 

Sums  — 

0.55 

0.20 

1.70 

4.13 

1.37 

2. 12 

0.35 

1.09 

0.97 

2.65 

0.46 

0.18 

1895. 


T. 

T 

1.23 

T. 

0.06 

T. 

0.02 

0.09 

T. 

o!o2 

0.22 

0.21 

T. 

0.45 

1.51 

6.08 

0.05 

6.03 

0.07 

0.26 

2.02 

0.10 

0.07 

T. 

T. 

0.23 

0.04 

ol  29 

0^52 

0.02 

T. 

T. 

0-04 

0.02 

0.31 

0.50 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.09 

* *6.25' 

6. 61 

T. 

i 

T. 

0.10 

0.32 

0.01 

T. 

| 

T. 

0.01 

0.21 

0.16 

T. 

T. 

T. 

0.01 

6.05 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

T 

T. 

6.70 

6.03 

T. 

0.14 

0.10 

0.34 

T. 

0.11 

T. 

T. 

0.44 

T. 

0.03 

0.04 

T. 

0.01 

0.64 

T. 

0.15 

T. 

0.05 

6.05 

0.02 

0.41 

T. 

1 

T. 

T 

0.03 

T. 

6.6 7 

0.53 

T. 

0.44 

0.08 

0.08 

0.06 

T. 

T. 

0.98 

0.27 

0.09 

0.04 

T. 

T. 

0.13 

0.08 

0.45 

0 49 

T. 

0.01 

0.07 

0.56 

0.27 

0.03 

T. 

0. 10 

0.01 

T. 

0 83 

6.45 

T. 

T. 

0.10 

0.13 

T. 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.18 

T. 

0.12 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.27 

0.04 

0.02 

0.03 

0.83 

* 6.05’ 

o!oi 

0.05 

T. 

0.06 

1 

0.34 

0.28 

0.03 

0.02 

T. 

0.06 

0.05 

Sums .... 

0.40 

0.39 

0.03 

2.19 

3.10 

6.32 

4.93 

2.32 

1.15 

0.10 

0.74 

0.14 

31. 
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FLORENCE,  ALA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

mu 

May. 

June. 

July 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.66 

3.60 

0.14 

0.26 

0.52 

1.22 

0.34 
0. 10 
0.02 

1.20 

0.12 

0.01 

1.20 

0.20 

0.70 

0.14 

0.29 

0. 19 
T. 

* *0.*46‘ 

0.47 

0.14 

0.25 

0.67 
0.03 
0. 12 

0.30 

0.67 

0.75 

0.93 

0.33 

0.04 

0.50 

0.29 

0. 10 

0.43 

0.28 

0.76 

0.19 

0.70 

1.33 

2.03 

0.08 

0.10 

0.13 

0.03 

0.51 

1.20 

0.55 

1.73 

op 

©to 

0.33 

1.07 

0. 13 

0.75 

0.25 

1.45 

0.47 

0. 18 
0.15 

0.27 

0.37 

0.45 

0.20 

1.02 

1.02 

0.76 

0.23 

0.08 

0.23 

1.02 

0.74 

0.35 

0.20 

1.70 

0.91 

2.10 

6.20 

0.50 

T. 

”’o!39 
0. 17 

0. 13 
0.27 

Sums. . . 

1.85 

6.08 

2.97 

7.23 

7.77 

5.74 

2.85 

1.72 

3.78 

0.39 

2.31 

3.33 

1894. 


0.32 

0.45 

0.20 

1.48 

6.30 

1.40 

1.35 

0.04 

0.18 

0.71 

1.90 

0.45 

0.02 

6.41 

6.20 

0.70 

0 42 

1 25 

0.30 

0. 10 

1.36 

0.02 

0.10 

0.78 

0.13 

0.50 

0.60 

0.67 

0 22 

0.05 

0.67 

0.86 

0 35 

0.08 

0 39 

0.46 

0.41 

T. 

0i40 

1. 15 

0-38 

0.67 

0.28 

0.12 

1.80 

6. 18 

0.21 

0. 15 

0.54 

0.09 

6.46 

0.34 

6.67 

0.17 

2. 10 

0.17 

0.58 

0.01 

0.30 

0.84 

0.02 

o.  16 

0.55 



0^62 

0.07 

0.25 

0.05 

1 

0.42 

0.54 

1.00 

0. 16 

0.74 

0.66 

1.58 

6.33 

6.27 

1.02 

0. 14 

0.20 

0.03 

0.14 

0. 13 

0.93 

0.34 

0.70 

ol  66 

6.19 

oios 

0. 14 

6.39 

0.05 

0.24 

0.06 

i 

0.18 

0.56 

0.16 

o.  13 

Sums. . . 

6.10 

6.76 

4.54 

2.58 

2.91 

1 1.60 

2.88 

10.36 

2.65 

0.61 

0.83 

3.42 

134 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


FLORENCE,  ALA.— Continued. 
1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

A 

o 

c5 

a 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

Pi 

, ® 

£> 

O 

o 

O 

November. 

December. 

T 

T. 

T 

0.17 

0.17 

1.14 

0-06 

0.25 

1.30 

0.04 

0.72 

1.75 

0.02 

0.28 

0.43 

0.25 

0.13 

0.02 

0.25 

0-90 

0.63 

0.03 

1.08 

0.07 

1.63 

3.13 

T. 

0.73 

0.03 

0.26 

o!o7 

6.26 

0.21 

0.18 

0.07 

0.22 

0.22 

0.28 

6.94 

0.02 

0.32 

0.17 

0^42 

0.57 

T 

0-04 

0.04 

o!  96 

T. 

0.04 

1.10 

0.05 

0.07 

0. 15 

0.46 

0.25 

1.08 

0.11 

6.49 

o!  10 

0.68 

0.48 

2.70 

0.49 

1.87 

2.02 

6.15 

0.50 

0.09 

0.61 

1.40 

0.05 

o!40 

6 60 

0. 16 

0.25 

0.10 

6.22 

0.60 

0.87 

T. 

0.67 

0.70 

0.05 

0.64 

0.68 

0.75 

0.69 

2.30 

0.30 

0.28 

0.15 

0.04 

0.60 

0.02 

0.30 

0.19 

6.07 

0-08 

0.30 

0. 37 

0.14 

1.30 

T. 

Sums  ... 

9.33 

1.31 

6.78 

3.16 

2.19 

3. 17 

6.95 

4.15 

3.23 

1.86 

1.63 

5.46 

FOLSOM  CITY,  CAL. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


25 

26 

27 

28 


31 


0.09 

o!oo 

0.06 

ol  23 

0.51 

0.18 

1.32 

T. 

0.18 

T. 

0.26 

6.61 

6.51 

0.03 

0.34 

0.93 

0.05 

T. 

0.19 

0.32 

0.23 

0.04 

T. 

1.07 

6.43 

0. 18 

0.29 

0.03 

0.08 

0.03 

0.39 

0 13 

0.28 

0.19 

0.57 

o!.36 

T. 

0. 14 

0.09 

0. 18 

l’37 

T. 

2^19 

T 

0-  50 

T. 

T. 

6.43 

T. 

0.34 

0.38 

T. 

0.09 

0.03 

0.05 

0.32 

0.71 

0.88 

0.33 

6.31 

0.46 

1 42 

0.97 

0.04 

0.43 

T. 

0. 17 

T. 

0.71 

0.61 

0.74 

6.04 

Sums  . . . 

4.42 

2.93 

6.93 

2.00 

0.72 

0.00 

T. 

0.00 

0.43 

0.23 

3.94 

2.50 
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FOLSOM  CITY,  CAL.— Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

1 September. 

1 October. 

November. 

1 

0.26 

2 

0.28 

0 11 

3 

6.04 

0 n« 

0 39 

4... 

0.01 

0.08 

5 

0.63 

o!o7 

6. . . 

0.30 

0.35 

0.02 

7 

o!o6 

8 

T. 

0.22 

0.45 

9 

0 15 

10 

o!31 

T. 

11 

6.01 

12 

T. 

13 

T. 

14 

6.03 

T. 

0.44 

15  

2^29 

0.63 

16 

0.77 

0.35 

0 04 

17 

T. 

oio2 

0 43 

18 

0.12 

6.42 

T. 

19 

T. 

0^94 

0.06 

1.15 

20 

0.43 

2*  91 

0.60 

21 

L30 

O.’lO 

6.24 

0.30 

22 

0^33 

23 

0.04 

24 

0.71 

25 

0.24 

26 

0.27 

0.11 

27 

0 97 

28 

0.01 

0.29 

0.89 

29 

T 

0.03 

30 

T. 

t! 

6.56 

31 

0.01 

0.13 

Sums  — 

5.89 

6.40 

1.13 

0.51 

2.81 

0.99 

0.01 

0.03 

0.56 

2.76 

0.89 

0.15 


0.63 

1.06 

0.34 

1.67 

0.46 

0.29 

0.20 

0.20 


0.14 
0. 13 
0.09 
1.18 
0.79 
1.10 
0.08 
1.72 
0.06 


0.17 

0.28 

0.45 

0.48 

0.07 


11.74 


1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.77 

0.11 

0.07 

2.24 

1.17 

0.04 

0.81 

0.16 

0.21 

T. 

0.35 

0.04 

0.15 

0.65 

0.02 

T. 

0.12 
0.44 
0.72 
0. 15 

0.16 

1.80 

0.13 

0.56 

0.02 

0.04 

6.08 

0.67 

T. 

0.52 

0.04 

1.42 

0.94 

1.35 

0.32 

0.16 

0.03 

0.81 

1.38 

0.01 

0.03 

T. 

T. 

0.03 

0.06 

0.15 

0.08 

0.51 

0.67 

0.12 

0.53 

0.29 

0.20 

0.04 

0.36 

0.08 

T. 

0.20 

0.87 

0.03 

0.72 

0.66 

0.24 

0.09 

0.53 

T. 

T. 

Sums  . . 

11.24 

2.59 

2.53 

2.05 

1.43 

0.00 

T. 

T. 

1.43 

0.09 

2.06 

1.73 
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FORT  RIPLEY,  MINN. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.20 

0.05 

0.08 

0.12 

2 

0.42 

T. 

3 

0.09 

0.72 

0. 17 

4 

0. 16 

5 

0.08 

6 

7 

0.56 

1.57 

8 

9 

0.39 

10 

0.17 

2.65 

11 

pO 

ZD  GO 

1.71 

0.15 

12 

0.09 

0.20 

0.31 

0.17 

13 

14 

0.18 

1.03 

15  

0.20 

0.31 

0.07 

0.07 

16 

17 

18  

0. 18 

0.06 

19 

20 

0. 10 

0.07 

1.80 

0.60 

0.34 

21 

0.08 

0.40 

0.21 

0.03 

22 

0.95 

0.62 

0.23 

0.17 

0.66 

23 

0.07 

0.67 

0.35 

24 

0. 17 
0.07 
0.08 

0.17 

0.33 

25 

0.25 

0.31 

0.37 

0.20 

0.50 

26 

27 

0.46 

28 

0.30 

29 

0.07 

30 

1.16 

0.03 

31 

' 0.07 

Sums  — 

0.92 

0.97 

0.42 

4.40 

2.42 

3.39 

3.63 

4.54 

1.21 

0.75 

0.66 

1.06 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


31 


0.50 

0. 14 

1.12 

0.07 

0.08 

0.04 

0.08 

0.07 

0.09 

0.08 

0.09 

0.41 

0.13 

0.71 

0.19 

0.55 

0.65 

6.51 

0.39 

0.11 

0.62 

0.36 

T. 

0.08 

0.15 

0.40 

0.45 

0.78 

0.03 

0.80 

0.59 

0.62 

0.93 

0.57 

0.15 

0.12 

0.98 

0.97 

0.43 

0.15 

1.40 

0.12 

0.12 

0.05 

0.08 

0.20 

0.09 

0.60 

0.87 

0.25 

0.18 

0.22 

0.21 

0.19 

0.10 

T. 

0.72 

0.20 

0.10 

0.63 

0.48 

0.06 

0.08 

0.21 
0. 17 
0. 12 

1.60 

Sums  — 

0.84 

0.08 

2.77 

5.44 

5.36 

2.95 

0.05 

0.93 

2.13 

3.16 

0.32 

0.21 
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1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

u 

c3 

2 

u 

& 

<v 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.65 
0.23 
0.30 
0.78 
0.03 
0. 17 

0. 10 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

0.90 

0.42 

T. 
0.20 
0. 10 

0.10 

6 25 

0.25 

2.73 

0.90 

0.17 

1 

1 

T. 

0.19 

0.29 

0. 16 

0.23 

i 

0.80 

0.23 

0.10 

0.12 

0.30 

0.37 

0.39 

0.26 

0.38 

0.22 

0.27 



0.42 

0.05 

1 

Sums  ... 

0.69 

0.10 

0.12 

1.18 

3.74 

7.28 

* 

♦ 

* 

# 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 


FORT  SMITH,  ARK. 
1893. 


1 

0.24 

0.01 

0.78 

0.22 

2 

0.24 

0.20 

0.70 

0.60 

3 

0.02 

1.25 

0.08 

0.03 

4 

0.44 

0.01 

0.51 

5 

0.20 

6.31 

6 

2.30 

0.01 

7 

0.73 

0.34 

8 

0.02 

0.96 

0.14 

0.01 

0.19 

9 

0.71 

6 26 

0.22 

10. 

0.19 

0.04 

11 

0.86 

2.40 

T. 

12 

0.27 

T. 

T. 

13 

0.60 

14 

0-76 

0.14 

6.27 

0.34 

15 

0.01 

0.85 

0.67 

16 

0-43 

0 05 

6.12 

17 

0.50 

0.02 

0.01 

0.11 

T. 

0.05 

18 

0.51 

0.02 

0.11 

0 08 

19 

0 29 

0.03 

0.14 

T. 

20 

6. 07 

o!oi 

0.01 

0 70 

21 

0.36 

0.02 

o!o4 

22 

0.10 

0.70 

T. 

T. 

23 

0.33 

0.07 

6.56 

24 

2-40 

0.10 

25 

0.28 

0.02 

0.70 

6.10 

T. 

26 

6.07 

0.24 

0.26 

1.90 

27 

0.01 

0.78 

0.06 

1 76 

0.89 

0.03 

0.01 

0.22 

0.06 

28 

0.18 

0.90 

0.78 

29 

2 26 

0-14 

30 

3!  76 

0.34 

0. 13 

1.17 

31 

0.58 

Sums  ... 

1.09 

3.11 

2.28 

7.89 

7.61 

4.62 

2.68 

3.87 

5.28 

1.57 

3.61 

1.09 
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1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

3 

a> 

A 

0 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December,  j 

1 

T. 

0.01 

0.94 

0.72 

0.01 

2 

0.12 

0.53 

0.27 

' i *73* 

1.11 

1.09 

3 

0.49 

T 

0.90 

0 01 

0.02 

0.01 

4 

T. 

0.03 

T. 

0^56 

5 

2.46 

0.64 

T. 

6 

7 

6.45 

0.13 

0.04 

8 

2.63 

6.02 

1.18 

0.83 

9 

1.24 

o' 02 

T. 

0.78 

[0 

0.22 

6. 10 

0.08 

T. 

[1  

1.32 

0.02 

1.41 

0 14 

[2 

0.04 

0^86 

0.19 

[3 

0.08 

[4 

0.18 

T. 

0.40 

0.23 

T. 

[5 

0.36 

0.02 

0.76 

0.52 

[6 

T. 

0.28 

0.02 

[7 

0.06 

0.02 

6.98 

0.03 

0.05 

0.12 

18 

0.12 

2.92 

0.50 

T. 

0.23 

[9 

0.02 

0.13 

T. 

0.01 

0.04 

>0 

0.84 

0.74 

0.01 

T. 

>1 

0.22 

1.42 

T. 

0.50 

12 

T. 

0.01 

>3 

0.02 

6 27 

T. 

>4 

0.46 

0.20 

0.71 

0.22 

0.21 

0.05 

>5 

0i22 

0 04* 

»6 

T. 

0.01 

»7 

>8 

0.03 

0.02 

6.  io 

6.08 

6.47 

>9 

0 08 

T. 

6.24 

0.04 

T 

JO 

2.52 

J1 

0.03 

0.02 

Sums  ... 

1.94 

5.56 

6.82 

6.56 

2.53 

1.20 

1.59 

3.74 

3.96 

2.50 

2.30 

2.51 

1895. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.36 

0.14 

T. 

0.02 

0.12 

0.03 

1.63 

T. 

1.13 

T. 

0.04 

0.32 

T. 

0.35 

2.22 

0.02 

0.23 

0.05 

T. 

0.04 

T. 

. . . 

T. 

*6*04* 

0.32 

0.08 

0.28 

0.08 

0.06 

0.12 

0.12 

0.18 

1.11 

0.32 

0.91 

0.44 

0.74 

0.06 

0.84 

0.02 

0.13 

2.15 

0.09 

0.14 

0.66 

0.71 

T. 

0.09 

0.06 

0.57 

0.21 

0.08 

0. 16 
0.08 
0.44 
1.04 
0.02 

0.50 

0.67 

0.10 

0.20 

0.22 

0.02 

0.59 

0.34 

1.14 

1.07 

0.01 

T. 

0.06 

0.11 

T. 

0.08 

T. 

T. 

0.08 

6.28 

T. 

T. 

0.26 

0.48 

0.31 

0.05 

0.29 

3.48 

0.09 

1.38 

T. 

0.04 

0.21 

T. 

0.01 

T. 

0.22 



0.09 

0.01 

0.01 

0.04 

T. 

0.01 

0.29 

T. 

2.40 

0.18 

T. 

0. 19 
0.17 
0.96 

0.05 

0.02 

T. 

0.43 

1.03 

0.02 

T. 

0.34 

0.36 

0.02 

T. 

0.39 

0.04 

0.58 

T. 

0.02 

T. 

T. 

1.68 

0. 12 

T. 

0.30 

0.74 

0.20 

0.03 

0.70 

0.08 

0.38 

0.58 

0.79 

0.57 

0.06 

T. 

0.24 

T. 

0.01 

0.44 

0.02 

0.04 

T. 

3.90 

Sums  . . . 

2.24 

0.20 

2.78 

1.41 

3.74 

6.64 

14.99 

4.98 

2.36 

1.28 

1.28 

6.00 
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FREEPORT.  PA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

i 

February.  | 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

! 

November. 

December. 

1 

OO^i-HOO 

WTjOOrtrt 

o'  o o o'  o 6 

0.25 

0.88 

0.54 

0.06 

T. 

0.12 

0.07 

0.67 

0.15 

0.02 

o.ll 

0.05 

o 

0*12 

T. 

0.11 

0. 16 

0.03 

0.19 

0.20 

1.06 

0.05 

4 

0.23 

0.08 

T. 

0.69 

0.05 

0.80 

0.06 

s 

0.08 
0.87 
0. 12 

6. 

0.70 

0.90 

T. 

0.24 

0.50 

7 

0.15 
0. 18 
0.02 
0.33 
0.22 
0.50 
0.22 

T. 

1.18 

8 

0.05 

0.15 

0.21 

0 

0.12 

0. 18 

10 

0.74 

0.06 

11 . 

0.04 

12 

0.80 

0.14 

0.30 

0.03 

0.03 

0.07 

0.02 

0.01 

0.05 

0.55 

13 

0. 10 
0.49 
0.45 

T. 

0.21 

0.04 

0.16 

1.25 

0.15 

14 

ooooo 

i.02 

0.07 

0.03 

1R 

0. 10 

0.56 

1.48 

0.05 

0.19 

0.04 

0.01 

16 

T. 

0.02 

17 

0.01 

0.07 

18 

0.75 

0.05 

0.20 

T. 
T. 
0.10 
0. 10 
T. 
0.45 

0.02 

19 

0.09 

T. 

20 

0.26 

1.45 

0.21 

0.13 

21 

0.68 

0.02 

0.28 

22 

0.33 

T. 

0.08 

0.03 

0.06 

1.31 

0.82 

0.52 

0.08 

0.10 

23 

6. 13 
0.52 
0.57 
0.04 

24 

0.05 

0.12 

0.39 

T. 

25 

6.12 

0.15 

0.46 

0.08 

26 

0.11 

0.03 

0.40 

0.09 

27 

0.02 

T. 

0.42 

0.10 

0.22 

0.23 

T. 

6.65 
’ '0A0 

0.22 

0.17 

0.05 

6.55 

T. 

0.09 

”‘6.12 

0.25 

28 

0.22 

0.11 

2.53 

0.03 

29 

0.21 

0.11 

30 

31 

0.05 

Sums  . . . 

3.32 

6.77 

1.47  5.65 

4.72  3.91 

2.88 

3.23 

2.37 

3.99 

1.58 

3.67 

1894. 

0.27 

T. 

0.02 

0.10 

0.06 

0 15 

0.27 

0.38 
0.70 
0. 10 

2 

0.08 

0.04 

3 

0.32 

0.46 

0.05 

0.24 

0.05 

4 

T. 

0.06 

0.14 

0.04 

0.38 

0.28 

0.91 

0.02 

T. 

p O © © o 
oobloo 

li.  30  ti, 

0.10 

0.03 

0.08 

5 

0.48 

T. 

0.02 

6 

7 

0.29 

0.03 

0.03 

0.41 

0.38 

0.07 

0.45 

8 

0.11 

0.52 

0.08 

0.51 

0.02 

0.12 

0.10 

0.12 

0.10 

0.12 

0.03 

0.18 

9 

10 

11 

0.06 

0.05 

0.42 

0.20 

0.23 

12 

0.10 

T. 

13 

1.02 

0.03 

0.33 

0.06 

0. 17 

0.18 

0.15 

0.27 

0.07 

0.03 

0.48 

0.28 

0.92 

0.17 

0.19 

0.13 

14 

0.15 

15 

T. 

0.63 

T. 

0.04 

T. 

0.81 

0.87 

0.88 

0.08 

0.28 

0.15 

0.07 

16 

0.45 

0.09 

17 

0.67 

6.07 

0.11 

18 

0.27 

19 

0.17 

0.03 

0.23 

0.03 

0.12 

0.82 

0.23 

0.82 

0.09 

0.26 

20 

0.02 

21 

0.48 

0.05 

22 

23 

T. 

0.02 

0.22 

0.20 

24 

0.03 

T. 

0.30 

0.34 

0.37 

T. 

0.04 

0.28 
0. 14 

0.12 

0.03 

0.01 

25  

0.65 

0.60 

26 

0.42 

27 

1.00 

0.06 

28 

T. 

0.27 

0.21 

* 0.27* 
0.17 

0.01 

29 

0.13 

T. 

30 

0.74 

0.06 

0.28 

31 

0.82 

Sums  ... 

3.12 

3.32 

2.28 

3.24 

4.27 

2.27 

0.98 

0.17 

3.91 

2.18 

2.46 

3.98 
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FREEPORT,  P A.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

| 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.10 

0.20 

0.13 

0.08 

0.10 

0.14 

0.02 

0.03 

0.70 

0.04 

0.70 

0.12 

0.10 

0.06 

l 

0.15 

0.13 

6.17 

0.47 

0.32 

0.53 

0. 16 

0.02 

0.03 

0.74 

0.90 

0.20 

0.09 

0.74 

0.07 
0.22 
0. 15 
0.05 

0.15 

0.22 

0.20 

0.02 

0.06 

0.25 

0.72 

0.15 

0.51 

0.06 

0.20 

0.18 

0.30 

0.71 

0.20 

0.50 

0.11 
0.08 
0. 15 
0.14 
0.28 

0.71 

0.72 

0.22 

0.04 

0.10 

0.19 

0.22 

0.09 

0.73 

0.06 

0.02 

0.52 

0.04 

0.02 

0.44 
0. 10 

0.04 

0.07 

0.35 

0.20 

0.42 

0.05 

0.03 

0.05 

0.08 

0.03 

0.08 

0.20 

0.12 



I 

0.02 

0.06 

0.41 

0.12 

0.08 

0.10 

0.02 

0.31 

0.16 

0.04 

0.04 

0.65 

0.72 

0.37 

0.70 

0.20 

0.50 

0.03 

0.15 

0.33 

0. 10 

0.24 

0.45 

0.71 

0.30 

0.54 

0.02 

0.01 

o.io 

0.61 

0.15 

0.03 

0.06 

0.68 

0.14 

0.80 

0.50 

0.50 

0.10 

1 

0.06 

0.04 

1 

0.03 

0.08 

0. 10 

0.68 

Sums  — 

4.93 

1.24 

2.55 

2.33 

2.39 

3.07 

2.74 

3.18 

0.98 

0.47 

3.68 

3.27 

FULTON,  ARK. 
1893. 


9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 


1.65 

0.60 

0.45 

0.60 

0.23 

0.34 

0.06 

0.90 

1.14 

0.65 

1.10 

1.21 

1.30 

0.06 

0.15 

0.06 

2.20 

0.60 

0.32 

0.45 

0.06 

0.55 

1.11 

0.06 

0.45 

1.40 

0.45 

0.94 

0.40* 

6.45 

0.35 

0.65 

0.17 

0.34 

1.65 

0.06 

2.70 

0.30 

1.30 

2.20 

1.10 

1.13 

0.76 

0.85 

0.06 

1.70 

0.06 

0.06 

2.70 

1.52 

Sums.... 

1.00 

1.90 

4.36 

4.02 

10.18 

5.74 

0.77 

2.22 

3.50 

0.71 

4.20 

1.00 
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FULTON,  ARK. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.18 

2.45 

0.63 

0.35 

2 

0.16 

1.59 

3 

0.01 

1.30 

1.40 

0.16 

0.55 

0.16 

4 . 

0.’ 22* 
0.60 

0.68 

5 

0.40 

6 

0. 18 

7 

8. . . 

1.15 

0.19 

9 

3.82 

10 

0.16 

0.55 

2.23 

1.40 

U 

12 

0.18 

0.50 

13 

14 

15 

1.00 

6. 16 

16 

17 

1.46 

0.26 

0.23 

18 

2.01 

2.90 

3.35 

0.16 

0.50 

1.00 

19 

20 

0.50 

0.50 

21 

22 

0.40 

0.24 

* 

23 

0.50 

2.00 

24 

0.45 

0.39 

0.06 

25 

6.30 

0.29 

26 

0.16 

27 

0. 18 

28 

29 

0.24 

0.06 

0.81 

30 

0.90 

31 

0.63 

Sums.... 

2.51 

2.95 

9.82 

6.29 

3.59 

0.81 

5.96 

2.77 

3.31 

0.97 

1.59 

2.27 

1895. 


1.00 

0.72 

J 

0.42 

* 6.89* 

0.42 

0.15 

1.02 

0.10 

0.63 

1.12 

0.45 

0.98 

0.26 

0.40 

0.65 

0.20 

1.40 



1.10 

0.44 

0.58 

0.16 

1.60 

0.67 



0.50 

0.10 

1.18 

0.60 

1.35 

0.40 

• 

0.36 

1.30 

0.50 

0.50 

0.16 

0.50 

0.56 

0.77 

1 

0.68 

1.30 

0.72 

! 

0.80 

0.40 

0.20 

0.80 

0.18 

1.33 

0.30 

1.35 

1.60 

0.85 

0.18 

0.70 

0.62 

1 

0.30 

1 

0.40 

1 

1.90 

Sums.... 

3.82 

1.23 

5.56 

3.52 

5.16 

4.73 

4.82 

2.62 

0.92 

1.94 

2.95 

1.48 
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GADSDEN,  ALA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.55 

T. 

0.06 

0.58 

T. 

2 

T. 

1.45 

1.56 

3 

0.06 

0.59 

T. 

1.85 

0.50 

6.24 

0 55 

0. 16 

4 

0.08 

0.58 

0.24 

0.10 

0.90 

o!i6 

L36 

T. 

T. 

0.08 

6 

0.08 

0.67 

0.77 

0.06 

T. 

7 

0.30 

6.32 

0.06 

T. 

8 

0.31 

0.5*0 

0.08 

9 

0.92 

1.13 

0.02 

1.30 

[0 

T. 

ol  09 

T. 

0.08 

[1 

1.42 

0.70 

[2 

0.24 

T. 

T. 

T. 

0.22 

[3 

T. 

0.62 

0.50 

T. 

0.24 

0.30 

0 04 

[4  

T. 

0. 18 

0.76 

T. 

0^30 

T 

[5 

0.26 

1.33 

0.26 

0.04 

1.89 

1.05 

0.58 

16 

2.30 

0.35 

0.09 

T. 

0.73 

[7 

0.40 

6.34 

[8 

6.33 

T. 

T. 

0.06 

T 

T. 

[9 

1.66 

T. 

T. 

0.18 

T. 

>0 

0.57 

0.42 

>1  

0.04 

0.04 

0.90 

>2 

6.23 

T. 

J3 

T. 

0.04 

}4 

2.33 

T. 

>5 

>6 

1.22 

1.23 

T. 

>7 

0.18 

1.54 

6.65 

»8 

0.67 

0. 14 

>9 

6. 16 

T 

0.38 

2.52 

T. 

6.43 

50 

T. 

1.07 

51 

0.06 

Sums.... 

3.20 

7.67 

4.80 

5.64 

8.72 

4.62 

2.63 

3.07 

3.38 

1.05 

1.70 

4.05 

1894. 


1.10 

0.26 

0.47 

0.10 

0.36 

0.06 

0.05 

0.23 

0.19 

0.26 

0.50 

1.26 

0.09 

T. 

0.32 

0.88 

0.12 

0.30 

0.35 

0.30 

0.30 

0.35 

0.65 

0.70 

0.60 

0.02 
0.30 
1.00 
0. 12 
1.50 

l T 

0.58 

0.90 

0.43 

1.10 

0.82 

0.92 

0.04 

1.08 

i , 

0.24 

T. 

0.98 

1.25 

T. 

0.80 

6.10 

0.62 

0.12 

T. 

0. 13 
0.15 

0.08 

T. 

T. 

0.04 

T. 

T. 

0.07 

0.10 

0.37 

0.55 

0.20 

0.03 

0.16 

T. 

0.65 

0.45 

0.22 

1.14 

0.25 

0.11 

0.55 

| T 

0.04 

| 

1.00 

0.05 

2.15 

0.48 

0.25 

0.72 

1.38 

0.72 

0.30 

0.02 

0.97 

2.23 

0.39 

0.03 

0.16 

0.26 

0.38 

1.05 

2.07 

0.70 

0.47 

0. 18 

0. 12 

0.27 

0.45 

1.55 

0.41 

0.20 

| 

6.08 

0.08 

0.15 

0.10 

0-80 

T. 

1.  . 

T. 

0.60 

Sums.... 

6.83 

7.36 

2.72 

3.94 

1.92 

6.28 

3.97 

4.53 

3.80 

0.90 

1.27 

6.26 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


143 


G-ADSDEN,  ALi A. —Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

1 November. 

December. 

0.48 

T. 

T. 

0.02 

1.55 

0.03 

0.92 

T. 

0.70 

0.20 

0.30 

0.31 

0.07 

0.65 

0.24 

0.38 

0.16 

T. 

0.85 

0.06 

0. 16 
0. 18 
2.40 
0.72 
0.28 
T. 

0.65 

T. 

T. 

i.  95 

1.91 

T. 

0.22 

T. 

0.12 

T. 

0.79 

0.45 

0.07 

0.50 

T. 

0.57 

1 

0.60 

T. 

1.42 

!t 

0.08 

0.35 

T. 

0.85 

T. 

0.65 

1.60 

0.23 

0.50 

0.18 

T. 

0.05 

0.10 

0.06 

0.10 

T. 

1.08 

T. 

0.26 

0.75 

T. 

6.  io 

0.58 

0.99 

0.45 

0.73 

0.28 

0.70 

0.77 

T. 

0.30 

0.45 

I t , 

T. 

2.10 

I 

0.24 

0.52 

0.06 

0.50 

0.40 

1.25 

0.03 

T. 

1.80 

1.53 

0.99 

0.85 

T. 

0.35 

0.14 

0.16 

T. 

T. 

0.15 

1.30 

0.46 

0.50 

0.02 

0.99 

0.02 

0.75 

T. 

| 

I 

0.85 

1 

0.30 

0.80 

0.05 

Sums  — 

7.97 

2.38 

6.86 

4.23 

5.24 

4.52 

3.66 

6.16 

0.45 

0.60 

3.31 

3.93 

GLENVILLE,  W.  VA. 
1893. 


0.34 

0.05 

0.26 

0.29 

0.24 

0.04 

0.51 

0.03 

0.08 

0.24 

0.05 

0.18 

6. 15 

0*23 

0.49 

' "6.30 

0.44 

0.65 

1.61 

1.16 

0^27 

0.24 

0.07 

0.25 

0.78 

0.18 

0. 17 

0.41 

0^48 

0.54 

0.08 

6.08 

0.12 

0.07 

1.11 

0.25 

0.28 

0.78 

0.84 

0.08 

0. 19 

0.03 

0.37 

6.30 

0*  05 

0.40 

0.52 

6.45 

0.04 

6.31 

0.08 

0.14 

0.20 

0.07 

0.05 

0.30 

0.28 

0.59 

1.51 

0.06 

0.31 

6.53 

0.60 

0.05 

0.20 

0.16 

0.09 

0.02 

0.04 

0.38 

0.48 

0.20 

0.13 

0.32 

0.38 

0.53 

0^29 

1.12 

0.28 

1.43 

0.03 

0.08 

0.14 

0.03 

0.04 

0.06 

0.08 

0^49 

0 58 

6.38 

1.18 

► 

0.23 

0. 15 

0.13 

0 23 

0.05 

0.28 

0.10 

oio7 

0.94 

0.05 

[. 

0.07 

0.46 

0.15 

0.05 

0.04 

0.07 

0.20 

0.06 

0.25 

0.08 

0i48 

0.08 

0.36 

0.44 

0.04 

i 

6.27 

0.06 

0.08 

0.04 

0.34 

0.47 

0.12 

) 

0.27 

0.04 

1.30 

0.04 

0^30 

) 

0.95 

0 18 

0.12 

o!o6 

0.22 

0.06 

0.84 

o!o5 



Sums  — 

2.62 

4.66 

1.44 

5.87 

3.84 

4.18 

3.13 

3.56 

2.19 

5.23 

3.22 

1.92 
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GLENVILLE,  W.  VA.— Continued. 

1894. 


Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

c3 

a 

« 

a 

p 

i-s 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.55 

0.12 

0.01 

0.13 

0.03 

0.32 

0.45 

0.34 
0.65 
0. 10 

0.55 

0.10 

0.28 

0.27 

0.22 

0.54 

0.23 

0.49 

0.37 

0.01 

0.37 

0.11 

0.37 

0.07 

0.03 

0.04 

6.07 

0.82 

0.12 

0.08 

0.37 

0.07 

0.04 

0.29 

1.08 

0. 12 

1.12 

0.28 

I 

1 

0.07 

0.18 

0.04 

0.34 

0.39 

0.20 

0.03 

0.04 

0.19 

0.15 

0.89 

0.06 

0.25 

0.74 

0.07 

0.05 

0.13 

0.02 

0.03 

0.31 

0.02 

0.03 

0.14 

0.36 

0.04 

0.31 

0.11 



0.29 

0.20 

0.03 

0.09 

0.27 



0.09 

0.09 

0.54 

0.24 

0.68 

0.15 

0.18 

0.49 

1 

0. 16 

0.12 

0.42 

0.14 

0.95 

0.50 

0.07 

0.23 
0. 12 

1 

0.04 

0.15 

0.07 

0.05 

0.08 

0.30 

0.18 

0.32 

0.05 

1.30 

0.26 

0.02 

0.57 

0.99 

0.17 

0.74 

0.35 

0.01 

0.37 

0.46 

0.54 

0.30 

0.90 

0.04 

0.20 
0. 17 
0.73 

0.67 

0.01 

0.88 

0.55 

0.59 

0.04 

i 

0.18 

0.92 

i 

0.10 

0.11 

0.61 

i 

0.49 

0.12 

0.20 

0.05 

0.04 

0.95 

0.75 

Sums  ... 

2.48 

4.84 

1.93 

4.39 

5.22 

3.88 

2.60 

2.05 

2.12 

2.31 

2.73 

5.02 

1895. 


1.... 

0.01 

1 43 

0.74 

2 

0.08 

0.77 

0 50 

0.27 

0.41 

3 

0.07 

0.41 

0.09 

4 

T 

5 

0.09 

0.10 

0.01 

0 04 

0.03 

6 

0.30 

0.34 

0.85 

7 

0.42 

0.67 

6.34 

0.49 

8 

0.41 

0. 15 

0.12 

0.48 

6.45 

0.15 

0.10 

9 

0.30 

0.27 

0 07 

0.09 

0.41 

0.13 

in 

0.81 

0.08 

0.90 

0.65 

U 

0.43 

0 16 

T. 

19  

0.05 

0.37 

0.14 

0.12 

0.26 

13 

0 11 

0.15 

6.76 

0.37 

0.10 

14  . 

0.03 

0.38 

0.33 

0.18 

in  

1.13 

0.04 

0.10 

6.01 

6 13 

16 

6.42 

0.70 

0!l4 

0.66 

1.03 

0.07 

17 

0.03 

0.02 

18  . 

0.05 

0.07 

0.03 

IQ 

20 

T. 

0.40 

21 

6.13 

0.08 

0.58 

0.25 

0.20 

0.10 

0.59 

22 

0.49 

0.02 

0.64 

0.22 

0.44 

23 

0-38 

0.09 

0.02 

24 

0.07 

0.39 

0.31 

25 

0.07 

0.51 

0.30 

0.21 

i>f>  

0.59 

0.06 

0.52 

0.14 

27. . . 

0.29 

0.46 

0.52 

0.05 

6.87 

PK  

0.12 

0.03 

0.05 

0.09 

pm 

0.36 

T. 

in  

0. 16 

11 

0.11 

0^37 

0.04 

0.42 

Sums  ... 

4.90 

1.25 

4.50 

3.69 

1.66 

1.86 

4.54 

1.69 

3.74 

0.50 

2.77 

3.24 
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G-RAFTON,  ILL. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December,  j 

+ 

* 

* 

0.79 

0.26 

0.69 

0.60 

0.11 

0.26  ; 

6 26 

0.97 

6 05 

0.02 

0.28 

0.02 

0 35 

0.07 

0-28 

0.04 

0.94 

0.36 

0.02 

0.03 

0.08 

0.80 

0.03 

0.27 

0.09 

0.27 

0.02 

0.04 

0.63 

i 

0.15 

0.04 

0.60 

0.02 

0.11 

0.02 

0.10 

0.52 

0.06 

0.09 

0.25 

0.03 

0.02 

i 

1.40 

0.02 

0.04 

0.02 

0.01 

0.02 

0.10 

0.12 

1.16 

0.11 

1.45 

0.04 

0.32 

6.82 

0.19 

0 08 

0.02 

0.03 

0.Q4 

0.01 

0.85 

0 02 

0.90 

0.30 

6.04 

1 

0.23 

1.24 

0.16 

Sums .... 

* 

* 

H4 

2.33 

2.03 

1.94 

1.35 

2.15 

3.75 

1.89 

1.90 

3.04 

*No  record  from  January  to  March,  inclusive. 

1895. 


J 

0.45 

0.26 

0.38 

9 

0.02 

0.17 

0.56 

3 

0.03 

4 

0.12 

0.72 

6.72 

5 

0.03 

0.24 

0.06 

0.03 

6 

6.05 

0.10 

0.06 

0.50 

0.08 

1 08 

0.18 

7 

0.07 

0.30 

1.08 

T. 

0.31 

8 

0.06 

0.35 

Q 

0.08 

1.10 

10 

11 

0.02 

0.08 

6.03 

12 ... 

0.02 

0.24 

0.07 

13 

0.12 

0.06 

14 

0.02 

6.16 

0.76 

15 

0.03 

0.27 

0.80 

1.57 

0 30 

Ifi 

0^25 

0.07 

0.03 

0.20 

0.04 

17 

0.08 

o!o7 

18 

0.02 

0.50 

0.06 

2.03 

19 

0.70 

0.06 

0 03 

1.85 

20 

1.34 

i.'oi 

1.50 

21 

0.02 

0.04 

22 

0.07 

0.02 

23 

0.07 

6.04 

24 

0.24 

0.04 

0.06 

0.65 

0.83 

25 

6.11 

0^38 

0.33 

26 

0.10 

0.66 

0.04 

0.58 

6.25 

1.16 

27 

2.14 

0.04 

0.02 

28 

6.03 

0.01 

29 

0.06 

0.02 

30 

0.42 

1.64 

0.12 

31 

Sums  — 

0.38 

0.38 

1.58 

1.30 

2.59 

2.96 

7.51 

1.92 

2.78 

0.53 

4.61 

7.23 
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GREENSBORO,  PA. 
1893. 


Do7 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

c6 

3 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.50 

0.40 

T. 

T. 

0.15 

0.12 

T. 

0.02 

0.01 

0.10 

0.07 

0.55 

0.12 

0.92 

0.02 

T. 

0.03 

0.50 

0.15 

T. 

0.23 

T. 

T. 

0.15 

0. 12 
0.06 
0.19 

T. 

T. 

0.25 

T. 

0.10 

T. 

0.62 

0.33 

0.34 

0.82 

0.08 

0.01 

0.30 

0.50 

T. 

0.03 

0.90 

0. 17 
0.10 

T. 

0.06 

; 

T. 

0.08 

0.05 

T. 

0.05 

0.50 

0.10 

0.25 

0.23 

T. 

| 

0. 15 

1 

0.90 

0. 10 

► 

0.40 

T. 

0.32 

0.11 

0.08 

0.06 

0.02 

0.15 

; 

0.20 
0. 18 
0.33 
0.02 

0.05 

0.33 

[ 

0.55 

0.31 

T. 

0.07 

T. 

T. 

T. 

0.16 

0.27 

0.08 

0.03 

T. 

T. 

0.77 

T. 

T. 

0.65 

0.05 

0.13 

T. 

T. 

T. 

i 

0.50 

0.75 

0.25 

0.25 

0.52 

T. 

] 

i.oo 

0.04 

T. 

T. 

0.05 

T. 

1.20 

0.10 

0.20 



) 

T. 

T. 

T. 

I 

) 

T. 

0.02 

T. 

0.05 

[ 

1.60 

0.10 

0.05 

0.50 

0-63 

6.30 

» 

0.34 

T. 

0.12 

T. 

T. 

0.25 

0.08 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

0.10 

0.40 

0.10 

0.05 

} 

6.25 

0.05 

0.15 

0.50 

T. 

0.05 

T. 

1 

T. 

T. 

0. 10 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.05 
0. 18 
0.20 
T. 
0.37 
0.27 

0.08 

• • tV  * 

0.05 

r 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.25 

T. 

T. 

1.48 

0.07 

0. 10 
0.50 
0.05 
T. 

^ 

| 0.33 

0.33 

0.02 

0.25 

) 

0.40 

0.05 

0.25 

) 

0. 12 
T. 

L 

Sums  — 

2.67 

5.00 

0.86 

5.04 

4.96 

1.58 

1.12 

3.19 

1.18 

2.84 

2.03 

2.37 

1894. 


T. 

T 

T. 

0.08 

0.20 

0.60 

0.02 

0.45 

0.80 

0.10 

T. 

0.15 

0.08 

0.15 

T. 

0.05 

T. 

0.16 

T. 

0.75 

0.50 

0.20 

0.45 

0.14 

0.01 

0.16 

0.17 

0.50 

T. 

0.05 

0.10 

0.03 

T. 

0.45 

0.17 

0.01 

0.20 

0.38 

0.25 

0.02 

0.10 

0.08 

T. 

0.05 

T. 

0.15 

T. 

0.50 

0.03 

0.30 

0.03 

0.40 

6.20 

0.25 

T. 

0. 15 
0.10 
0.45 

1 

T. 

0.83 

T. 

0.25 

0.30 

0.40 

0.10 

0.25 

0.50 

0.05 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

► 

0.08 

0.50 

0.02 

0.45 

0.05 

T. 

0. 18 
T. 

t 

T. 

0.20 

T. 

0.55 

0.06 

0.30 

0.25 

[ 

T. 

T. 

0.65 

0.10 

0.38 

T. 

T. 

0.05 

0.12 

0.02 

0.05 

T. 

0.55 
0. 10 
0.60 
0.59 
T. 
0.50 
0.05 
T. 
0.55 
0.27 

0.50 

0.06 

0.15 

] 

0.23 
0.01 
0. 12 

’ *6*08’ 
0.20 
0.05 
0.45 
0.67 
0.02 

”6!2o’ 

0.40 

0.02 

0.07 

0.06 

1 

0.30 

0.05 

0. 10 
0.20 

1.00 

0.75 

0.02 

) 

0.20 

0.02 



) 

0.02 

0.35 

0.04 

0.51 

0.23 

T. 

t 

0.25 

0.17 

0.01 

T. 

0.20 

T. 

[ 

0.60 

6.25 

0.15 

0.20 

T. 

0.15 

0.23 

0.35 

0.02 

0.65 

T. 

0.80 

0.05 

0.06 

T. 

0.02 

] 

T. 

0.80 

0.30 

1 0.35 
0.12 
0.10 

I 

0.08 

T. 

0.38 

0.02 

1 

) 

0.80 

T. 

0.03 

0.20 

0.60 

1 

0.63 

T. 



Sums.... 

2.33 

3.07 

2.36 

3.31  4.56 

2.49 

3.81 

1.94 

3.73 

2. 16 

2.31 

3.67 
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GREENSBORO,  PA.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November.  J 

December.  J 

1 . T 

T. 

T. 

0.40 

0.07 

0.03 

0.45 

0.30 

T. 

0.75 

T. 

0.10 

T. 

0.64 

O 

0.07 

0.25 

0.21 

a 

0.05 
0.03 
T. 
0.40 
0.90 
0.20 
0. 14 
0.70 
0.35 

4 

0.02 

0.01 

T. 

0.20 

0.20 

0.04 

T. 

5 

6.03 

T. 

T. 

0.20 

0.18 

0.10 

0.20 

0.35 

0.60 

0.40 

a 

0.04 

T. 

T. 

7 - 

0.05 

T. 

0.02 

T. 

0.75 

0.16 

0.15 

8 

0.40 

0.45 

0.45 

0.07 

0.03 

T. 

T. 

0.70 

T. 

q . 

T. 

T. 

in  , 

T. 

11 

T. 

0.25 

0.03 

0.15 

0.25 

0.45 

0.04 

0.02 

6.45 

0.47 

0.06 

12 

6.42 

T. 

0.33 

0.05 

T. 

0.16 

0.24 

0.09 

T. 

13 

0.18 

0.02 

T. 

0.45 

0.05 

0.14 

0.02 

0.03 

0.85 

0.26 

0.32 

0.08 

0.06 

14 

6.58 

T. 

1^ 

T. 

0.95 

T. 

T. 

0.01 

0.10 

Ifi 

17 

T. 

T. 

0.06 

0.03 

T. 

18 

6. 10 

IQ 

0.03 

T. 

0.05 

0.13 

0.02 

0.01 

20 

0.05 

0.10 

0.45 

0.05 

21 

0.06 

0.03 

T. 

0.02 

T. 

0. 10 
0.40 

T. 

0.90 

0.65 

T. 

0.05 

0.05 

0.75 

22 

23  

0.24 

0.20 

0.50 

0.17 

0.27 

0.03 

24 

0. 15 
0.18 
0-02 
T. 
0.50 

0.13 

25 

T. 

0.15 

0.20 

T. 

0.20 

T. 

26 

0.45 

T. 

T. 

0.90 

27 

T. 

0.05 

0.53 

1.70 

0.70 

6.20 

28  . 

0.24 

0.80 

0.20 

29 

0.16 

0.02 

0.80 

0.78 

0.12 

30 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.45 

31 

6.01 

Sums.... 

4.34 

1.08 

2.92 

3.88 

1.55 

3.93 

5.25 

4. 17 

0.55 

0.92 

3.12 

2.83 

GREENSBURG,  KY. 
1893. 


31. 


0.09 

0.06 

0.54 

2.07 

2.66 

1.00 

0.03 

T. 

0.23 

0.23 

0.02 

T 

0-59 

2.00 

1.33 

6.08 

0.80 

0.39 

0.56 

1.03 

0.03 

1.97 

0.08 

0. 10 

0. 15 

0.98 

0.04 

0.90 

1 

0.03 

0.30 

0.53 

0.07 

l 

0.02 

0.20 

0.09 

0.10 

0.35 

0.78 

0.28 

0.21 

0-35 

► 

0.19 

0.03 

0.10 

6.15 

6.15 

2.17 

1.55 

T. 

0.55 

0.43 

6.50 



6.20 

1.70 

T. 

0.15 

o!o4 

0.55 

T. 

0.08 

0.75 

T. 

0.39 

0.47 

0.20 

0.01 

6. 14 

1.16 

0.03 

1.20 

0.30 

0.43 

T. 

j 

0.03 

0.03 

1.30 

0.30 

0.01 

) 

0.01 

0.10 

6.35 

6.46 

0.03 

0.19 

0.03 

0.22 

> 

0.43 

T. 

0.94 

0.17 

6.04 

i.  66 

6.20 

0.71 

6.50 

0.46 

6-13 

1.43 

0.41 

6.39 

0.58 

0.59 

0.20 

0.75 

6.40 

0.87 

0.90 

0.90 

6.20 

0.01 

L 

0.01 

0.21 



1.32 

- 

Sums  ... 

0.64 

4.61 

3.63 

5.61 

5.44 

8.52 

6.02 

3.26 

3.21 

4.46 

2.83 

3.47 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

| May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.18 

0.19 

T. 

1.69 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.75 

1.05 

T. 

0.04 

0.90 

0.03 

0.65 

0.20 

T. 

T. 

0.99 

0.09 

0.95 

0.03 

0-47 

0.01 

0.83 

0.84 

0.51 

0.13 

0.03 

0.95 

0.03 



0.80 

0.10 

0.40 

0.20 

0.15 

0.10 

| 

[ 

0.25 

0.67 

0.58 

0.02 

0.01 

0.46 

0.28 

0.38 

0.12 

0.14 

0.23 

T. 

0.35 



0.18 

0.01 

0.13 

0.90 

0.20 

0.14 

1.10 

0.50 

0.40 

0.43 

0.02 

0.88 

0.45 

T. 

0.99 

0.50 

0.93 

0.17 

0.10 

T. 

0.10 

0.72 

0.48 

0.44 



0.40 



T. 

0.02 

0.33 

I 0.60 

6.97 

0.03 

0.01 

I"* 

0.40 

0.47 

0.11 

0.55 
i 0.27 
T. 
1.64 

1 

0.16 

0.39 

0.07 

0.13 

1.02 

0.01 

0.01 

0.14 
0. 17 

0.92 

0.01 

6.03 

0.12 

0.17 

0.21 

0.01 

1 

0.03 

0.79 

0.02 

. 

T. 

0.41 

0-52 

0.03 

Sums 

2.92 

5.15 

3.26 

2.71 

3.14 

3.59 

2.97  4.75 

2.64 

1.25 

1.42 

3.94 

1895. 


1 

T 

0.15 

T. 

0.10 

2 

T 

0.02 

0.58 

0.10 

0.60 

3 

0.05 

0.09 

T. 

4 

T. 

6. 15 

0.02 

5 

0.02 

1.00 

0.10 

g 

6.46 

0.90 

T 

1.08 

0.40 

o.io 

o.io 

0.30 

6.25 

T. 

8 

0.02 

0.25 

0.07 

0.37 

0.12 

6.40 

9 

0.22 

0.35 

0.03 

1.34 

0.05 

io 

0.20 

o!40 

11 

0.42 

0.05 

T. 

6.20 

12 

0.26 

0.08 

6.26 

T. 

0.16 

6.69 

13 

0.12 

0.20 

0.05 

0.38 

T. 

i.  20 

T. 

14 

0.12 

T. 

0.27 

0.32 

T. 

15 

T. 

1-25 

o!o7 

15 

1 85 

0.02 

0.52 

O’.  98 

1.60 

0.70 

17 

0.14 

0.09 

18 

IQ 

T. 

20 

i.  38 

T. 

0.60 

t! 

21 

0.73 

0.01 

6.03 

1.00 

6.  io 

0.90 

0.95 

22 

0.23 

0.10 

23 

0.29 

o.io 

24 

T. 

6.20 

6.70 

6.08 

0.42 

25 

1.32 

0.  io 

0.88 

6.15 

26 

0.30 

6.10 

6 32 

0.40 

2.20 

27 

0.77 

0. 10 

6.42 

T. 

0.21 

28 

T 

6.12 

0.18 

29 

0.55 

0 07 

6.04 

30 

T. 

6.80 

0.30 

31 

0.44 

T. 

0.74 

Sums.... 

6.73 

0.81 

4.39 

3.32 

2. 18 

5. 10 

4.85 

2.38 

0.25 

2.06 

3.73 

4.92 
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GREENVILLE,  MISS. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

Pi 

<1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

1 November. 

December. 

A 

3.32 

T. 

1.90 

0.37 

0.02 

2 

T 

0 49 

0.94 

0.03 

3 

0. 14 

0.05 

0.32 

0.57 

0.30 

0.04 

6.61 

0.18 

4 

T. 

0.27 

0.32 

T. 

2.05 

5 

1.60 

6.12 

T. 

6 

2 20 

0.89 

0.15 

0. 16 

7 . 

0.06 

0 67 

T. 

0.36 

8 . 

6.39 

o!oi 

0.13 

0.84 

9 

T. 

0.02 

0.11 

0.03 

10  . 

T. 

0.14 

0.90 

11 

0.52 

T. 

0.01 

12 

0.01 

1.10 

T. 

1.33 

0.22 

13 

14 

2.14 

T. 

0.21 

6.96 

T. 

15 

0.07 

2.17 

0.30 

0.48 

T. 

T. 

16 

0.31 

T. 

1.38 

17 

0.31 

0.31 

6.58 

0.05 

18 

0-88 

T. 

0.82 

19 

0.10 

0.09 

6 26 

20 

0.40 

1.18 

0.02 

6.66 

21 

1.17 

0.25 

098 

1.02 

22 

o!o4 

0.02 

23 

24 

1 35 

25 

6.48 

6.12 

0. 17 

26 

0.48 

0.01 

T. 

0.94 

27 

0.44 

T. 

0.41 

T. 

6.17 

0.66 

28 

0.15 

0.03 

0.03 

i.oo 

0.24 

0.33 

0.02 

29 

o!o3 

0. 18 

1.14 

T. 

0.05 

30 

0.32 

0.06 

31 

T. 

0.31 

Sums  — 

4.38 

5.27 

2.70 

5.67 

7.32 

7-71 

2.41 

2.81 

2.71 

0.34 

6.32 

1.87 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.77 

T. 

| 

0.07 

0.01 

0.53 

0.02 

0.18 

0.43 

0.07 

0.01 

6.03 

0.01 

0.27 

0.02 

0.60 

0.33 

0.07 

1.37 

0.28 

2.96 

0.13 



i.ao  1 

0.47 

6. 12 

T. 

6.23 

0.55 

6 05 

0.25 

o!  17 

0.67 

0.46 

0.43 

6.01 

1.00 

0.21 

1.15 

T. 

0.01 

0.91 

0.22 

6 02 

6.09 

1 39 

T. 

0.06 

1.14 

0.20 

0.09 

1.06 

T. 

T. 

T. 

0.03 

1.35 

6.08 

0.04 

T. 

0.57 

6.07 

6.93 

T. 

T. 

0.66 

6 97 

0.26 

0.08 

0.20 

0.06 

T. 

T. 

T 

6.07 

1.44 

0. 16 

0.04 

T 

0.01 

0.87 

6.88 

6.6i 

T. 

0.62 

1.03 

0. 17 

0.92 

T. 

6.16 

1.27 

0.01 

T. 

6.58 

0.18 

0.81 

6.02 

6.01 

T. 

0.01 

6.05 

1.58 

0.03 

0.42 

0.19 

T. 

0.01 

T. 

0.16 

0.02 

0.22 

0.08 

2.42 

6 02 

0.03 

0.01 

0.40 

T. 

0.11 

0.54 

1.39 

T. 

0.60 

0.05 

6.36 

Sums 

7.37 

3.19 

9.48 

4.48 

0.61 

0.30 

5.08 

5.96 

1.17 

1.53 

0.35 

4.25 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

d 

a 

June. 

July. 

August. 

! 

September. 

October. 

November,  i 

December. 

1 

0.66 

0.10 

0.44 

0.47 

0.16 

0-69 

2 

6.56 

6.15 

0.54 

1.22 

6.01 

0.46 

3 

T. 

0.08 

6.24 

4 

0.03 

5 

6 05 

6.65 

6 

0 02 

6.10 

6.25 

6.10 

'7 

0.85 

6.31 

0.06 

6.06 

T. 

8 

1.17 

0.07 

2.35 

T. 

0.12 

6.18 

9 

6.23 

0.35 

6.03 

i.  30 

10 

6.17 

T. 

0.02 

0.70 

11 

0.62 

0.97 

0.31 

0.35 

o.ii 

12 

0.05 

0.73 

13 

T. 

1.02 

2.04 

2.60 

14 

0.42 

0.47 

0.20 

6.20 

15 

0.08 

2.25 

6.05 

0.05 

0.56 

0.02 

16 

0.58 

0.07 

0.02 

2.88 

0.06 

17 

T. 

1.55 

18 

1.80 

19 

6.02 

T. 

0.07 

6.05 

6.02 

20 

0.17 

0. 85 

0.30 

0.92 

6.32 

1.18 

21 

0.29 

0.09 

0.10 

0.02 

0.02 

22 

0.21 

6.  io 

0.23 

23 

T. 

0.48 

6.04 

6.04 

24 

0.36 

6.97 

T. 

0.02 

0.26 

0.03 

6.48 

25 

1.35 

0.10 

0.46 

0.06 

26 

0.23 

6.22 

0.01 

6.22 

0.62 

27  

0.32 

28... 

0.52 

0.12 

29 

0.07 

6.05 

0.02 

30 

0.21 

0.50 

0.97 

31 

6.21 

0.06 

0.96 

Sums  — 

6.32 

1.25 

7.37 

1.71 

1.32 

11.50 

4.30 

7-23 

0.37 

1.20 

3.78 

3.58 

GREENVILLE,  S.  C. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.78 

0.01 

0.48 

0.74 

0.30 

0.38 

1.36 

0.03 

0.13 

0.78 

0.15 

0.05 

1.78 

0.03 

1.65 

0.09 

0.33 

0.70 

0.21 

0.05 

0.40 

0.28 

0.09 

0.01 
0.05 
0. 12 

T. 

0.82 

0.01 

0.01 

0.31 

0.88 

0.01 

0.13 

0.15 

6.05 

0.12 

0.53 

1.04 

0.43 

0.36 

1.66 

0.22 

1.82 

0.02 

0.26 

T. 

0.16 

0.03 

0.10 

0.68 

0.03 

0.75 

0.05 

0.53 

0.67 

1.64 

0.18 

0.08 

0.85 

0.32 

0.02 

2.31 

0.50 

T. 

1.65 

0.11 

0.33 
0.72 
0. 15 
0.50 

0.11 

0.88 

0.26 

0.05 

0.56 

0.08 

0.05 
0.18 
0. 14 
0.09 
0.08 
0.12 
T. 

T. 

0.05 

0.30 

T. 

0.07 

1.41 

0.75 

0.10 

T. 

0.21 

0.13 

6.31 

1.22 

6.45 

0.01 

6.48 

0.08 

0.46 

T. 

0.05 

0.07 

0.08 

0.18 

0.37 

0.24 

0.25 

2.10 

0.11 

1.07 

0.16 

0.02 

0.90 

0.06 

0.09 

0.41 

1.40 

0.10 

0.68 

0.05 

T. 

1.20 

0.54 

0.49 

Sums 

2.31 

8.25 

2.01 

2.95 

3.87 

6.66 

4.88 

5.69 

4.49 

5.43 

2.89 

1.99 
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1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

J anuary. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.29 

0.48 

0.02 

T. 

0.46 

0.10 

0.32 

0.18 

0.03 

T. 

0.66 

0.46 

0.04 

0.05 

0.24 

0.05 

0.05 

0.04 

0-36 

1.42 

0.02 

0.13 

0.52 

0.65 

0.12 

0.05 

0.47 

6.04 

0.03 

T. 

0.90 

T. 

0.52 

0.30 

0.27 

2.45 

0.02 

T. 

0.05 

T. 

0.05 

0.70 

1.21 

3.01 

0.65 

T. 

0.28 

0.66 

0.02 

0.97 

0.32 

0.26 

1.23 

0.27 

0.20 

0.61 

0.92 

0.05 

0.52 

0.35 

0.02 

0.49 

0.25 

0.14 

0.25 

0.05 

0.43 

0.32 

0.20 

1.86 

0.04 

6.08 

1.45 

0.08 

6.15 

0.49 

0.42 

0.32 

0.86 

0.02 

T. 

0.15 

0.14 

T. 

T. 

0.02 

0.52 

1.00 

0.20 

0.51 

0.46 

0.09 

0.32 

0.32 

1.55 

0.03 

0.12 

0.05 

0.01 

0.47 

0.05 

0.27 

0.01 

0.05 

0.14 

0. 13 

0.14 

0.75 

1.40 

0.16 

0.58 

0.66 

6.07 

0.70 

0.06 

0.03 

6.10 

0.29 

0.46 

0.85 

T. 

0.01 

6.68 

0.04 

0.30 

0.29 

0.20 

0.11 

0.03 

0.32 

0.04 

0.10 

0.21 

1.01 

0.02 

Sums 

4.95 

4.93 

2.30 

1.68 

4.70 

3.98 

6.84 

3.03 

3.75 

4.19 

1.07 

6.79 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.05 
0. 12 
0.09 

0.31 

0.05 

0.70 

0.09 

0.38 

0.55 

0.09 

1.66 

0.19 

0.01 

0.30 

0.23 

0.38 

0.05 

0.62 

T. 

0.08 

0.05 

0.02 

1.70 

2.20 

0.23 

0.02 

0.20 

1.40 

0.25 

0.07 

1.33 

0.02 

0.83 

0.51 

1.00 

0.10 

1.20 

0.05 

0.04 

0.36 

0.25 

0.20 

0.02 

T. 

0.02 

0.44 

0.22 

0.50 

0.06 

0.38 

0.07 

0.97 

0.26 

0.64 

0.16 

0.02 

T. 

0.72 

0.01 

6.46 

0.12 

0.30 

0.05 

1.05 

0.72 

0.05 

6.04 

T. 

0.15 

0.03 

0.23 

0.25 

0.06 

0.60 

0.60 

T. 

0.12 

0.70 

0.40 

1.33 

6.10 

0.13 

0.49 

0.10 

0.02 

0.38 

0.06 

1.10 

0.32 

0.08 

0.02 

0.34 

1.35 

0.31 

0.04 

0.09 

0.02 

0.57 

0.32 

0.05 

6.96 

0.63 

0.13 

0.12 

0.37 

0.45 

0.08 

1.20 

6.1 6 

1.20 

0.46 

0.47 

0.15 

0.14 

0.85 

0.40 

0.15 

6.11 

6.23 

0.85 

0.48 

0.37 

0.60 

0.01 

1.05 

0.06 

T. 

0.26 

Sums.... 

7.62  | 2.09 

6.11 

5.89 

3.34 

3.07 

3.43 

4.84 

2.32 

0.63 

3.62 

4.54 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


GREENWOOD,  S.  C. 


1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

* 

0.90 

0.72 

2.80 

* 

1.82 

6.72 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.20 

T. 

1.10 

0.70 

T. 

2.50 

T. 

1.50 

1.13 

0.65 

0.18 

1.90 

0.75 

* 

0.05 

6.55 

T. 

T. 

p O * 

00  © « 
O CO  ; 

0.70 

0.63 

0.24 

0.30 

T. 

0.22 

0.45 

0.36 

0.50 

1.50 

1.20 

T. 

0.22 

2.10 

Sums.... 

0.60 

5.50 

* 

* 

3.02 

5. 56 

1.59 

5.48 

3.16 

0.72 

1.96 

* 

*No  record  from  March  1 to  April  15,  inclusive,  and  for  December. 


1894. 


0.03 

0.10 

1.19 

0.07 

0.26 

0.73 

0.06 

0.91 

1.30 

1.64 

0.06 

0.03 

0.37 

0.94 

0.01 

0.18 

0.04 

0.34 

1.25 

0.56 

2.02 

► 

1.50 

0.16 

0. 18 
0.47 

| 

0.57 

0.24 

0.96 

0.60 

0.20 

► 

0.98 

6.08 

: 

0. 14 

1.10 

0.80 

0.30 

2.23 

L 

1.25 

6.59 

0.04 

0.04 

0.23 

| 

0.47 

0.22 

1.03 

0.03 

0.01 

2.00 

1 

0.50 

0.30 

0.55 

) 

0.58 



0.29 

0.08 

0.05 



> 

! 

6.12 

0.38 

1 

0.33 

0.30 

2.20 

0.44 

0.44 

0.31 

2.36 

0.03 

0.05 

2.80 

0.93 

! 

0.41 

0.08 

0.85 

) . 

0.25 

2.00 

) .. 

0.83 

0.59 

0.21 

Sums  — 

1.64 

4.59 

0.93 

1.60  5.10  3.52 

6.95 

7-52 

3.31 

4.14  2.38 

5.09 

31. 
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GREENWOOD,  S.  C.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.30 

0.26 

0.38 

0.09 

0.26 

0.64 

0.56 

0.56 

0.17 

0.02 

0.74 

0.06 

0.66 

0.05 

6.32 

T. 
T. 
0.19 
0.36 
0.94 
l 0.98 
0.18 

0.28 

2.16 

0.53 

0.32 

0.93 

0.96 

0.12 

0.54 

1 

3.30 

5-83 

0.58 

0.93 

I . . . 

0.02 

0.47 

0.09 

6.08 

6.36 

0.74 

0.90 

0.65 

0.12 

0.26 

0.44 

0.13 

0.62 

1.39 

1.08 

0.96 

0.42 

0.03 

0.63 

0.31 

0.15 

’ o.’ii* 

0.87 

0.08 

0.06 

0.20 

1 0.09 
T‘ 



6.44 

0.36 

0.18 

0.10 

1 

0.73 

o.io 

0.36 

0.05 

0.02 

2.07 

3.10 
2. 12 
1.93 
1.52 

0.03 

1 43 

0.06 

1.15 

0. 12 

1.36 

0 93 

0.62 

0.52 

6 33 

0.06 

0.02 

• . . 

0.89 

0.37 

0.05 

1.57 

1 . . 

6.96 

0.38 

0.29 

0.08 

Sums  — 



11.83 

2.21 

6.06 

4.48 

9.94 

1.88 

3.78 

10.04 

0. 10 

1.14 

3.84 

4.49 

HANNIBAL,  MO. 
1893. 


1 

0.20 

0.03 

0.28 

1.07 

T. 

2 1 

0.39 

0.06 

0.04 

0. 10 

0.12 

0. 15 

' *6.12 

0.05 

0.07 

4 

T. 

0.03 

0 04 

6.42 

T. 

0.07 

T. 

T. 

6 

T. 

0.23 

0.26 

T. 

0.01 

T. 

8 

1.13 

0.50 

0-75 

0.53 

9 

T. 

0.10 

T. 

0.33 

0.06 

T. 

10 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

0.05 

|l 

0.60 

" 0*42* 

0.31 

T 

12 

T. 

0.06 

T. 

0.14 

0.06 

18 

T. 

6.04 

T. 

14 

0.03 

0.52 

T. 

T. 

T 

0.19 

0.02 

T. 

1.12 

T. 

0.02 

0.06 

16 

T. 

0-26 

0.21 

0.02 

17 

0.49 

0.06 

0.02 

18 

0.05 

0.12 

19  

0.50 

T. 

0.05 

20 

T. 

0.22 

1.05 

T. 

0*27 

>1 

T. 

0.16 

0-02 

0.02 

0.53 

o!o3 

0.42 

22 

T. 

0.92 

T. 

0-02 

0.50 

o!o6 

T. 

23 

0.09 

0.11 

T. 

0. 16 

24 

T. 

T. 

6.80 

1.00 

T* 

0.09 

T. 

25 

T. 

0.01 

0.70 

1.36 

0.14 

26 

0.73 

3.38 

0.05 

0.52 

27 

0.10 

0.19 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.23 

0.01 

28 

0.20 

0.26 

T. 

0.10 

0.02 

29 

0.30 

0.40 

0.02 

30 

o!  58 

0.06 

0.37 

T 

0.41 

T. 

31 

T. 

T. 

T.' 

Sums  — 

0.54 

2.12 

2.64 

6.06 

7.04 

5.19 

1.50 

0.54 

1.47 

0.50 

1.25 

0.37 
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HANNIBAL,  MO. — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.66 

T. 

T. 

0.01 

0.92 

0.30 

0.17 

T. 

T. 

0.05 

0.03 

* 0 .24 
T. 

0-18 

0.20 

0.02 

0.03 

6.05 

1.16 

T. 

0.14 

T. 

0.01 

T. 

T 

T. 

T. 

0.88 

0.41 

0.01 

0.01 

1.06 

T. 

0.11 

0.02 

0.30 

T. 
0.06 
0. 17 

0.04 

0.04 

0.03 

T. 

0.50 

1.39 

0. 14 

0.01 

0.03 

0.26 

T. 

0.52 

0.06 

0.08 

0.01 

T. 

1.26 

T. 

T. 

0.14 

0.13 

0.01 

0.10 

0.01 

T. 

0.60 

0.20 

T. 

T. 

0.08 

T. 

0.34 

0.09 

T. 

T. 

0.38 

0.09 

T. 

0.25 

0.02 

T. 

0.01 

0.42 

T. 

T. 

0.30 

1.88 

0.02 

T. 

0.03 

T. 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.17 

0.07 

0.27 

T. 

0.10 

0.02 

0.01 

T, 

T. 

0.01 

0.14 

0.09 

T. 

T. 

0.01 

0.04 

T. 

0.15 

0.05 

0.08 

T. 

0.08 

0.49 

0.48 

T. 

T. 

T. 

0.15 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.19 

0.01 

0.28 

0.22 

0.06 

0.01 

T. 

0.08 

0.04 

0.40 

0.22 

0.32 

0.83 

0.80 

Sums 

2.29 

2.51 

1.77 

1.74 

2.93 

2.52 

1.07 

1.03  2.40 

1.22 

1.77 

1.34 

1895. 


1 

0.02 

0.28 

0.06 

0.03 

1.96 

0.99 

T. 

0.12 

0.02 

T. 

0.03 

2 

3 

T. 

0.02 

0.03 

T. 

0.11 

0.03 

0.10 

0.66 

4 

0.08 

0.49 

0.14 

0.07 

0.19 

0.25 

T. 

0.02 

1.04 

T. 

T. 

0.27 

S 

0.02 

0.01 

0.06 

T. 

0.01 

1.65 

0.45 

1 0.30 
0.33 

fi 

0.18 

0.05 

T. 

0.89 

7 

8 

T. 

0.52 

T. 

9 

10 

0.35 

0.37 

0.70 

0.01 

T. 

11  - - 

T. 

T. 

0.14 

0.03 

T. 

0.04 

0.01 

T. 

0.11 

T. 

0.02 

T. 

12 

T. 

0.02 

13 

T. 

0.11 

0.08 

14 

0.01 

0.01 

0.73 

IK 

0.44 

0.65 

0.76 

T. 

16 

T. 

1.13 

0.08 

0.67 

0.05 

17 

T. 

0.97 

0.33 

0.45 

T. 

1.19 

0.27 
2. 12 
2.70 
0.09 
T. 

18 

T. 

T. 

T. 

0.20 

1.62 

0.04 

19 

0.02 

0.01 

20 

6.01 

0.03 

T. 

T. 

0.40 

21 

22 

0.06 

0.06 

T. 

0.04 
0.02 
0.01 
1.26 
0. 14 

23 

0.04 

0.33 

T. 

0.72 

0.08 

0.54 

0.01 

24 

T. 

0.55 

1.28 

0.02 

0.36 

25 

1.37 

0.10 

0.73 

0.06 

26 

T. 

T. 

0.16 

T. 

0.03 

T. 

0.25 

27  .. 

0.46 

0.07 

28 

T. 

0.02 

0.01 

0.50 

0.86 

T. 

T. 

0.03 

29  .. 

0.01 

T. 

1.72 

0.02 

6 53 

T. 

30 

0.42 

0.77 

0.04 

31 

T. 

Sums.... 

1.57 

0.39 

1.77 

1.95 

6.23 

3.92 

8.01 

4.86 

2.69 

0.36 

4.40 

5.98 
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HARPERS  FERRY,  W.  VA. 


1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

| May. 

© 

a 

*-» 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.87 

0.31 

0.40 

1.99 

0.94 

0.99 

6.20 

1.49 

0.62 

1.38 

0.18 

0.40 

0.10 

0.10 

6.22 

0.30 

0.17 

0.72 

0.30 

6.27 

0.35 

0.98 

1.90 

3.10 

i.io 

1.28 



0. 10 

0.70 

0.30 

0.10 

0.80 

0.91 

0.60 

0.30 

0.86 

0.30 

0.14 

t 

0.18 

0.22 

0.10 

0.27 

* 

0.49 

0.08 

1.96 

0.30 

0.40 

0.50 

0.16 

0.22 

Sums.... 

1.37 

2.20 

0.62 

4.08 

4.57 

2.28 

2.84 

3.36 

2. 17 

4.95 

1.89 

0.32 

1894. 


1 

| 

«•) 

6.23 

a 

6.24 

4 

1.04 

0.49 

0.10 

r,  

0.98 

6.63 

a 

1.99 

0.42 

7 

6.08 

s r 

0.56 

q 

6.40 

in  

2.00 

n 

6.46 

i a 

6.20 

0.53 

1.15 

i a 

0.12 

14  

0.08 

Ifi  

0.40 

16 

6.80 

17 

0.91 

0.40 

0.18 

18 

0.29 

1.64 

0.99 

19 

6. 18 

0.43 

20 

1. 18 

2.62 

21 

0.10 

o!  14 

0.06 

o.io 

22 

0.20 

0.39 

0.83 

0.85 

23 

0.26 

0.35 

24 

o.io 

0.08 

26 

o.io 

6.80 

0.06 

0.44 

0.60 

27 

0.20 

28 

0.88 

29 

6.50 

0.36 

6.30 

30 

0. 14 

31 

6.76 

Sums  — 

0.78 

3.33 

1.11 

3.39 

7.85 

3.13 

1.56 

0.65 

2.70 

3.00 

0.51 

2.31 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

0.99 

0.82 

0.20 

0.10 

0.64 

0.14 

0.16 

0.96 

0.70 

6.11 

: 

0.69 

0.29 

0.44 

0.80 

0.40 

0.40 

1.10 

0.72 

0.81 

0.41 

0. 14 

0.48 

0.31 

0-81 

0.20 

6.28 

1.04 

0.06 

6.40 

0.37 

0.10 

0.18 

0.48 

0.12 

0.47 

0.84 

0.64 

0.46 

0.89 

1.12 

0.40 

0.41 

0.24 

0.10 

0. 10 

0.56 

0.54 

0.56 

0.44 

1.09 

0.79 

0.26 

0.56 

0.65 

0.29 

0. 10 

0.40 

6.86 

6.98 

1 

Sums  — 

4.33 

1.40 

1.43 

2.83 

4.67 

4.35 

2.00 

2. 12 

1.18 

0.16 

2.50 

2.83 

HARRISBURG,  PA. 
1893. 


1.00 

T. 

0.28 

0.50 

0.02 

T. 

T. 

0.20 
0.28 
0.75 
1.58 
0. 10 
0.67 

T. 

0.17 

T. 

0.04 

T. 

0.06 

0.03 

T. 

1 

T. 

0.20 

1 

T. 

1.20 

0.12 

0.76 

0.17 

0.02 

T. 

0.06 

0.02 

T. 

T. 

0.02 

0.54 

0.01 

0.14 

0.41 

0.51 

0.01 

0.94 

0.07 

0.35 

0.50 

T. 

0.06 

T. 

0.14 

0.27 

0.04 

0.08 

0.69 

0.04 

0.39 

0.07 

0.28 

0.23 

0.04 

0.02 

0.10 

T. 

T.  , 
0.59 

0.77 

0.15 

0.09 

0.29 

T. 

0.04 

T- 

0. 13 

0. 13 
0.01 

T. 

0.15 

0.59 

0.09 

0.21 

1.15 

T. 

0.07  ! 
0.04 
1.04 
0-01 
T. 

0.12 
0.04 
0.01 
0.46  1 
T. 

0.55 

0.75 

T. 

T. 

0.02 

0.02 

6.12 

T. 

0.02 

0.21 

0.29 

*“t 

T. 

0.02 

T. 

0.01 

0.01 

0. 12 

T. 

6.34 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.40 

T. 

0.05 

T. 

0.13 

T. 

T. 

0.80 

0.46 

T. 

0.40  I 
0.93 

T. 

T. 

0.16 

0.10 

0.07 

T. 

0.30 

0.01 



T. 

0.14 

0.01 

T. 

0.06 

0.65 

0.07 

0.30 
0. 14 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.02 

0.12 

0.06 

0.01 

T. 

| 

0.06 

0.54 

6.02 

T. 

6.02 

0.16 

T. 

0.14 

6.20 

1.50 

0.23 

1 

0.07 

0.04 
T.  | 
0.06  | 
T. 

T. 

T. 

0.02  [ 
T. 



T. 

T. 

T. 

0.70 

0.32 

0.17 

T. 

0.46 

0.25 

T.  1 
1.22  | 

T. 

0. 15 
0. 15 
0.07 

T. 

0.02 

0.08 

0.01 

0.10 

T. 

0.01 

T. 

0.09  1 

Sums — 

2.05 

4.66 

1.97 

3.67 

5.32 

2.46 

1.92 

3.69 

1.74 

1 

3.25 

2.54 

1.91 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


157 


HARRISBURG,  PA.— Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

T. 

T. 

0.05 

0.01 

0.02 

0.07 

0.02 

0.04 

0.07 

2.28 

0.25 

0.44 

0.50 

2 

T. 

T. 

0.19 

a 

T. 

0.60 

0.37 

0.46 

0.02 

6.95 
j 

4 

0.18 

T. 

T. 

0.20 

0.02 

0.01 
0. 16 
0.14 
0.41 

s 

0.27 

T. 

0.02 

T. 

0.36 

0.45  j 
T.  | 
T. 
0.02 
T. 
0.09 

6 

T. 

0.46 

0.72 

0.62 

0-52 

7 

T. 

T. 

0.74 

0.07 

0.08 

T. 

T. 

8 

0.32 

0.03 

0-30 

0.27 

0.48 

0.01 

9 

0.04 

0.02 

T. 

1.50 

10 

T. 

0.10 

0.36 

1.04 

0.02 

11 

T. 

0.01 

12 

0.50 

0.18 

0.02 

0.50 

T. 

0. 10 
0.29 
0.16 

0.53 

0.24 

0.01 

T. 

13  

T. 

0.25 

0.04 

T. 

T. 

14 

T. 

0.03 

0.01 

0.64 

0.43 

0.60 

0.91 

0.91 

0.03 

0.32 

T. 

0. 17 
0.10 

6.08 

15 

6.08 

0.04 

0.18 

0.03 

16 

1.31 

6.57 

0-02 

1.32 

1.26 

T. 

T. 

0.06 

17 

T. 

0.30 

18 

T. 

0.01 

0-58 

0.21 

0.33 

6.32 

T. 



’ *6*64’ 
T. 

::::::: 

19 

0.07 

0.02 

0.04 

0.28 

0.08 

T. 

• T. 

T. 

20 

21 

0.20 

0.07 

0.30 

0.44 

”*T.” 

T. 

T. 
0.07 
0.33 
| 0.86 

T. 

0.01 

22 

“*t.” 

T. 

T. 

0.92 

0.02 

T. 

T. 

23 

T. 

0.02 

T. 

T. 

24 

0.06 

T. 

0.02 

0.04 

”6‘ 66' 
0.72 

T. 

0.13 

0.08 

0.71 

25 

26 

0.86 

27 

T. 

0.03 

T. 

i 

T. 

0-04 

T. 

28 

0.27 

1 

29 

3.53 

0.40 

6.13 

T. 

T. 

T. 

30 

6.30 

0.62 

0.07 

t 

31 

1.02 

| 

Sums  — 

1.77 

4.56 

1.30 

2.27 

6.07 

3.25 

1.89 

4.08 

5.53 

4.60 

1.90 

3.34 

1895. 

1 

T. 

0.07 

T. 

0.35 

T. 

0.24 

0.03 

0.07 

0.08 

2 

T. 

0.10 

T. 

6.27 

3 ' 

4 

T. 

0.05 

0.01 

0.32 

0.02 

5 

0.01 

0-10 

T. 

T. 

0.01 

0.05 

0.01 

0.08 

6 

0.94 

0.04 

0.19 

0.03 

0.68 

0.19 

T. 

1.20 

0.11 

1.02 

0.04 

7 

0.11 

0.24 

T. 

0.90 

0.69 

T. 

T. 

0.08 

T. 

8 

0.08 

0.18 

0.26 

0.32 

0.03 

0.03 

9 

0.27 

10 

! 

0.05 

11 

1 

0.06 

0.09 

0.32 

0.08 

0.32 

0.14 

T. 

T. 

0.10 

T. 

T. 

0.02 

12 



0.08 

0.22 

T. 

0-69 

0.04 

13 

0.02 

6.02 

0.46 

14 

0.10 

0.08 

0.32 

15 

T. 

0.44 



T. 

0.15 

T. 

0.15 

T. 

16 

T. 

0.05 

0.06 

0.13 

0.54 

0.19 

0.07 

17 

T. 

T. 

18 

0.06 

0.38 

0-02 

0.10 

19 

0.01 

6.01 

20 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.19 

21 

0.12 

0.03 

T. 

T. 

T. 

1 T' 

T. 

T. 

0.60 

0.01 

22 

0.06 

23 

0.01 

0.14 

0.25 

0.50 

24 

o.oi 

0.20 

T. 

T. 

0.06 

T. 

0.14 

”‘t.  ” 
1.12 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0-08 

0.40 

25 

T. 

0.79 

0.12 

0.23 

0.31 

T. 

T. 

26 

27 

0.82 

0.22 

0.10 

0.15 

0.22 

0.04 

0.40 

T. 

0.07 

T. 

0.28 

T. 

0.10 

28 

0.08 

0.14 

0.10 

29 

0.06 

0.02 

T. 

i 0.94 
! 0.98 

30 

0.04 

0.01 

T. 

31 

0.72 

Sums.... 

1 

3.80 

0.54 

1.94 

1 

3.67  1.98 

1.66 

1.16 

2.36 

2.18 

1.63 

1.72 

3.38 
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HAVRE,  MONT. 
1893. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8! 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
23 
24. 
25 
26. 

27. 

28, 

29, 

30, 
31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.03 

0.09 

0.06 

0.03 

0.01 

T. 

T. 

T 

T. 

0.04 

T. 

0.06 

0.31 

0.05 

T. 

0.14 

0.01 

0.67 

T. 

0.02 

6.03 

0 05 

0.02 

T. 

T 

6.12 

0.01 

T. 

T 

0.20 

t! 

T. 

6.35 

6.04 

0.07 

0.08 

T. 

T. 

0.06 

0.09 

T. 

0. 01 

0.02 

T. 

6.04 

oii* 

0.33 

0.03 

0.18 

0.20 

0.02 

o.ii 

0.04 

0.02 

T. 

ol  24 

0.04 

T. 

0.20 

T. 

T. 

T. 

6.15 

0.16 

0.84 

0.91 

0.20 

0.02 

6.32 

T. 

0.27 

0.20 

T. 

6. 16 

0.85 

T. 

o.oi 

T. 

0.18 

T. 

0.01 

T. 

T 

6.15 

T. 

6.07 

T. 

0.02 

T 

0.02 

T. 

T. 

6.25 

0.01 

0.07 

T. 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.38 

6.28 

0.02 

0.13 

0.02 

0.04 

0.10 

0.20 

6.07 

T. 

0-06 

0.28 

0.02 

T. 

0.01 

6.69 

0.16 

T. 

0.01 

0.02 

T. 

0.29 

T. 

0.33 

T. 

0.08 

0.01 

T. 

6.02 

T. 

0.04 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.08 

0 02 

0.03 

T. 

0.06 

6.14 

T. 

0.04 

T. 

T. 

0.04 

T. 

0.13 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

0.05 

0.02 

T. 

T. 

6.02 

6.6i 

0.01 

0.10 

0.04 

T. 

0.08 

0.02 

Sums.... 

1.23 

0.34 

0.42 

1.14 

1.80 

1.20 

1.77 

1.16 

1.67 

1.40 

0.80 

0.38 

1894. 


1 

0.20 

0.06 

T. 

0.11 

0.50 

2 

0.05 

T. 

T. 

0.41 

T. 

a 

T. 

0.25 

T. 

0.31 

T. 

d 

0.01 

T. 

T. 

6.08 

K 

T. 

T. 

0 05 

fi  

T. 

0.04 

6.20 

0.56 

0.01 

7 

T 

T. 

o.oi 

6.16 

0.04 

0.07 

0.23 

9,  

0.04 

T. 

0.21 

T. 

T. 

9 

0.02 

T. 

T. 

T. 

io  

0.14 

T. 

0.19 

11 

0.03 

0.06 

0.07 

19  

T. 

0.27 

T. 

o.io 

13 

T. 

0.01 

0-82 

6.07 

0.62 

14  

6.03 

T. 

T. 

0.08 

0.29 

0.16 

IK 

0.02 

0.83 

T. 

T. 

6.07 

T. 

Ifi  

0.05 

6.02 

6.02 

0.25 

0.98 

T. 

0.18 

17 

0.02 

T. 

0-04 

0.26 

T. 

0.01 

T. 

IK  

0.01 

T. 

0.13 

0.04 

0.08 

IQ  

0.01 

0.57 

T. 

6.02 

90  

T. 

T 

0.07 

0.07 

6.21 

91  

0.02 

T. 

T. 

0.05 

6.26 

0.03 

0.30 

T. 

o») 

0.01 

T. 

0.10 

T. 

93 

T. 

T. 

0 05 

T. 

24 

0.90 

0.01 

25 

T. 

0. 16 

T. 

o.oi 

0.02 

26 

0.09 

0.01 

T. 

27  . 

0.02 

0.32 

6.50 

: o.oi 

T. 

28 

0^42 

o.oi 

99  . . . . 

0.26 

6.02 

6.26 

30  

O'.  07 

o!o2 

0.01 

0.01 

i T. 

T. 

31  

o!oi 

1 A* 

0.01 

T. 

Sums.... 

0.99 

0. 14 

0.64 

2.23 

2.33 

2.83 

0.38 

0.48 

1.70 

1.73 

0.57 

0.47 
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HAVRE,  MONT. — Continued. 


1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 


27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

April. 

c3 

£ 

June. 

July. 

03 

d 

bo 

d 

<J 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.04 

0.04 

0.03 

0.05 

T. 

0.05 

0.29 
0. 15 
0.10 
0.14 
0.06 

0.10 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.14 

0.04 

0.03 

0.05 

T. 

0.09 

0.04 

0.02 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0.11 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.23 

1.05 

1.59 

0.05 

0.04 

0.72 

0.56 

0.09 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.04 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

0.10 

0.05 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.63 

0.01 

0.01 

0.10 

T. 

0.01 

0.05 

0.22 

T. 

T. 

0.02 

0.12 

0.04 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.02 

0.16 

T. 

0.18 

T. 

0.21 

0.03 

0.25 

T. 

0.02 

T. 

0.08 

0.02 

0.17 

0.01 

0.15 

0.10 

T. 

”6.*  66’ 
0.02 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.07 

T. 

0.16 

T. 

T. 

T. 

0.04 

0.22 

0.02 

T. 

T, 

0.01 

0.07 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.09 

T. 

T. 

T. 

6. 10 

6.08 

T. 

0.04 

0.10 

6.02 

0.09 

T. 

0.02 

T. 

0.01 

0.38 

0. 18 
0.06 

T. 

0.12 

0.03 

0.02 

Sums  — 

1.06 

0.91 

0.34 

0.62 

0.43 

3.36 

2.24 

0.04 

1.05 

0.12 

0.47 

0.30 

HELENA,  ARK. 
1893. 


1 

2.29 

1.93 

1.52 

3.03 

o 

0.05 

6 oi 

3 

1.42 

1.30 

0.88 

4 

1.17 

0.04 

i.  is 

5 

0.64 

6 

0.75 

6.15 

0.27 

1.01 

s 

0.20 

Q 

0.05 

0.78 

0.26 

0.88 

io 

0-41 

0.03 

3.75 

ii 

0.38 



0.30 

19.  

0.26 

0.15 

6.63 

0.36 

0.15 

13 

4.56 

0.18 

0.05 

6.01 

14 

2-49 

6.05 

15 

1.70 



0.57 

1.58 

0.11 

Ifi 

0.74 

6.11 

1.77 

17 

0^42 

6.12 

0.02 

6.12 

1« 

1.00 

0.05 

19 

i.01 

0.05 

go 

6.42 

0.12 

0.64 

21  .. 

0.34 

0.15 

0.05 

0.92 

2. 15 

9>g 

0.18 

23 

6.15 

24 

i.  51 

6.55 

9A 

T. 

0.68 

0. 15 

26 

0.90 

0.36 

1.28 

0.66 

0.04 

27 

6.90 

0 30 

6.75 

0.04 

0.12 

1 31 

2fi 

0. 10 

0.08 

io!  05 

0.12 

29 

0.50 

0.20 

30 

6.04 

0.01 

31 

6.30 

0.04 

0.25 

1 

Sums  — 

3.29 

5.31 

3.73 

9.68 

16.68 

6.96 

5.31 

2.14 

7. 18 

0.50 

4.98 

3.48 
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HELENA,  ARK. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.08 

0.02 

0.01 

0.04 

0.15 

6.04 

0.10 

6.06 

6.41 

0.94 

0.01 

0.02 

1.39 

0.02 

0.43 

2.92 

1.30 

0.05 

0.07 

0.71 

6.71 

T. 

2.52 

0.39 

0.64 

0.41 

6.15 

0.20 

6.38 

6.50 

1.54 

6.15 

0.43 

6.34 

0.45 

3.41 

0.47 

2.93 

0.55 

1.08 

0.32 

0.99 

0.89 

1.24 

0.01 

4.80 

0.27 

6.31 

0.46 

0.61 

0.15 

6.28 

1.17 

0.18 

6.60 

0. 15 

o.ii 

0.21 

0.07 

6.76 

6.25 

0.11 

0.07 

0.54 

0.10 

0.14 

0.39 

1.54 

1.84 

T. 

0.01 

2.76 

0.94 

0.95 

0.11 

0-09 

0.08 

0.02 

0.68 

6.15 

T. 

i!oi 

6.85 

0.75 

T. 

6.04 

0.20 

6-17 

6.50 

0.01 

0.33 

0.04 

T. 

T. 

0.01 

0.50 

0.34 

T. 

0.03 

0. 10 

Sums.... 

4.84 

7.53 

9.00 

7.92 

1.77 

1.13 

6.99 

6.91 

2.17 

2.04 

1.32 

4.63 

1895. 


1 

0.56 

0.43 

T. 

0-19 

0.44 

6.05 

o.oi 

0.47 

6.58 

0.81 

0.58 

3 

0.12 

0.08 

0.02 

d 

1.00 

0.03 

0.11 

0.11 

r>  

o.oi 

6.21 

0.55 

T. 

0.07 

7 

0.61 

T. 

1.02 

0.02 

0.27 

6-01 

6.08 

8 

0.19 

0.13 

T. 

0.08 

0.06 

0.58 

9 

6.06 

0.74 

in  

6-70 

0.30 

0.20 

0.90 

0.24 

0.04 

6.25 

12 

0.04 

0.21 

13  

1.32 

6.01 

0.04 

\d  

0. 16 

0.55 

0.40 

0.10 

1*  

0.86 

0.78 

1.40 

0.20 

16 

2.13 

6.07 

0.61 

0.01 

17  . 

0.41 

0.35 

6.51 

18 

19 

6.13 

6.25 

20 

3 45 

0.01 

0.83 

1.20 

0.50 

21 

0.41 

0.11 

6.56 

0.07 

0.05 

22 

0.05 

0.01 

0.38 

0.12 

0.50 

24 

0.32 

6.40 

T. 

S>R 

6.89 

6-38 

6.02 

6-15 

0.50 

0.07 

T. 

1.35 

0.25 

0.47 

0.92 

0.06 

0.21 

1.89 

0.11 

27 

T. 

0.01 

0.02 



0.40 

6.46 

28 

6.20 

0.14 

9Q 

0.30 

0.01 



T. 

30 

0.11 

6.02 

6.26 

31 

1.88 

6.75 

0.02 

Sums.... 

9.17 

0.40 

6.36 

2.58 

2.32 

4.73 

5.25 

3.34 

0.85 

1.49 

4.89 

2.80 
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HELENA,  MONT. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

o3 

S 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

0.04 

0.01 

0.27 

0.04 

2 

6 15 

T 

0 02 

0.01 

T. 

0.01 

a 

T. 

T 

0.11 

0.06 

0.01 

T. 

d 

0 02 

0.50 

0.02 

T. 

T. 

FI 

0.09 

0 01 

T. 

0.55 

6.01 

T. 

0.02 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

7 

0.18 

T. 

0.01 

0-14 

0.01 

a 

T 

T. 

0.04 

0.09 

0.27 

T. 

q 

0.01 

6.04 

0.20 

0.12 

0.01 

in  

T. 

0.05 

6.08 

0.45 

11 

T. 

0.16 

6.06 

0.01 

12 

T. 

T. 

6.02 

T. 

T. 

0.05 

6.06 

6.16 

13 

0.10 

0.01 

0.34 

0-03 

0.03 

T. 

14 

o’.  20 

0 02 

T. 

0.01 

15 

T. 

0.02 

T. 

0.06 

16 

T. 

0.01 

0.16 

0. 17 

17  

T. 

0.16 

0.11 

T. 

18 

T. 

T. 

19 

0.01 

T. 

T. 

.... 

20 

| 

0.01 

0.12 

0.14 

T. 

21 

T. 

1.50 

T. 

6.46 

0.01 

0.05 

0.06 

22 

T. 

T. 

o.ii* 

0.01 

23 



0.20 

0.61 

6.05 

0.02 

0.01 

0. 10 

24 

0.01 

0.05 

0-29 

0.41 

0 01 

25 

i 0.12 

0.09 

0.11 

0.02 

26 

0.60 

0.01 

T. 

0-50 

T. 

27 

o!  62 

0.48 

0.31 

0.02 

0.10 

T. 

28 

0.01 

T. 

0.01 

T. 

T. 

29  

o!o3 

6-01 

0 15 

0.19 

30 

0.06 

1.63 

T 

0.45 

31 

0.04 

T. 

0.01 

! o.oi 

1 

Sums  — 

1.72 

0.58 

0.14 

2.31 

1 3.04 

0.82 

0.86 

0.46 

j 2.69 

0.84 

1.44 

0.58 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.05  ! 
0.59  j 
T. 
0.12 

T.  ! 
0.02  | 


1 

0.01 

0.04 

0.18 

0.04 

0.22 

0.03 

0.19 

0.01 

0.03 

T. 

T.  I 
0.02 

0.04 

T. 

”6.13 

T- 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.03 

0.01 

0.01 

■’TV 

6.01 

0.80 

0.05 

0.02 

0.26 

0.10 

0.02 



0.05  | 
0.08  ! 
0.03 

0.27 

T. 

0.01 

T. 

0.06 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.02 

0.01 

o.oi 

0.36 
! T-  1 

■ 

T. 

0.21 

0.03 

0.78 

0.04 

0.10 

0.02 

T.  | 
0.01 
T. 

6.14  i 
T. 

0.01 

0.02 

0.03 

0.01 

0.02 

0.04 

0.45 

0. 14 
0.03 

1 0 21 
0.29 
0.20 

T. 
0.01 
0.03  j 

0.20 

” T." 
0.03 
0.01 
0.01 

0.02 

T. 

0.10 

::::::: 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.02 

i 

T. 

0.21 

0-08 

T. 

0.08 

T. 

T. 

0.13 

0.02 

0.06 

0.63 

T. 

0.21 

T. 

0.04 

T-  i 

T. 

0.01 

0.21 

0.01 

0.05 



0.06 

T. 

0.12 

T. 

0.12 

T. 

0.15 

T. 

T. 

0.02 

0.05 

0.04 

0.01 

0.07 

0.04 

T. 

0.04 

T. 

0.12 

T. 

T. 

T. 

0.04 

T. 

0.06 

0.02 

0.04 

! 0.06 
0.01 

T. 
0.01 
0. 10 

T. 

0.01 

0.01 

0.12 

0.03 

0.12 

0.18 

0.06 

6-02 

T. 

0.05 

0.02 

0.03 

0.38 

::::::: 

....... 

T. 





| 1 T. 

0.04 

Sums  ... 

1.64 

0.47 

0.80 

I 

0.82 

: 1.66 

1 

2.09 

0.32 

0.40 

1.42  j 0.68 

0.24 

0.63 

DMP- 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.14 

0.18 

0.22 

0.01 

0.10 

0.01 

0.01 

0.14 

0.82 

0.22 

0.17 

0.02 

0.11 

0.12 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

0.06 

0.04 

0.39 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.09 

T. 

0.17 

0.06 

T. 

0.38 

0.08 

T. 

0.01 

T. 

0.01 

0.22 

0.48 

T. 

T. 

0.08 

0.23 

0.23 

0.05 

0.02 

T. 

0.41 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.20 

0.02 

0.04 
0. 12 
T. 
0.09 
0.06 

T. 

0.11 

0.36 

T. 

0.27 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.28 

0.04 

T. 

0.06 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0. 15 

0.02 

0.34 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.22 

0.26 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

i o.oi 
! T- 

T. 

T. 

0.06 

0.12 

0.02 
0. 18 

T. 

0.04 

T. 

1 T. 

T. 

T. 

6.08 

0.01 

0.18 

0.08 

0.08 

0.04 

1 0.10 

1 0.08 

© © © © 
U 

coto©^. 

0.08 

0.04 

0.08 

0.24 

0.10 

0.03 

T. 

0.03 

T. 

! T- 
0.27 

T. 

Sums  — 

1.95  j 1.69 

0.29 

0.53  ; 0.87 

1.30 

1.18 

0.14 

0.57 

0.28 

0.77 

1 1.12 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.52 

1.21 

0.11 

0.30 

0. 12 

1.47 

0.05 

0.46 

0.01 

T. 

0.01 

0.07 

0.07 

0.06 

T. 

0.03 

0.23 

0.01 

0.16 

0.03 

0.19 

0.02 

T. 

0.20 

0.05 

0.25 

0.33 

0.24 

0.95 

0.35 

0.08 

0.07 

0.23 

T. 

0.02  | 

0.78 

0.79 

0.06 

0.05 

0.15 

0.21 

0.11 



0.94 

0.25 

0.75 

... 

6.78 

0.28 

1.85 

0.08 

1.30 

0.77 

0.20 

0.04 

0.04 

0.06 

0.25 

0.34 

0.04 

6.05 

0.03 

0.02 

0.55 

2.10 

0.02 

0.05 

0.46 

0.06 

0.10 

0.11 

0.02 

0.68 

2.06 

0.07 

0.01 

0.40 

1 0.48 
0.83 

0.06 

6.03 

1.14 

0.10 

0.50 

0.43 

6.30 

0-04 

::::::: 

0.02 

0.55 

0.33 

0.14 

0.01 

0.20 

0.10 

0.03 

0.02 

0.10 

0.96 

1.03 

T. 

0. 50 
: 0.22 
0.07 
0.01 



T. 

0.05 

0.05 



2.05 

1.18 

T. 

1.08 

0-03 

0.02 

0.04 

6.30 

0.11 

0.16 

0.20 

T. 

0.01 

0.22 

2.07 

0.28 

0.13 

0.31 

0.30 



0.40 

0.04 

Sums  ... 

0.58 

3.51 

3.58 

9.70 

5.81 

i 5.96 

4.50 

2.33 

2.99 

0.49 

1.57 

1.02 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


163 


HERMANN,  MO. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.60 

0.02 

0.05 

0.87 

0.78 



6.05 

T. 

6.33 
0. 16 

0.01 

. 

0.03 

0.02 

0.04 

6.49 

0.80 

0.02 

0.30 

0.14 

0.54 

2.12 

0.80 

1.18 

a 

6.36 

7 

T. 

0.08 

1.28 

0.03 

6.05 

« 

0.04 
1.09 
0.02  ] 

6.04 

0.02 

q 

0.30 

0.23 

0.05 

0.07 

10 

6.38 

0.33 

0.03 

U 

0.44 

0-30 

0.08 

19 

0.65 

0.17 
0. 16 

13 



6-12 

14 

0.03 

0.01 

6.09 

0.08 

0.07 

0. 18 

15 

0.10 

0.35  ! 
I 

1.00 

0.06 

0.12 

16 

6.19 

17 

T. 

0.02 

0.05 

0.68 

0.02 

0.18 

0.02  1 
0.28 
1.15 
0.01 
0.03 



0.06 
j 0.01 

is 

0.33 

0.02 

0.04 

IQ 

90 

1.40 

0.87 

21 

0.01 

T. 

0.06 

0.15 

0.05 

0.04 

0.36 

22 

0.02 

1 

23  

0.62 

24 

0.50 

! 0.10 

1 0.57 

1 1-38 
0.04 

o o o 

kiss 

0.02 

0.33 

0.03 

25 

0.03 

0.05 

26 

0.03 

27 

0.02 

28 

T. 

0.08 

6.02 

29 

0.14 

0.26 

0.41 

0.01 

0.06 

0.80 

0.04 

0.06 

0.07 

1.23 

30 

! o.io 

0.05 

31  

Sums.... 

3.00 

2.59 

3.11 

3.69 

3.59 

2.62 

0.57 

1.51 

4.69 

1.89 

2.03  3.03 

1895. 


1 

2 

3 

4 


7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.07 

0.25 

0.04 

0.03 

1.67 

0.35 

0.26 

0.01 

0.05 

0.04 

0.78 

0.04 

0.10 

2.10 

0.80 

0.11 

0.30 

0.02 

0.02 

0.06 

0.08 

0.04 

0.04 

0.01 

2.05 

0.13 

T. 

0.02 

0.01 

0.10 

0.13 

0.07 

0.32 

0.43 

0.13 

2.09 

0.03 

0.67 

0.05 

0.02 

0.05 

1.38 

0.13 

6.02 

0.07 

0.05 

6.55 

0 55 

0.09 

0.01 

0.05 

0.01 

0.03 

0.06 

0.02 

0.15 

0.01 

0.01 

1.07 

0.49 

0.07 



0.01 

0.25 

0.27 



I 0.50 

1 0.98 
0.05 



0.09 

0.10 

2.10 

2.70 

1.56 

0.15 

0.04 

T. 

1.24 

0.05 

0.79 

0.28 

0.04 

T. 



0.09 

0.15 

1 

6.06 

0.44 

0.23 

6.11 

6.02 

0.21 

0.36 

0.68 

0.01 
0.85 
0. 12 

6.48 

0-04 

0.62 

0.30 



0.15 

0.01 

6.87 

0.65 

0.10 

0.03 

0. 15 



0.15 

0.06 

1.74 

0.15 

| 

! 6.09 

[ 1.24 

0.01 

, 0.02 

0.30 

Sums.... 

1.21 

0.35 

1.71 

0.72 

5.58 

5.66 

7.90 

1.17 

4.92 

0.32 

2.39 

8.15 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.06 

0.08 



0.08 



0.22 

0.40 

0.24 

1.61 



0.05 

0. 17 
0.79 
1.11 



I 1.07 
0.18 
0.28 

0.02 
0.12 
0. 14 

0.04 

0.01 

0.31 

0.04 

0.08 

0.04 

2.20 

2.53 

0.09 



0.02 

0.30 

0.06 

0.02 

0.05 

0.01 

0.12 

0.02 

0.23 

0.08 

0.01 

0.55 

0.87 

0.02 

0.01 

0.21 

0.30 

0.01 

0.21 

0.95 

0.03 

0.20 



0.05 

0.17 

6.33 

0.40 

0.02 
0.04 
0.23  I 
0.01 
1 

1 

0.03 

i 

0.37 

0.01 

0. 16 

1.03 

0.89 

1 

0.67 

0.40 

0.01 

0.63 

0.01 

0.62 

1 0.08 

1 0.80 
1.18 
0.11 
0-04 

0.05 

0.01 

> 

0.26  I 

0.01 

0.09 

0.10 

0.21 

0.38 

i 

0.10 

0.06 

0.01 

0.10 

1.08 

0.06 

0. 15 
0.38 

0.06  1 
0.04 

0. 10 
0.02 

0.16 

0.03 

0.01 

0.03 

0.10 

0.01 

0.30 

0.02 

0.21 

0.01 

0.05 
0.01  ! 

0.22 

6.22 

0.02 

i 

0.02 

0.04 

i 

0-03 

0.10 

0.08 

0.02 

6.04 

1 

0.01 

0.08 

0.85 

0.01 

0.23 

0.07 

0.22 

0.25 

6.03  ! 

0.30 

0.01 

0.04 

0.36 

0.26 

* *6*46* 



0.01 

0.12 
0.70 
0.29 
0. 13 

6.01 

6.04 

0.17 
0. 91 
0.83 
0.01 

0.01 

6.03 

0.37 

0.39 

0.22 

0.45 

0.21 

0.06 

0.19 

0.36 

0.05 

2.00 

0.21 

6.39 

I 

0.11 

0.40 

0.30 

0.25 

0.13 

0.22 

l.rtT  T t 



0.98  i 


0.15 

0.02 

0.06 

Sums  — 

1 

1.87 

| 

5.52 

1.64 

4.35  1 

5.56 

7-02 

2.30 

3.32 

4.50 

5.17 

1.20 

1.04 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.03 

0.03  

0.40 

' 0.01 

0.06 

0.24  

0.07 

0.02 

0.20 

0.75 

0.05 

0. 22 

0.08 

0.06 

0.01 

0.29 

0.U5 



L 

0.02 

0.04 

0.05 

0.01 

0.03  0.12 

I 0.03  0.01 

j 0.13 

0.11 

0.12 

1 0.89 
0.66 

0.16 

0.11 

0.24 

0.10  

0.29 

0.20 

0.03 

0.11 

0.53 

0.20 

0. 02  

0.13 

0.63 

0.05 

0.01 

0.01 

0.05 

0.09 

0.30 

0.08 

0.19  

0. 36  

0.05 

0.04 

0.01 
0. 12 

0.01  

0.08 

0.04 

0.72 

0.12 

0.11 

0.27 

0.03 

! 6.02 

0.43 

0.43 

0.06 

0.29 

!!!.*!’.!  6.08* 

’ *6*64* 

0.08 

6.54 

0.05 

0.13 

0.43 

0.04 

0.03 

0.07 

0.19 

0.10 

0.01 

0.04 

: 0.04  0.40 

! 0.05  0.50 

0.12  

0.16 

0.01 

0.04 

6.09 

0.01 

6.09 

0.27 

0.23 

0.02 

! 0.09  0.23 

I 0.10  0.14 
! 0 04 

0.19 

0.41 

0.19 

0.14 

0.02 

0.11 

0.01 

0.26 

1 

0.14 

1.40 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0. 07 

1 

0.53 

1.10 

0.01 

1.00 

0.20 

0.06 

0. 26 

0.05 

6.04  ! 
0.04 

0.05 

0. 04 

0.05 

0.55 

0.01 

6.05 
0.05  j 

0.56  0.02 

0.01 

1.42 

0.31 

0.01 

0.40 

0 02 

i 

1.13 

Sums.... 

. 

1.82 

3.77 

1.34 

1.97  2.35 

3.80 

1.82 

1.58 

1 

2.59 

2. 14 

1.03 

2.77 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

03 

5, 

<1 

| September. 

October. 

November. 

December. 

0.01 

0.21 

0.23 

0.01 

1.77 

0.42 

1.86 

0.58 

0.02 

0.04 

0.16 

0.81 

0.07 

0.08 

0.05 

0.01 

0.27 

0.03 

0.05 

0.02 

0.21 

0.25 

1.35 

0.30 

0.35 

0.25 

0.19 

0.28 

0.08 

0.05 

0.02 

0.55 

0.32 

0.70 

1.66 

0.02 

0.01 

0.15 

0.10 

0.03 

2.04 

0.13 

0-02 

0. 18 

0.09 

0.13 

0.20 

0.96 

0.66 

0.06 

0.23 

0.04 

0.50 

0.30 

0.01 

0.14 

”6.03* 

0.07 

0.04 

0.41 

0.10 

0.05 

0.05 

0.05 

0.15 

0.02 

0.13 

0.40 

0.20 

0.30 

0.41 

0.04 

0.41 

0.01 

0.01 

0.36 

0.05 

6.18 

0.02 

6.49 

0.18 

0.17 

0.21 

1.03 

0.03 

0.18 

0.04 

6.07 

0.06 

0.75 

0.41 

1 - r * 

6.47 

0.43 

0.26 

o.oi 

0.48 

0.35 

0.44 

0.01 

0.34 
0. 12 

0.33 

0.08 

0.03 

0.34 

0.50 

0.25 

1.30 

0.01 

0.10 

0.01 

0.01 

0.09 

0.10 

0.01 



0.04 

0.03 

6.03 

6.04 
0. 10 

0.43 

0.01 

0.12 

0.17 

0.02 
0. 19 

0.21 

0.08 

0.49 

0.51 

0.48 

0.35 

0.40 

0.26 

0.02 

0.45 

0. 10 

1 . . . 

0.45 

0. 12 

0.11 

0.04 

0.20 

0.01 

- * * t , i 

0.22 

0.12 

0.60 

Sums  — 

5.06 

1.00 

3.20 

4. 12 

4.05 

2.50 

6.44 

3.21 

4.37 

1.06 

1.82 

2.01 

31, 


HUNTINGDON,  PA. 
1893. 


0.74 

0.52 

0.23 

0.04 

0 39 

0^31 

0.15 

0.32 

6 26 

0.61 

0.90 

0.20 

0.01 

l]  21 

0.25 

0.99 

0.90 

0.11 

0-75 

0.08 

0.59 

0.21 

0.15 

0.31 

0.06 

1 14 

6.02 

0.15 

0.40 

0.35 

0.51 

0.07 

0.04 

6.11 

0.91 



0.71 

0.59 

0.02 

o.io 

o!o3 

0.21 

0.23 

O'.  66 

0.40 

0.13 

0.68 

0.80 

0.29 

0.25 

0.50 

o.oi 

0. 12 

0.31 

o!  41 

0^30 

1.31 

0.05 

0.09 

0.14 

0^23 

o!i2 

0.06 

0^46 

0.95 

0.53 

0 17 

0.07 

0.05 

0.60 

0. 13 

0.79 

0.20 

0. 10 

0.40 

0.01 

0-70 

1.18 

0.30 

0.05 

0 75 

0.20 

6-37 

0.15 

0.23 

0.07 

0.02 

0^10 

0.15 

0. 12 

0.02 

0.45 

0.05 

0. 12 

0.08 

0.22 

0.06 

0.25 

0.05 

0.18 

0.42 

1 00 

0.09 

0.25 

0. 12 

0i21 

0.50 

0 05 

0.21 

0.01 

lloo 

0.18 

1 

0.50 

0.32 

0.11 

0.13 

2.63 

0.16 

0.25 

0^29 

0.05 

0.05 

0-01 

0.55 

0.05 

Sums  — 

2.10 

5.27 

2.07 

4.61 

7.79 

2.37 

2.39 

3.49 

3.50 

3.70 

2.46 

2.46 

31. 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


HUNTINGDON,  P A.— Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.15 

0. 10 

| 

0.03 

0.62 

0.37 

2 

0.02 

1 0.58 

3 

0. 10 

0.40 

0.40 

6.30 

4 

6.35 

0.06 

0. 10 

1 

1 

5 

0.12 

0.31 

0.01 

0.42 

6 

6 22 

6.02 

6.13 

7 

0.35 

0.03 

0.02 

0.05 

8 

0.58 

6.22 

0.45 

9 

0.73 

| 

2*83 

10 

6.70 

0.20 

0.85 

0.07 

6.36 

11 

0.68 

0.07 

12 

6.50 

0.10 

6.45 

0.63 

13 

0.35 

0.55 

0.14 

6 33 

0.02 

14 

0.55 

o!o6 

15 

0.16 

0.50 

0.50 

16 

0.04 

0.05 

0.85 

0.04 

17 

1. 52 

0.80 

0.10 

6.04 

0.06 

18 

0.85 

0.10 

0.75 

19 

6.16 

6.12 

1.45 

0.07 

1-50 

20 

o.ii 

0.68 

2.23 

0.16 

0.02 

21 

6.33 

0.03 

0.29 

0.27 

0.12 

0.11 

22 

0.18 

0.07 

0.06 

23 

0.20 

0.10 

o!28 

0.40 

6.23 

0.05 

24 

6.21 

0^22 

D07 

6.35 

25 

o!  33 

6.66 

0.01 

0.25 

26 

0.75 

oios 

6!  63 

0.30 

27 

0.11 

1.10 

28 

6.10 

0^38 

29 

0.40 

0.01 

0.15 

30 

0.56 

0.52 

0.07 

31 

0.30 

0.89 

Sums. .. . 

1.82 

3.44 

1.07 

3.19 

9.20  | 

3.56 

1.57  | 

1.26 

7.56 

2.93 

1.81 

4.21 

1895. 


1 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0. 12 

0.12 

0.73 

1.25 

0.05 

0.27 

0.14 

0.22 

0.04 



0.35 

0.10 

0.03 

0.17 

0.10 

0.30 

0.36 

0.29 

0.20 

0. 13 

0.45 

0.03 

0.63 

0.04 

0.04 

0.24 

0.12 

0.04 

0.17 

1.01 

6.14 

6.68 

0.04 

0.04 

0.16 

0.15 

0.25 

0.08 

1.18 

0.02 

0.24 

0.93 

0.40 

0.20 

0.23 

0.50 

0.60 

0.26 

0.20 

0.12 

0.26 

0.70 

0.22 

0.01 

0.29 

0.35 

0.05 

0.30 

1.22 

6.04 

0.11 

0.02 

0.45 

0.43 

. 0.20 

6.66 

0.18 

0.27 

0.33 

0.30 

0.90 

0.45 

0.14 

0.88 

0.17 

0.70 

0.10 

0.02 

0.58 

0.09 

0.96 

0.25 

0.70 

0.30 

0.70 

Sums.... 

5.16 

0.46 

1.42 

1.97  2.44 

2.14 

3.10 

3-18 

2.09 

0.31 

1.81 

2.84 
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HURON,  S.  DAK. 
1893. 


Day 

of 

month. 


Sums. 


T. 

0.08 

0.09 

T. 

T. 

0.06 

0.17 

T. 

T. 

0.04 

0.01 


T. 

0.01 

0.06 


0.04 

0.16 


T. 

0.10 


0.85 


0.18 

0.02 


0.01 

0.01 


0.08 


0.16 

0.08 


0.03 


T. 

0-01 


T. 

0.01 

T. 


0.59 


T. 


0.01 


0.01 

0.03 


0.38 

0.04 


0.09 

0.07 


T. 

0.02 

0.06 

0.31 

0.47 

0.07 


0.50 

*6.‘o2 


1.22 

0.58 

0.08 


T. 


0.18 

0.56 

0.04 

0.02 


T. 

0.02 


T. 


1.58 


T. 

0.49 

0.59 

0.04 

0.26 


0.10 

4.68 


0.04 


0.86 

0.35 


T. 

0.15 

0.15 

0.01 


0.74 

T. 

T. 

0.03 


0.16 
”tV 
’ TV 


0.37 
’ T." 


T. 


T. 


T. 

0.24 

0.02 

0.04 


0.30 


2.62 

0-04 

T. 

0.02 


0.08 


0.10 


T. 

0.18 


2.49  0.67  i 3.34 


0.04 

0.01 

0.17 


0.01 


0.08 

0.04 


0.13 


0.01 

0.09 

0.01 


0.22 

0.01 


0.01 

T. 

T. 


0.01 

0.01 


T. 


0.04 


T. 

'o.02 


T. 


0.04 


0.15 


0. 12 


0.20 

0.01 

T. 

T. 

0.30 


0.59  I 0.23  I 0.19  ! 0.72 


0.01 

T. 


0.10 

T. 

T. 

0.20 

0.05 

0.03 

T. 

T. 

0.01 

0.02 


0-30 

0.20 


T. 

T. 

0.08 

0.01 

T. 


1.01 


1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.68 

0.09  ' 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.06 

0.09 

T. 

T. 

T 

0.05 

T.  

0.10 

0.06 

T. 

0.04  

T. 

T. 

T. 

0.22 

0.05 

T. 

T.  ! T. 

T. 

1.37 

6.43 

0.10  j T. 

T. 

0.26 

0.01 

0.08 

0.01 

0.01  0.08 

o.oi 

0.23 

0*04 

0.01 

0.02 

T 

T. 

6- 15 

o.oi 

T. 

T.  0.02 

6.01 

0.10 

T. 

T. 

6.03 

T. 

0 08  

T. 

o!oi 

6.02 

o!o4 

T.  ; 

T. 

0.03 

T 

0. 11 

0.04 

0.07 

0.37 

T*. 

o!68 

o!oi 

T 

T. 

T. 

T. 

o!oi 

0.26 

T. 

T. 

0.48 

0.01 

0.10 

6.05 

T 

T 

0.02 

T. 

0.60 

0*.  07 

0.48 

0 02  

0.13 

T. 

0.10 

0.02 

o.oi 

0.04 

T 

0.56 

T. 

0*01 

0.25 

0.13 

T. 

T. 

T. 

oiio 

o.oi  

6.28 

T. 

T. 

6 oi 

T. 

0.02 

0.43 

T 

T. 

T. 

T. 

0.29 

T. 

0-10 

0.01 

T 

T. 

6.12 

0.06 

0.72 

T 

T.  

0.02 

0.02 

T. 

0.01 

T 

0-30 

T. 

6.78 

0.12 

6.04 

0.73 

0.02 

t. 

0.02 

0.03 

T.  T. 

0.09 

T. 

T. 



Sums 

0.71 

0.24 

1.18 

2.84 

0.43 

2.23 

0.23 

0.61 

2.42 

2.22 

0.35  0.10 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


HURON,  S.  DAK. — Continued. 


1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7, 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

J 

j February.  J 

March.  j 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November,  j 

J 

December. 

T. 

T. 

0.04 

0.05 

0.11 

0.42 

0.02 

0.40 

T. 

T. 

0.12 

0.06 

0.04 

T. 

0.02 

0.24 

0.36 

T. 

T. 

0.06 

0.02 

0.01 

0.06 

0.30 

0.02 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.42 

T. 

T. 

0.67 

T. 

T. 

0.18 

T. 

0.02 

0.02 

0.06 

6.08 
0.06 
0. 10 
0.48 

0. 18 
0.02 
0.02 

2. 10 
0.02 
0.01 

6.22 

T. 

0.10 

T. 

0.01 

0.08 

0.05 

T. 

T. 

T. 

0.02 

T. 

6.02 

T. 

T. 

0.02 

0.20 

T. 

T. 

0.02 

T. 

0.02 

0.06 

0.04 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.48 

T. 

T. 

T. 

0.05 

T. 

0.06 

0.03 

T. 

T. 

0.80 

0.01 

T. 

0.25 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.48 

0.33 

0.01 

0.02 

0.02 

0.06 

T. 

T. 

6.04 

0.02 

0.44 

0.40 

0.10 

0.16 

1.26 

T. 

0.16 

T. 

0.03 

0.52 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.34 

T. 

0.02 

0.09 

T. 

0.12 

0.04 

T. 

6.01 

0.08 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.36 

0.04 

T. 

0.02 

0.03 

0.16 

0.64 

0.02 

0.13 

0.01 

0.03 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.03 

0.02 

0.04 

T. 

0.12 

0.42 

T. 

0.83 

T. 

T. 

Sums  — 

0.91 

0.71 

1.03 

2.03 

1.83 

2.57 

1.63 

2.81 

1.84 

0.22 

1.30 

0.20 

IOWA  CITY,  IOWA. 
1893. 


0.10 

0. 17 

0.11 

0.01 

0.40 

T. 

0.80 

0.10 

0.20 

6.25 

0.10 

1.63 

T. 

0.50 

T. 

0.15 

0.40 

0.76 

0. 10 

0.06 

0.15 

1 

0.05 

1.50 

0.30 

0.06 

6.05 

6.25 

0.10 

1.25 

0.01 

1.19 

0.93 

0.08 

0.06 

0.33 

T. 

T. 

0.30 

6.17 

0.25 

0.20 

6.28 

6.03 

1.58 

0. 13 

0.23 

1 f 

6.13 

0.40 

T. 

0.05 

1.47 

1 _ r . _ . 

0.17 

0.36 

0.07 

0.23 

1.30 

6.60 

6.70 
0. 10 

0.05 

0.30 

0. 10 

0.25 

0.08 

0.03 

COO 
*-»  CM 

© © 

T. 

T. 

0.28 

0.60 

0.17 

6.57 

0.12 

1 

0.05 

0.20 

0.40 

0.04 

0.20 

| 

i 

0.27 

0.10 

2.10 

0.50 

T. 

0.05 

0.30 

Sums  — 

_! 1 



1.18  1.75 

I 2.99  ; 3.88  1.90  2.82  3.56 

1.64 

3.07 

1.98 

1.75  1.52 

31. 
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IOWA  CITY,  IO W A — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

cS 

g 

£ 

© 

March. 

*c 

ft 

< 

May. 

June. 

August. 

September. 

October. 

November. 

j December. 

0.44 

T. 

0.27 

T. 

0.15 

T. 

1.62 

T. 

0.40 

0.20 

0.04 

T. 

0.74 

0.31 

0.07 

0.10 

0.25 

0.73 

0.10 

0.80 

0.12 

0.11 

T. 

T. 

0.08 
0. 18 

1.36 

T. 

0.78 

T. 

0.90 

6.15 

i.io 

0.17 

T. 

I 

0.12 

1.34 

T. 

0-51 

T. 

0.04 

0.08 

0.02 

T. 

T. 

0.09 

0.22 

1.20 

0.05 

T. 

0.52 

0.03 

T. 

T. 

0.32 

1.25 

0.04 

0.62 

T. 

0.05 

T. 

0.67 

0.25 

6.23 

0.70 

0.09 

0.18 

0.08 

0.08 

T. 

0.06 

1.00 

0.11 

1.04 

0.90 

0.84 

0.31 

0.09 

0.15 

0.37 

T. 

0.26 

0.07 

0 03 

0.31 

T. 

0.18 

1.10 

6.16 

0.11 

0.13 

Sums  — 

1.95 

1.64 

* 

2.72 

3.09 

2.40 

0.90  2.40 

4.96 

2.30 

1.80 

0.98 

* Record  for  March  incomplete. 


1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.75 

0.58 

0.35 

0.07 

0.50 

0.21 

0.63 

0.10 

1 0.44 

T. 

T. 

0.20 

0.10 

0.20 

0.03 

T. 

! 0.05 

! 

T. 

0. 10 

0.01 

1.00 

T. 

0.01 

0.08 

T. 

0.50 

0.24 

T. 

0.50 

0.40 

0.07 

0.88 

T. 

0.31 

0.03 

0.04 

T. 

0.20 

T. 

0.41 

T. 

T. 

0.42 

0.42 

1.62 

0.07 

0.02 

T. 

T. 

1.65 

0.30 

T. 

0.09 

0.11 

T. 

0.47 

0.03 

6.04 

0-07 

1.67 

T. 

T. 

0.02 

4.67 

0.01 

0.50 

0.05 

0.51 

0.07 

0.50 

T. 

0.13 

0.04 

T. 

0.50 

0.10 

T. 

0.03 

0.59 

1.44 

T. 

1.30 

6.12 

0.11 

0.10 

1.35 

0-42 

1.19 

T. 

0.11 

0.03 

T. 

0.20 

0.05 

6.07 

0.42 

1 

0.05 

0.90 

0.21 

0.82 

.. 

T. 

T. 





Sums  — 

2.37 

0.64 

1.25 

1.66 

4.26 

1.10 

10.10 

1.77 

3.43 

1.38  j 1.78 

2.84 
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DAILY  AND  MONTHLY  PKECIPITATION, 


JOHNSONVILLE,  TENN. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

5 

6 

S 

0 

0 

© 

1 

T. 

0.98 

2.96 

0.26 

0.06 

0.06 

2 

0.08 

0 03 

0.09 

T. 

3 

0.18 

0.81 

4 

0.19 

0.92 

T. 

6 60 

5 

1.05 

!!!!!!! 

0^34 

6 

T. 

7 

6.26 

0.30 



8 

T. 

9 

6.34 

6 14 

1.13 

T 

6.30 

0. 10 

10 

0.38 

0.16 

0.26 

0.24 

li 

1.08 

0.81 

. ... 

0.62 

12 

0.70 

6 18 

0.65 

0.60 

0 08 

13  

0.04 

0.16 

0.60 

o!o3 

14 

0.94 

T. 

0.10 

6.50 

15 

0.20 

i.  09 

2.00 

0.86 

T. 

0.50 

16 

1.26 

0.08 

0.30 

17 

6.04 

2.01 

0.36 

T. 

T 

18 

0.16 

0.94 

T 

1.66 

0.25 

19 

T. 

6.20 

0.09 

20 

6.50 

1.06 

T. 

T. 

21 

6-29 

0.18 

1.00 

1.00 

22 

0.26 

0.77 

i T- 

0.30 

23  

T. 

6.15 

T 

24 

T. 

6.32 



0.07 

25 

T. 

i 15 

0.90 

0.99 

0.09 

26 

0 98 

6.90 

0.02 

27 

0.38 

0.92 

1. 37 

0.37 

T. 

6.04 

28 

0.50 

0.18 

0.29 

o!n 

29 

6.20 

0.04 

0.11 

1 T. 

30 

T. 

T. 

31 

T. 



1.54 

1.04 

T. 

Sums.... 

1.18 

9.40 

3.08 

8.10 

6.48 

7.41 

0.26 

0.87 

3.95 

2.90 

2.60 

2.44 

1894. 

l 

0.22 

2 

0.02 

0.55 

3 

0.80 

0.09 

6-07 

0.10 

4 

0.06 

i.  22 

6.23 

0.02 

5 

6.47 

0.86 

0-43 

1.74 

6 

T. 

0.57 

7 

0.03 

0. 10 

8 

i.  12 

6.40 

0.83 

9 .. 

o.’oi 

0.20 

0.02 

0.11 

10  . 

6.51 

1.54 

0.20 

0.10 

0.30 

11  .. 

0.40 

1.60 

0.09 

0.01 

0.18 

0.24 

12 

0.07 

6.75 

0.01 

0.04 

13  . 

1.17 

6.13 

T. 

14 

T. 

15  . 

0 95 

6.04 

0.11 

0.54 

0.01 

16 

0^39 

0.16 

i.10 

0.12 

17  _ 

0*.  49 

0.05 

0.15 

0.13 

0.61 

18 

0.10 

0.31 

6.05 

0.13 

19 

6.04 

0.98 

1.05 

0.24 

0.45 

20 

0.92 

0.01 

6.06 

0.15 

21 

0.50 

0.87 

6.10 

0.05 

22 

1.04 

0.16 

6.03 

6.02 

23 

0.69 

0.35 

24 

0.20 

0.70 

6.04 

' 0.55 

0.02 

25 

0. 33 

0.11 

0.12 

26 

0.23 

0.19 

6.07 

0.33 

27 

0.03 

0.27 

0.34 

28 

0.15 

0.02 

0.02 

0.02 

2Q 

0.06 

0.05 

6.10 

30 

6. 13 

0.05 

31 

0.75 

0.01 

Sums.... 

3.56 

6.09  3.80 

4.23 

3.34 

1.66 

3.31 

2.18 

2.81 

0.37 

1.07 

3.23 
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JOHNSONVILLE,  TEWN.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

0 62 

0.43 

0.16 

1.62 

0.02 

2 

6.15 

6.08 

oUe 

0 03 

0.04 

0.23 

0.08 

3 

0.13 

4 

i.01 

0.64 

5 

1.05 

0.10 

1.45 

6 

0.52 

6.02 

0.06 

0.05 

7 

1.28 

0.16 

0.30 

6.65 

6.10 

1.07 

6.09 

8 

0.20 

0.44 

0.03 

0.11 

0.26 

9 

0.02 

0.06 

0.04 

i.ll 

in  ...  . 

0-05 

0.02 

0.20 

11 

0.05 

6.23 

0.01 

6.18 

0.61 

6.08 

12 

0.01 

0.30 

0.07 

0.31 

13  .. 

0.02 

0.44 

6.30 

0.38 

1.02 

14 

0.01 

0.06 

0.03 

0.05 

15 

6.45 

0.58 

6.03 

o.oi 

0.01 

0.12 

16  .. 

0.85 

' ‘6.’ 05* 

T. 

0.03 

0.42 

0. 12 

0-74 

17 

0^59 

0.09 

6.12 

18 

c.Ol 

0.01 

19 

0.01 

0.02 

20 

0.03 

1.42 

6.17 

6.07 

21 

1.23 

0.04 

0.24 

6.05 

0.25 

22 

0.02 

o.oi 

23 

0.04 

24 

0.37 

6.35 

25 

0.76 

6.01 

6.6  6 

0.41 

0.04 

0.35 

26 

6.45 

0.25 

0.12 

0.04 

1.20 

27 

0.01 

0.70 

6.13 

28 

6.02 

0. 18 

0.02 

0.05 

29 

0.46 

30 

6.02 

6.02 

1.10 

31 

6.06 

0.05 

6.63 

Sums  — 

5.89 

0.92 

5.40 

2.50 

1.93 

3.08 

7.92 

0.99 

1.75 

1.16 

3.45 

1.37 

T. 

T. 

0.02 


0.33 


0.01 

0.01 


0.02 


0.39 

0.06 


0.25 

1.36 

0.06 


0.43 

0.09 


4.40 


JOHNSTOWN,  PA. 
1893. 


1 

0.26 

2 

0.22 

3 

0.09 

4 

0.07 

5 

0.06 

6 

0.29 

7 

0.02 

8 

0.05 

9 

0.02 

10 

0.19 

11 

T. 

12 

0.30 

13 

0.02 

14 

0.01 

15 

0.07 

16 

0.02 

17 

T. 

18 

19 

0.06 

20 

0.01 

21 

0.01 

22 

23 

6.61 

24 

0.01 

25 

0.31 

26 

T. 

27 

T. 

28 

T. 

29 

0.56 

30 .'. 

0.10 

31 

0.33 

Sums .... 

3.09 

0.49 

0.12 

0.73 

T. 

0.29 

0.13 

0.04 

0.07 

T. 

0.04 

1.00 

0.01 

0.90 

0.01 

0.24 

1.09 

0.06 

0-05 

T. 

"0.50 

0.06 

0.02 

0.57 

0.27 

0.09 

0.01 

0.03 

1.04 

T. 

0.07 

0.15 

0.16 

0.04 

0.36 

0.01 

0.02 

0.03 

0.20 

0.02 

0.02 

0.09 

0. 18 

T. 

7.64 

1.57 

0.12 

’6’02* 

T. 


0.14 

0.24 

0.02 

0.30 

0.26 

0.35 

0.42 


0.71 

T. 


0.02 

T. 

0.28 

0.80 

0.25 

0.10 

0.07 

0.01 

0.26 

0.42 

0.01 

0.15 

0.16 


5.11 


0.37 

0.09 

0.02 

T. 

0.97 

0.03 



0-07 

0.16 

0.21 

0.18 

0.08 

0.95 

0.86 

0.06 

0.02 

0.82 

0.50 

0-20 

0-01 

0.01 

0.38 

T. 

0.77 

0.09 

0.14 

0.06 

0.43 

0.02 

0.14 

T. 

0.37 

6 03 

0.06 

T. 

0.35 

0.02 

0.10 

0.20 

6.63 

0.39 

i.  21 

6.02 

T. 

0.01 

0.10 

0.03 

0.20 

0.04 

1.28 

0.67 

0.03 

0.28 

0.05 

0.02 

0.02 

0.03 

1.08 

T. 

0.16 

6.05 

T. 

0.15 

0.22 

0.35 

0.03 

0.05 

0.02 

T. 

0.09 

0.05 

T. 

T. 

0.05 

0.45 

6.40 

0.40 

o!l5 

6.22 

6.02 

0.25 

0.22 

0.03 

o' 01 

6.09 

0.20  j 

0.25 

0.07 

T. 

0.02 

0.05 

0.31 

T. 

0.01 

0.30 

0.10 

T. 

0.09 

19 

0.01 

d'  40 

’ ’6.21 

0.06 

T 

0.07 

0.26 

0.14 

0.33 

6.45 

0.06 

0.12 

"6' 28 

1.46 

0.07 

0.04 

0.38 

’ o.oi 

0.08 

0.01 

0.01 

0.22 

0.04 

T. 

0-06 

6.50 

2.02 

2.79 

2.22 

2.26 

3.22 

2.09 

3.58 
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1894. 


Day 

of 

month. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


Sums.... 


,o 

a 


o 

© 


0.01 


0.37 

0.02 

0.02 


T. 

0.03 

0.08 

T. 


0.32 

0.01 


0.28 


0.32 

0.03 


0.50 


0.06 

0.01 


0.92 

0.03 


3.01 


0.06 

0.02 

0.31 

0.07 

0.08 


0.07 

0.68 

0.02 

0.02 

0.01 

0.60 

0.02 

0.30 

0.11 

0.01 

0.18 

T. 

0.20 

T. 

0.02 

T. 

T. 


0.53 

0.07 


T. 


0.08 


T. 

'o.’ra' 


0.07 

0.14 


0.14 

0.76 

T. 


0.01 

0.02 

0.01 

T. 

T. 


0.05 

T. 

T. 

0.08 

0.04 

0.24 

0.02 

0.38 


0.15 

0.57 

0.01 


0.89 

0.37 

0.07 

0.02 


0.20 


3.38  1.95  3.09 


0.35 

0.22 

0.18 


T. 

T. 

0.88 

0.12 

1.43 

1.37 

0.34 

0.01 

0.53 

0.05 

0.25 

0.45 


0.18 

0.06 

0.42 

0.09 


6.93 


0.10 

0.14 

0.01 


0.10 

0.02 

0.02 

0.01 


T. 


0.04 

0.06 

T. 

0.15 


0.13 

0.01 

0.09 

0.76 

0.02 

0.56 


2.22 


0.17 


T. 


0.01 

0.10 


T. 


0.25 

0.04 


1.06 

0.10 


0.14 


1.87 


0.21 

0.85 


0.01 


0.11 


0.01 

0.01 


T. 

0.02 

1.33 

0.02 

0.02 

0.37 


0.03 

0-12 

0.55 

0.35 

0.08 

0.88 

1.43 

0.15 


T. 


0.10 


0.34 

0.04 

0.06 


0.02 

0.47 

0.05 


0.34 

0.10 

0.05 

0.01 


0.28 


0.66 


2.52 


0.01 


0.36 

T. 

0.24 

0.24 

0.02 

0.40 

0.10 

0.15 

0.06 

0.01 

T. 


0.05 

0.01 

T. 


0.20 

0.01 

0.05 


0.02 


0.25 


2.21 


0.50 

0.01 

0.05 

T. 


0.22 

0.38 


0.30 
0. 10 
0. 17 


0. 10 


0.01 


0.44 


0.30 

0.01 


T. 

4.59 


1895. 


1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30, 

31, 


T. 
T. 
0.02 
0.02 
T. 
0. 95 


0.01 


0.01 

0.01 


0.85 

0.21 

0.01 

0.25 

0.63 

0.01 

0.23 

T. 

T. 

0.40 

0.05 

T. 

0.32 

0.01 

0.09 

0.24 

0.08 

0.01 

T. 

0.39 

0.01 


0.06 

0.18 

0.01 

T. 

T. 


0.04 

0.10 

0.01 


T. 

T. 

0.02 

0.13 

T. 

T. 

T. 

T. 


0.40 


Sums. .. . 


0.12 

0.01 

T. 


4.91  j 0.98 


0.08 

0.07 

0.10 

T. 

T. 

0.08 

T. 

0.35 

0.34 

1.05 

0.07 

0.26 

T. 

0.09 

6.03 

6.59 

0.38 

0.01 

0.24 

0.58 

6.04 

0.04 

6.49 

6-04 

6.02 

T. 

0 09 

6.25 

6.12 

0.17 

0.54 

0.22 

1.14 

0.17 

6.27 

T. 

T. 

0.83 

0.01 

0.44 

2.40 

T. 

0.10 

1.54 

6.54 

6.01 

0.12 

i.  58 

T. 

0.08 

6.15 

0.20 

0.06 

6.23 

T. 

0.54 

0.02 

0.34 

T. 

0.11 

0.82 

6.05 

0.26 

0.12 

6.08 

6.02 

0.10 

0.08 

6.19 

0.03 

6.24 

0.22 

0.01 

0.07 

0.58 

6.03 

0.04 

6.15 

0.03 

6.15 

0.05 

T. 

1.02 

0.05 

T. 

i.05 

0.16 

0.03 

0.04 

0 01 

T. 

6.04 

0.38 

6.02 

0.68 

6.06 

6.14 

0.60 

0.18 

T. 

0.06 

0.10 

T. 

o.oi 

T. 

0.22 

0.33 

6. 15 

0.20 

1.10 

0.04 

0.12 

T. 

1.62 

0.98 

0.02 

0.11 

T. 

0.02 

T. 

0.45 

0.03 

0.01 

0.09 

0.28 

6.50 

2.49 

4.30 

2.83 

4.45 

3.02 

3.39 

3.75 

1.24 

2.75 

3.22 
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KANSAS  CITY,  MO. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

'C 

Pi 

< 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.31 

0.15 

T. 

T. 

0.01 

0.15 

1.17 

0.06 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.29 

0.04 

0.11 

0.04 

0.10 

0.01 

T. 

0.50 

1.52 

T. 

0.03 

0.50 

T. 

1.27 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.05 

0.01 

T. 

0.68 

0.38 

0.02 

0.01 

0.05 

T. 

0.04 

0.22 

0.29 

0.07 

0.02 

1.09 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.33 

0.15 

0.01 

0.05 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.03 

T. 

6.01 

T. 

0.58 

0.02 

0.30 

0.94 

0.01 

0.08 

0.36 

0.23 

T. 

0.03 

0.04 

6.24 

0.06 

T. 

0.63 

0.02 

0.06 

0.97 

0.33 

T. 

T. 

0.34 

0.16 

0.73 

0.51 

T. 

0.14 

0.03 

0.02 

0.23 

0.87 



0.01 

0.04 

0.87 

0.22 

T. 

T. 

T. 

0.55 

T. 

0.01 

T. 

0.07 

T. 

0.61 

T. 

T. 

0.10 

0.18 

0.18 

1.24 

T. 

0.35 

0.06 

0.92 

1.54 

T. 

0.11 

0.21 

0.77 

0.36 

T. 

0.40 

T. 

T. 

0.05 

0.07 

T. 

0.53 

T. 

0.72 

0.01 

0.56 

0.02 

T. 

1.44 

0.14 

0.01 

0.01 

0.01 

0.49 

0.65 

0.17 
0. 18 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.17 

0.22 

0.13 

T. 



Sums.... 

0.27 

1.73 

2.75 

4.28 

6.67 

5.06  4.24 

1.78 

3.48 

0.16 

1.28 

0.43 

1894. 


1 

0.09 

T. 

1 0.11 

0.07 

0.63 

0.01 

2 

0.22 

0.58 

0.88 

3 

T. 

0.01 

T. 

T. 

3.75 

T. 

4 

0.54 

0.28 

2.27 

T. 

5 

1.69 

0.11 

0.22 

6 

T. 

T. 

0.07 

i.13 

6.07 

7 

0.03 

0.46 

0.03 

T. 

8 

6.03 

0.91 

T. 

6.46 

9 

0.81 

0. 11 

T. 

1.81 

T. 

0.33 

0.01 

10 

0.01 

0-76 

0 98 

0.04 

0.46 

11 

0.69 

0.03 

0.42 

12 

0.80 



T 

T. 

0.01 

13 

T. 

T. 

t! 

T. 

14 

T. 

0.07 

6.20 

T. 

0.09 

6- oi  * 

15 

T. 

T 

0.01 

0.19 

T. 

0-16 

T. 

0 25 

16 

T. 

0.54 

T. 

T. 

T. 

17 

0.06 



0.14 

T. 

T. 

0 43 

18 

0-30 

o!io 

0.16 

0.03 

19 

6.91 

0.01 

T. 

0.26 

20 

0.62 

T. 

0.09 

0.03 

0.02 

T. 

21 

T. 

0.01 

6.34 

0.13 

6.42 

0.16 

22 

0.07 

23 

0.10 

0.08 

T. 

T. 

24 

0.03 

0.35 

L37 

T. 

25 

0.01 

T. 

2^54 

T. 

T. 

26 

0-39 

T. 

27 

0.02 

T. 

T. 

28 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.21 

29 

T. 

0. 12 

0 35 

1.79 

T. 

0.05 

6.03 

30 

0.03 

t.  ; 

0i02 

0.09 

31 

T. 

0.08 

Sums... . 

1.67 

2.42 

2.66 

2.51 

2.08 

8.16 

4.35 

0.13 

7. 14 

1.49 

1.63 

1.16 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

>> 

s 

June. 

3 

-<-9 

CO 

S 

tx 

< 

September.  1 

October. 

November. 

December. 

1 

0.01 

0.05 

0.27 

0 19 

2 

0.04 

0 54 

T. 

3 

T. 

6.03 

o.oi 

0. 10 

T. 

T. 

4 

T. 

0.01 

0.68 

6.45 

6.58 

0.09 

0.04 

5 

0.03 

T. 

2’  00 

1.33 

T. 

6 

0.02 

0.03 

6.12 

6.20 

T. 

0.58 

6.03 

1.92 

7 

0.02 

T. 

0.17 

0.04 

T. 

0.35 

8 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.09 

0.28 

T. 

9 

T. 

0.10 

6.02 

10 

0.02 

T 

1.47 

6.01 

0.80 

11 

T 

0.07 

T. 

T. 

0.40 

T. 

12 

0.04 

T. 

0.06 

13 

T. 

0.02 

T. 

0.37 

T. 

0 02 

14 

T. 

T. 

0.02 

0-23 

6.55 

T. 

15 

T. 

0-01 

0.15 

0.62 

0.52 

O’.  12 

(6 

T. 

0.47 

T. 

0.13 

T. 

T. 

17 

0.01 

2.49 

0.20 

18 

T. 

0.22 

1.23 

0.11 

T. 

1.69 

19 

6.34 

T. 

1.37 

0.62 

T. 

0 53 

>0 

0.36 

0.76 

0.17 

0.39 

0.74 

0.57 

>1 

T. 

0.10 

22 

0.40 

T. 

T. 

23 

T. 

T. 

T. 

24 

T. 

1.39 

0.04 

i.  65 

25 

0.24 

T. 



T. 

6.18 

0.30 

0.43 

0.20 

26 

0.01 

0.21 

0.23 

0.01 

27 

T. 

T. 

::::::: 

I:::::” 

28 

0.02 

T. 

0.03 

4.57 

0.02 

T. 

0.02 

29 

T. 

! 0.09 

T. 

0.76 

0 09 

0.35 

T. 

T. 

30 

6.05 

0.41 

T. 

0.42 

"*T.” 

31 

0.06 

0.20 

0.39 

0.03 

Sums  — 

0.32 

0.59 

0.95 

1.19 

3.88 

j 7.72 

9.64 

7-21 

1.43 

0.12 

3.05 

5.12 

KENTON,  OHIO. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.43 

0.67 

0.03 

0.21 

1.12 

0.58 

0.05 

0.06 

0.21 

1.37 

1.28 

0.02 

* 0.*03* 
0.21 
T. 

0.33 

0.41 

0.02 

0.83 

1.07 

0.05 

0.01 

0.89 

0.93 

6.79 

0.09 

2.25 

0.12 

0-07 

0.03 

0.08 

0.02 

0.04 

0.01 

6.53 

0.44 

0.13 
0.01 
0.30 
0.02 
0.46 
0.34 
0.60 
0. 14 
0.34 
0.85 

0.23 

T. 

6.39 

T. 

0.23 

0.34 

0.02 

0.21 

0.33 

0.25 

1.26 

0.13 

0.03 

0.02 

0.08 

0.06 

6.46 

0.30 

0.06 

0.03 

2.31 

0.02 

T. 

0.21 

0.05 

0.16 

0.02 

T. 

0.03 

0.02 

0.61 

0.06 

1.20 

0.22 

0.37 

0.36 

0.38 

0.02 

0.34 

0.06 

0.31 

0.26 

0.02 

0.11 

0.09 

0.72 

0.17 

0.06 

0.04 

0.05 

0.42 

0.05 

1.17 

0.34 

0.24 

0.10 

0.12 



0.03 

0.13 

0.06 

0.11 

0.86 

0.04 

0.28 

0.03 

0.67 

0.82 

0.01 

0.27 

0.48 

1.08 

0.04 

0.12 

0.04 

0.25 

0.57 

0.17 

0.03 

0.22 

0.45 

T. 

0.03 

0.11 

0.06 

T. 

0.09 

T. 

0.24 

0.96 

0.34 

0.01 

0.84 

0.15 

0.08 

0.26 

0.12 

0.21 

0.02 

1.15 

0.21 

0.36 

0.31 

0.03 

0.28 

0.31 

0.08 

0.08 

Sums  — 

2.71 

5.17 

2.66 

8.65 

7.86 

4.61 

3.29 

1.82 

1.57 

4.06 

2.08 

2.22 
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KENTON,  OHIO — Continued . 
1894. 


Pay 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

| May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.11 

0.06 

0.11 

0.23 

2 

0.09 

0.02 

0.03 



0.08 

| 0.05 

3 

1.52 

0.37 

4 

0 13 

0. 13 

6-16 

0.02 

0.04 

ft 

0 54 

0 03 

0 38 

6. 24 

0.09 

0.35 

6 

0.02 

6.34 

T. 

0-44 

0.13 

7 

6.03 

T. 

0.41 

| T. 

6.02 

! 0.32 

6.  io 

8 

0. 17 

0.04 

! 0.21 

0.11 

q 

1.31 

0.08 

6.43 

0.28 

If) 

0.06 

0.65 

6.22 

0.82 

0.05 

6. 55 

11  . . 

0.03 

0.07 

0.15 

0.19 

12 

1.42 

6.49 

0.04 

T. 

6.03 

0.48 

13 

0.08 



0.16 

0.27 

6.09 

0.02 

14 



0.08 

15 

6 38 

0.03 

1. 13 

0.49 

16 

0.02 

0.01 

T. 

0.16  | 

6.02 

17 



T 

18 

0.16 

6.41 



0-34 

6. 15 

6.07 

6.58 

19 

0.09  1 11 

0.19 

0.17 

20 

6.06 

6.17 

0.21  ; 

1 28 

T. 

21 

0.17 

0.48 

0.08  1 

0.15  1 

0.05 

22 

0.61 

0.25 

0.16 

0.34 

T 

23 

0.02 

0. 02  i 

0.08 

0.25 

6.22 

t! 

24 

0.31 

T.  1 

6.08 

0.16 

25 

0.77 

0.85 

0.09 

26 

::::::: 

1.28 

0.27  i 

T 

27 

6.02 

0.12  I 

0. 11 

T. 

0.25 

28 

o.ll 

0.05  I 

0.44 

29 

6. 16 

0.30 

6.52 

0.73 

6.02 

30 



0.24 

0.57  1 

0.64 

0 20 

31 

6.18 

0.05 

0.09  ! 

0.10 

Sums 

2.07 

3.64 

3.11 

1.99 

3.08 

4.13 

1.33 

1.66 

3.50  1 

3.21  | 

2.72 

2.44 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.54 

0.21 

0.15 

0.18 

0^80 

0. 12 

0.20 

0 05 

6. 15 

0.41 

0i02 

6.24 

o.io 

0.11 

0.11 

0.55 

6.  io 

0.17 

0.11 

6.85 

0 22 

6.12 

6.08 

0.91 

0.02 

0.90 

0.06 

0-01 

1 26 

0.31 

0.02 

0.26 

6.74 

0.51 

6.42 

0.41 



0.11 

0.16 

0.08 

0.47 

0.46 

ol  02 

0.32 

0.02 

0.16 

0.15 

T. 

0.03 

0.07 

0.29 

6.04 

0.19 

0.47 

6.20 

::::::: 

T. 

T. 

0.12 

0.05 

! 

T. 

T. 

0.06 

6.03 

6.16 

T. 

0. 10 

0.03 

0 18 

0.09 

6.25 

0.06 

T. 

o!  47 

6.13 

6.63 

0.34 

0.02 

0 15 

6.08 

0.02 

0.01 

0.06 

0.27 

0.08 

0.04 

6.16 

6.08 

0.28 

0.25 



T. 

6.27 

1.53 

6.44 

0.35 

6.30 

0.14 

0.66 

1.26 

o.oi 

0.09 

0.01 

0.30 

0.54 

0.03 

0.06 

T. 

0.06 

0.04 

0.03 

6.26 

0.17 

0. 12 

0.02 

0.06 

0. 12 

0.01 

0.04 

0^  18 

Sums  — 

2.31 

0.45 

1.33 

2.97 

2.01 

2.03 

1.14 

1.22 

1.38 

1.16 

5.87 

4.09 
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KEOKUK,  IOWA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

(4 

O) 

,Q 

a 

© 

> 

o 

fc 

December. 

T. 

0.28 

0.12 

0.12 

0.34 

0.12 

T. 

0.05 

0.28 

0.10 

0.20 

0. 12 

0.06 

0.52 

0.02 

0.01 

0.13 

0.44 

0.01 

0.21 

T. 

T. 

0.23 

0.01 

0.02 

1.20 

0.49 

T. 

0.33 

1.24 

T. 

0.04 

0.02 

0.10 

0.56 

0.82 

T. 

0.01 

0.18 

0.32 

T. 

0. 12 

0.10 

0.40 

0.04 

0.14 

T. 

0.06 

0.26 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0.19 

0.02 

T. 

0.08 

0.12 

0.37 

0.14 

0.52 

T. 

0.62 

T. 

0.05 

o.oi 

0.29 

0.82 

0.93 

T. 

0.02 

0.01 

T. 

T. 

0.38 

0.06 

0.72 

0.74 

0.08 

T. 

T. 

0.34 

T. 

0.56 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.42 

0.45 

* *6*89* 

T. 

0.14 



0.22 

T. 

T. 



T. 

0.82 

0.02 

0.16 

0.42 

0.12 

T. 

0.07 

T. 

0.78 

1.82 

0.04 

0.15 

T. 

T. 

0.22 

0.20 

- r - 

0.94 

0.12 

0.11 

0.36 

0.02 

0.01 

0.03 

0.19 

0.03 

T. 

0.02 

0.05 

0.03 

0.06 

0.42 

0.24 

0.01 

0.87 

0.33 

0.04 

0.16 

0.01 

6.01 

T. 

Sums.... 

0.92 

1.76 

2.66 

5.41 

4.36 

2.37 

2.60 

1.16 

3.18  1 0.33 

2.29 

0.90 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.28 

0.10 

n ni  1 n is> 

0.17 

T. 

0.40 

0.03 

0.12 

0.55 

0.03 

0.32 

T. 

1.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.30 

1.34 

0.17 

0.21 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.49 

T. 

T. 

T. 

0.18 

0.12 

0.45 

0.02 

0.05 

0.70 

0.04 

0.63 

0.01 

0.52 

1.65 

0.18 

T. 

0.01 

0.02 

T. 

0.34 

0.01 

0.16 

0.01 

T. 

0.09 

T. 

T. 

T. 

6.05 

0.01 

0.04 

0.01 

0.18 

0.28 

1.22 

0.30 

0.06 

0.31 

0.03 

0.04 

0.72 

0.04 

6.14 

0.04 

T 

0.22 

1.78 

0.02 

0.15 

T. 

0. 14 
0.15 

0.04 

T. 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.25 

0.10 

0.17 

0.02 

6.20 

0.21 

0.83 

0.90 

0.10 

0.07 

0.04 

0.08 

T. 

T. 

T. 

0.25 

T. 

T. 

0.06 

0.60 

0.14 

T. 

0.10 

T. 

0.06 

0.04 

0.02 

0.06 

T. 

0.01 

T. 

0.25 

0.12 

0.42 

0.07 

0.13 



0.01 

T. 

0.28 

0.68 

1.44 

0-58 

T. 

T. 

Sums  — 

1 ; 

2.24 

1.46 

2.52 

2.75  ; 3.06 

2.85 

0.37 

0.51 

4.86 

1.28  i 2.24 

1.06 
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KEOKUK,  IOWA. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

0 

a 

0 

l-S 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

i 

T. 

T. 

0.20 

0.18 

0.12 

2 

0.04 

0.87 

3 

T. 

6.03 

T. 

6.30 

4 

0.02 

0.20 

6.45 

6.76 

T. 

T. 

?> 

0.02 

0.03 

0.56 

0.19 

T. 

0.01 

6 

T. 

0.06 

0.56 

T. 

T. 

0.81 

0.15 

1.26 

7 

0.04 

0.01 

0.29 

8 

0.02 

6.38 

0.18 

0.06  ' 

9 

0.14 

10 

0.36 

T. 

11 

T. 

0.12 

0.48 

0.08 

T 

0.09 

12 

0.01 

0.01 

T. 

T. 

0.04 

13 

T. 

T. 

0.01 

0.06 

6.66  ! 

14 

0.02 

0.04 

15 

0.02 

0.95 

0 04 

1.13 

T. 

16. . . 

0.02 

0.51 

T. 

T. 

1.09 

0.12  j 

17 

T. 

0.78 

0.65 

IS  

T. 

0.08 

o!n 

0.10 

6. 6i  I 

19  . 

D68 

20 

T. 

T 

T. 

0.06  | 

21 

0.28 

0.42 

’6^05* 

22 

0.04 

6.02 

23 

0.02 

0.07 

0.08 

0.02  I 

24 

T. 

1.16 

T. 

25 

0.99 

0.14 

0.06 

0.30 

0.11 

T. 

0.36  1 

26 

0.10 

0 01 

0.50 

0 26 

0.17 

0.33 

0.16  i 

27 

0.03 

T. 

T. 

0!l7 

0.13 

28 

T 

T. 

0.02 

29 

0.02 

T 

1.10 

1.06 

0.01 

30 

0.06 

0.07 

T. 

31 

T. 

0.59 

Sums.... 

1.44 

0.19  i 

1.05 

3.38 

3.15 

2.61 

5.46 

2.68 

2.67 

0.37 

2.58  | 

0.16 

T. 

T. 

0.05 


T. 


T. 

0.74 

1.16 

0.98 

0.32 

0.01 


0.12 

0.53 

0.12 


T. 

0.05 


T. 

4.24 


KINGSTREE,  S.  C. 
1893. 


1 

# 

* 

* 

* 

0.30 

I 

T. 

* 

2 

T. 

1.27 

o!i8 

0.25 

3 

1.00 

0. 15 

1.86 

T. 

0.01 

4....  

0.07 

T. 

0.05 

0.90 

5 

6 

0.15 

7 

0.02 

8 

0.04 

0.02 

0.09 

9 

0!  57 

0^60 

10 

0.05 

0.64 

0.69 

11 

T. 

T. 

12 

0.08 

0.72 

13 

T 



0.20 

0.16 

2.10 

14 

1.19 

1.52 

o!si 

T. 

15 

* 

0.04 

1.72 

o!o6 

16 

2.25 

17  

T. 

18 

0.35 

6.75 

19 

T. 

1.22 

T. 

20 

0.25 

0.02 

1.15 

0.89 

21 

0.07 

0.01 

0.36 

0.81 

22 

0*54 

D00 

0.20 

23 

0.06 

T. 

T. 

24 

T 

25 

T. 

0.14 

26 

0.06 

27 

0.02 

0.11 

O.32 

0.11 

0.51 

28 

0.50 

T. 

4*00 

0.01 

29 

0.53 

0.05 

0. 56 

30 

T. 

T. 

0.25 

31 

0.12 

Sums  — 

* 

* 

* 

* 

2.81 

7.57 

4.28 

11.26 

2.55 

3.97 

1.47 

* 

*No  record  from  January  1 to  April  15,  inclusive,  and  for  December. 
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KINGSTREE,  S.  C.— Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Bay 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

, April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.21 

0.40 

T. 

0.50 

0.03 

0.14 

1.19 

0.10 

1.90 

0.32 

0.70 

0.88 

0.70 

" 6*  28 
0.77 

0.12 

0.32 



2.30 

0.55 

T. 

0.74 

0.60 

6.13 

0.15 

0.04 

0.50 

0.40 

3.30 

T 

0.70 

T. 

0. 55 
0.20 
0.14 

0. 10 

0.01 

0.20 

0.33 

T. 

0.47 

T. 

0.70 

0.30 



0.10 

0.50 

T. 

0.21 

0.05 

0.01 

0. 10 

1.60 

0.50 

T T i 



0.07 

T. 

2.48 

0.12 

0.93 

0.40 

0.16 

T. 

0.14 

0.07 

T.  1 
0.93 

0.05 

6.18 

0.53 

0.31 

0.10 

0.20 

0.81 

0.16 

0.01 

0.13 

0.13 

T. 



0-40 

0.20 

0.15 

0.30 

0.19 



0.10 

0.06 

0.09 

0.30 

1.10 

0.10 

0.70 

0.90 

3.00 

| . 

0.06 

0.09 

0.09 



T. 

0.39 

1 

0.20 

0.58 

0.10 

0.35 

0.08 

■o:» 

"t.  ' 

0.02 

0.16 

1.02 

l 0.27 
! 

0.80 

i 0.18 

Sums  ... 

1.85 

2.91 

2.51 

1.30 

1.63  | 0.25 

8.60 

t 

5.72 

7.89 

6.02 

1.81 

I 2.59 

1895. 


31. 


0.11 

T. 

0.12 

0.24 

0.16 

1.27 

6. 14 

0.45 

0.73 

T. 

6.38 

T. 

0.34 

0.20 

0 04 

::::::: 

2 28 

0.03 



T. 

0.45 



6.23 

0.06 

0.58 

0.19 

T. 

0.06 

T. 

0.45 

2. 12 

0.20 

1.05 

1 

6.49 

T. 

0. 10 

T. 

1 

1.50 

......  J 

0.01 

0.03 

1.17 

0.20 

T. 

6. 30 

6 77 

0.03 

T. 

1.00 



0.42 

0.39 

0.27 

0.04 

0.23 

T. 

0.42 



1.08 



0.33 

6.06 

0.50 

0.94 

0.75 

6 56 

6.67 

0.73 

0.70 

0.37 

( 

0.08 



1.28 

o!o7 

1 

6.70 

1 

) 

1 

0.15 

0.25 

| 

0.39 



> 

T. 

1 

0.74 

1.00 

j . 



i 

0.74 

0.17 

L 

i 

1 T. 

6.60 

| 0.26 

i 

1 0.12 

0.12 

0-22 

0.67 

0.75 

0.01 

r 

i 0 33 

o!n 

2.27 

1 

2.00 

1 0.13 

1 0 50 

) 

i!oo 

1 0.10 

0.45 

) 

0.66 

0.50 

T. 

L 

1.34 

0.24 

0.21 

Sums  ... 

7.57 

4.25 

3.66 

1 4.10 

5.39 

4.45 

3.69 

6.22 

0.76 

0.47  1.74 

1 

1.80 
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KNOXVILLE,  TENN. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

’E 

ft 

<1 

May. 

a> 

a 

ts 

*-> 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.41 

0.06 

0.12 

0.56 

0.78 

1.73 

0.56 

T. 

0.66 

0.06 

0.04 

0.01 

0.08 

0.10 

T. 

0.89 

0.04 

0.05 

1.11 

T. 

0.04 

T1 

t! 

0.32 

0.26 

0.12 

T. 

0.78 

0.14 

0.58 

1.02 

0.70 

1.34 

0.01 

0.09 

0.22 

0.05 

0.07 

0.17 

0.01 

ooooo 

o ^ o to 

tO  07  QC  ^ 4^ 

T. 

0.01 

0.12 

T. 

T. 

T. 

0.74 

0.02 

...... 

T. 

0.04 

0.10 

0.12 

0.05 

0.56 

0.01 

0.08 

1.79 

0.37 

0.01 

0.48 

0.01 

0.01 

1 

T. 

T. 

0.03 

0.08 

0.68 

0.30 

T. 

0.46 

0.05 

0.16 

1.05 

0-02 

0-04 

0.10 

0.11 

0.41 

0.06 

0.07 

0.14 

T. 

0.01 

T. 

0.33 

0.86 

0.17 

0.03 

T. 

0-05 

0-66 

T. 

0.92 

0.41 

2.11 

0.01 

1 00 

0.40 

0.08 

0.85 

0.16 

0.06 

0.03 

0.02 

0.22 

T. 

0.23 

0.03 

0.04 

0.70 

0.15 

poop 

wikob 



0.56 

1.44 

0.06 

0.19 

0.06 

0.24 

0.02 

0.01 

0.57 

* 

0.04 



T. 

T. 

0.56 

0. 12 

0. 10 

6.30 

T. 

0.52 

1.72 

0.37 

0.02 

0. 17 

, 

0.62 

0.26 

0.66 

0.09 

0.44 

0.02 

0.06 

T. 

0.31 

0.20 

0.05 

0.01 
0.03 
T.  | 

T. 

0.22 

0.25 

0.06 



i 

0-04 

0.02 

0.51 

T. 

Sums  . . . | 

1.56 

7.96 

2.49 

5.46 

6.71  : 

4.92 

5.25 

2.08 

1.45 

1.73 

1.32 

2.49 

1894. 




T. 

T. 

0.74 

0.02 

0.26 

T. 



0-05 

6.46 

3.26 

T. 

0.04 

0.06 

0.06 

T. 

0. 52 

0.56 

6.04 

0.07 

6.22 

6.12 

1.24 

0.35 

0.32 

0.55 

i 0 21 

0.03 

T 

’ 0.48 

T. 

| 0. 76 

0.03 

T. 

T. 

0.21 

0.83 

0.24 

| 0.62 



T. 

T. 

T. 

0.03 

1 

0.08 

0 56 

6-30 

0. 14 

0*90 

0.22 

0.23 

T. 

0.29 

1.04 

T. 

T. 

1.18 

6-35 

0.04 

0 03 

0.66 

T 

0.13 

0.11 

6.03 

T. 

T. 

0.13 

0.35 

0.10 

0.16 

0.03 

0.06 

T. 

0.26 

T. 

0.34 

T. 

T. 

0.12 

0-35 

0.33 

0.50 

6.17 

0.17 

6.39 

T. 

1.40 

2. 12 

0.02 

6.05 

0.20 

0.34 

0^36 

i.  02 

T. 

T. 

0. 14 

0.04 

o!  10 

0.28 

0.01 

0.18 

0.30 

0.20 

0.46 

0-09 

0 36 

T. 

0.05 

0.01 

0.12 

0.33 

0. 18 

0.56 

T. 

0.30 

0.72 

T. 



0^02 

0. 12 

T. 

T. 

T. 

0.36 

0.24 

1.59 

T. 

0.12 

0.28 

T 

T. 

oioi 

T. 

T. 

0.04 

0.07 

1 

0.33 

0.15 

T. 

6.50 

T. 

T. 

0.18 

0.06 

0.04 

0.96 

0 07 

0.08 

0*15 



Sums  ... 

3.80 

; 7.37 

2.37 

2.81 

3.85 

1.43 

2.24 

4.79 

0.47 

1.50 

0.55  | 

6.26 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


KNOXVILLE,  TENN. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.65 

T. 

0.61 

0.01 

0.04 

2 

0.15 

0.45 

0.80 

0.07 

0.18 

0.54 

o!si 

3 

T. 

T. 

4 

T. 

0.04 

; 

5 

6.03 

0 19 

0.79 

T. 

0.10 

T. 

6 

0.25 

0.30 

0. 11 

0.28 

7 

0.45 

0.54 

0.24 

6.93 

0. 10 

0.88 

0-02 

0.04 

8 ... 

1.80 

0 16 

T. 

0.62 

0.02 

0.23 

T. 

0.37 

9 

1.29 

0.01 

0 13 

0.05 

0.54 

10 

0.92 

0.01 

0.85 

11 

0.01 

0.26 

0.05 

2.03 

0.04 

12 

0.20 

0.12 

T. 

0. 17 

T 

T. 

0-25 

0 25 

13 

0.07 

T. 

0.56 

0.09 

0.40 

T. 

T. 

T. 

T. 

14 

T 

15 

6-09 

T. 

0.34 

T. 

1. 18 

0.53 

0.07 

0. 18 

16 

0.25 

0.28 

0.05 

1.36 

0.28 

0.01 

0.36 

0^35 

0.14 

} 

17 

0.54 

0.52 

0.67 

0.34 

0.01 

18 

T. 

oloi 

19 

0.30 

0.23 

20 

0.24 

T. 

1.15 

6.02 

0.32 

0.01 

0.54 

21 

0.10 

T. 

0.07 

0.53 

T. 

o!o4 

22 

0.19 

T. 

23  

T. 

24 

T. 

0.40 

0 22 

25 

0.53 

0.30 

1 0.50 

0.70 

0.05 

T. 

26 

o.6i 

0.05 

0.03 

0.56 

27 

T. 

0.04 

T. 

T 

0.10 

28 

0.30 

0.12 

0.03 

29 

0.04 

0.72 

T. 

30  

0.14 

0.52 

6.02 

0-59 

31  

T. 

0.11 

0.57 

T. 

Sums  ... 

6.72 

1.95 

4.65 

3.36. 

5.63 

3.39 

4.50 

1.89 

0.59 

1.24 

1.90 

2.93 

LA  CROSSE,  WIS. 
1893. 


0.60 

0.05 

T. 

T 

0 19 

0.03 

0.01 

0.07 

0.01 

0.01 

T. 

0.03 

0.03 

T. 

0.01 

| 

0.05 

0.07 

0.01 

0.66 

T. 

0.49 

0.12 

0.02 

0.08 

i.  12 

|...  ... 

0.70 

oloi 

0.05 

0.89 

0.32 

0.04 

T. 

6. 14 

0.02 

0.03 

0.06 

0.08 

0.18 

0.12 

0.34 

0.31 

0.26 

0.68 

0.08 

:: 

0. 12 

0.01 

0 06 

0.07 

6.15 

0.04 

6.32 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.18 

0.08 

0.73 

0-30 

T. 

T. 

T. 

0.48 

T. 

6.15 

0.32 

T. 

T. 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0. 15 

T. 

0.04 

0.20 

0.75 

T. 

T 

0^32 

0.85 

0.81 

0.51 

T. 

0.50 

0.01 

1.15 

0.01 

0.02 

0.17 

0.09 

0.04 

; ; 

T. 

0.24 

o'  11 

0.06 

O'.  05 

T. 

0.12 

T. 

T. 

T. 

oi  19 

T. 

T. 

T. 

T. 

6.12 

0.81 

0-08 

0. 17 

0.41 

T. 

0^60 

0.08 

0.11 

0.08 

0.01 

0.03 

0.41 

0^22 

6.63 

T. 

0.20 

0 06 

6.26 

0.11 

0.48 

T. 

0.15 

6.08 

6.04 

1 

Sums  . . . 

1.10 

1.74 

1.80 

3.80 

3.14 

2.31 

3.19 

1.30 

1.26 

1.60 

1.37 

0.02 

T. 

T. 


T. 

0.06 


0. 12 

0.32 

'6!oi 


0.49 

0.06 

T. 


0.42 

0.40 


0.10 

T. 

T. 

T. 


2.03 
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LA  CROSSE,  WIS.—  Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

1 

i July. 

I 

| 

August. 

September. 

I October. 

November. 

December,  j 

0.24 

T. 

0.17 

T. 

0.52 

0.01 

0.06 

T. 

0.57 

T. 

T. 

0.04 
0. 10 
0.02 
0.11 

0.14 

0.03 

0.01 

T. 

0.82 

0.28 

T. 

T. 

0-52 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.81 

1.67 

T. 

0.01 

0.05 

T. 

0.20 

0.01 

0.15 

0.02 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.27 

T. 

| 

0.05 

T. 

0.81 

0.05 

T. 

0.02 

T. 

0.74 

0.08 

T. 

| 

( 0.41 

T. 

0.21 

0.01 

0.06 

0.09 

) 

0.12 

0.08 

0.01 

0.01 

0.01 

0.22 

0.19 

0.08 

T. 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.07 

T. 

* 0.26 
0.01 
0.23 
0.02 
0-06 
T. 
T. 
T. 

T. 

0.03 

0. 18 
0.02 
0.09 
T. 

T. 

T. 

0.35 

0.39 

0.07 

0.01 

1.10 

T. 

0.01 

T. 

0.97 

0.42 

0.05 

0.27 

T. 

T. 

T. 

I 

T. 

T. 

0.10 

0.08 

0.31 

1 

0.38 

0.15 

0.03 

0.05 

0.02 

T. 

0.05 

0.10 

0.54 

0.01 

T. 

T. 

t 

T. 

T. 

1.56 

0.04 

0.25 

0.08 

T. 

0.09 

0.88 

0.04 

0.07 

0.02 

0.11 

0.18 

0.01 

0.01 

T. 

0.34 

T. 

T. 

0.66 

0.36 

0.10 

0.08 

T. 

0.13 

0.06 

0.01 

T. 

T. 

0.10 
0. 14 

... 

0.01 

0.07 

T. 

| 

Sums  .... 

1.27 

0.89 

1.89 

3.74  2.92 

2.31 

0.35 

0.35 

1 

5.14 

1.90 

1.15 

1.03 

1895. 


1 

0.02 

T. 

0.05 

T. 

2 

0.15 

0-23 

1.08 

3 

6-04 

0.03 

0.86 

0.01 

4 

0.48 

0.01 

0.04 

5 

T. 

T. 

0.19 

T. 

0.04 

6 

0.01 

0.35 

0.01 

0.03 

0.41 

T. 

T. 

T. 

0. 12 

7 

T. 

T. 

T. 

0.36 

0.25 

T. 

T. 

0.29 

0.20 

8 

0.01 

0.28 

T. 

0.30 

0.18 

0.08 

T. 

9 

T. 

0.94 

0.04 

T. 

10 

T. 

o!  14 

0.21 

T. 

* *6.01 

11 

T. 

0.04 

0. 15 

0.41 

0.04 

12 

0.08 

0.01 

0-12 

0.29 

T. 

13 

0.03 

T. 

0.21 

0.07 

T. 

14 

o.io 

T. 

T. 

0.13 

0.0*4 

15 

0.01 

0 02 

0.08 

T 

0.56 

0.03 

16 

T. 

T. 

0.01 

0.09 

17 

0 08 

0.04 

0.17 

0.01 

T. 

18 

0.14 

T. 

0.27 

oio5 

1.86 

19  

T. 

0.01 

T. 

0.20 

20 

0.03 

0.02 

0.07 

T. 

0.06 

T. 

21 

0.22 

T. 

0.15 

T. 

0 90 

0.04 

22 

T. 

T 

o!  59 

0 03 

23 

6.04 

6.83 

1.73 

T. 

24 

o.oi 

0.04 

0.04 

0.01 

25 

0.33 

0.01 

0.12 

0 66 

26 

0.08 

0.02 

T. 

0.24 

T. 

T. 

27 

0.01 

0.01 

T 

T 

28 

T. 

0.32 

T. 

T 

29 

T. 

T. 

0.07 

30 

0.05 

0.72 

31 

i 0.18 

0.17 

0.01 

T. 

Sums  ... 

1.22 

0.69 

0-39 

1.07 

4.04 

3.95 

2.19 

2.66 

2.41 

0.54 

1.45 

0.04 

T. 

T. 

0.02 


T. 


0.05 

T. 


T. 

0.12 


0.02 

T. 


0.50 

1.61 


2.36 
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LAFAYETTE,  IND. 
1893. 


Day 

of 

month. 

| 

! January. 

February. 

March. 

: April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.38 

0.25 

0.16 

0.50 

0.23 

0.29 

0.06 

0.10 

2 

T. 

0.68 

T. 

0.21 



o!oi 

o!oi 

3 

T. 

1.25 

0.07 

0.24 

0.01 

0 40 

o' 02 

0.75 

4 

0-06 

T. 

0.04 

0.17 

0!80 

5 

T. 

T. 

0.03 



6 

0.23 



0.10 

0.20 

0.33 

T. 

8 

0.07 

0.56 

9 

0. 01 

6.03 

0.85 

0.22 

10 

0.37 

0.03 

0.33 

11 

0.16 

0.02 

0.02 

0.09 

T. 



12 

T. 

T. 

1.25 

6.53 

0.68 

0. 01 

13 

T. 

T. 

0.01 

0.13 

0-02 

0.32 

14 

0.07 

0.35 

T. 

6.47 

0.05 

15 

0-54 

T. 

0.09 

0.03 

0.02 

6. 19 

16 

T. 

T. 

0.32 

1.52 

17 

0.07 

6.06 

0.75 

0.05 

I 

0.10 

18 

0.05 

0.34 

0.18 

0.20 

19 

T. 

T. 

0.14 



20 

0.02 

T. 

0.09 

1.70 





0.03 

1 

21 

0.11 

1 0.21 

0.15 

0.06 

0.52 



0.53 

22 

0.10 

0.77 

0.03 

0.25 

. 

0.06 

0^23 

23 

T. 

0.15 

T. 

0.33 

1.51 

24 

0.09 

T. 

1 1.83 

T. 



0.10 

25 

T. 

T. 

T. 

6.42* 



26 

T' 

0.03 

, 1.62 

o.oi 

0.03 

27 

6.12 

0.88 

; 0.10 

o!o3 

6.77 

28 

0.30 

6.12 

0.39 

6.09 

29 

0.20 

t 

1.93 

30 

0.70 

0.15 

0.32 

31 

6.15 

T. 

Sums 

1.62 

4.84 

4.09 

9.14 

3.43 

1.71 

1.10 

0.77 

1.86 

1.85 

2.65 

3.05 

1894. 


| 

0.03 

T I 0.03 

1.35 

0.24 

0.06 

0-03 

0.06 

0.02 

0.40 

0.06 

T. 

0.10 

0.02 

0.16 

0.03 

1.73 

0.35 

3.33 

0.77 

0.05 

0.45 

0.30 

0.43 

0.62 

0.19 

T. 

0.15 

T. 

T. 

0.19 



0. 12 

0.04 

0.03 

0.27 

1 

0.99 

0.07 

0.17 

0.58 

0.11 

1.36 

0.88 

l 

T. 

0.33 

0-03 

0.22 

■ 0.04 
1.11 
0.04 

T. 

0.33  | 
0.77 

0.52 

0.16 

0.01 

0.02 

0.10 

T. 

0.17 

0.02 

0.15 

0.15 

0.11 

0.20 

’ 0.47 
0.77 
0.64 



0.09 

0.25 

0.08 

0.12 

0.02 

T. 

0.08 

i. . . 

6.01 

0. 15 



T. 

1.22 

0.02 

0.13 

0.01 

i 

0.03 

0-09 

T. 

0.81 

1 T- 

0.05 

T. 

0.31 

0.01 

0.19 

0.14 

1.82 

) 

0.06 

0.75 

T. 

0.61 

0.01 

0.01 

> 

T. 

0-16 

0.57 

T. 

; 

0.10 

0.24 

0.01 

0.11 

[ 

0.28 

0.35 

0.21 

0.01 





0.09 

0.08 

0-01 

0.08 

0.93 

T. 

0.18 

0.22 

T. 

0.02 

0.13 

) .. 

0.03 

) 

0.50 

0. 14 

0.18 

).  . 

0.02 

0.36 

0.05 

0.10 

0.02 

0.82 

! 

Slims  — 

2.18 

2.61 

1 2.81 

2.56  5.13 

3.57 

1.55 

2.51 

6.88 

1.05  2.10 

2.25 
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LAFAYETTE,  IND. — Continued. 
1895. 


2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

® 

n 

0 

i-a 

July. 

+3 

in 

0 

be 

3 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

T 

0.29 

0.62 

T. 

0. 69 

0.29 

T. 

0.28 

0.13 

0.05 

T. 

0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

1.68 

0.01 

T. 

T. 

T.  | 

T. 

0.17 

0.02 

0.02 

6.07 

0.32 

T. 

0.01 

0.30 

0.29 

T. 

T 

0.35 

0.01 

T. 

0.28 

....... 

0.82 

0.07 



o!31 

0.06 

0.09 

0^73 

6.45 

0.09 

0.90 

6.27 

T. 

0.02 

T. 

0.23 

T. 

0.23 

6.32 

0.04 



0.13 

0^36 

0.01 

0.28 

T. 

T. 

0.21 

0 25 

T. 

0.10 

0.12 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.55 

T. 

T. 

T. 

0.01 

1.11 

T. 

6.59 

6.09 

0.12 

0.04 

T. 

0.77 

6.28 

0.16 

l 0.22 

0.10 

1.10 

T. 

0 30 

0.01 

0-19 

0.23 

0.21 

0.28 

T. 

0.04 

0.01 

T. 

0.73 

T. 

0.22 

6.21 

0 02 

0.61 

T. 

T. 

0.03 

0.31 

0 20 

T. 

0.01 

0.03 

T. 

1.31 

0.15 

0.40 

T 

0.01 

0.16 

0.53 

0.81 

0.88 

0.26 

T 

T. 

T. 

| 0.23 

0.52 

0.03 

0.09 

0.04 

T 

0.31 

0.02 

o.io 

0.02 

1 T* 

0.14 

t. 

0 27 

T. 

T. 



Sums... 

2.92 

0.56 

0.82 

2.80 

0.94 

1.41 

3.75 

2.00 

3.69 

j 0.76 

3.88 

3.86 

LAKE,  MISS. 
1893. 


1 

1.60 

0.76 

0.30 

0.10 

0.89 

i 

0.70 

2 

T. 

0.03 

0.62 

0.04 

T 

0.60 

3 

0.58 

T. 

1.60 

0.24 

0.65 

1.46 

0.06 

4 

T. 

b.32 

0.11 

6.02 

5 

0.02 

T. 

0.40 

0.98 

0.06 

0.30 

6 

T. 

1.09 

0.12 

T. 

0.03 

6.41 

T. 

0.01 

0.78 

0.38 

0.01 

8 

0.02 

0.44 

0.95 

9 

0.46 

0.70 

T. 

3.50 

0.03 

10 

T. 

0.49 

0 04 

0^01 

11 

2.12 

0.34 

0.68 

T. 

0.08 

12 

0.17 

T. 

6.20 

13 

6.02 

T. 

0.26 

T. 

0.29 

14 

0.01 

0 06 

2. 90 

0.31 

15 

0.10 

0.99 

0.12 

0.25 

16 

1.61 

0-33 

0.05 

17 



1.31 

1.35 

0.15 

0.08 

T. 

18 

0.89 

0 01 

0.03 

19 

0.46 

6.03 

6.14 

T. 

0.45 

i.oo 

20 

'6.54 

" T "* 

0.40 

0-70 

21 

0.22 

0. 14 

0.60 

22 

23  

T. 

24 

1.17 

0.02 

25 

0.47 

26 .... 

0.02 

0.01 

0.52 

0 27 

0.01 

27 

0.21 

T. 

1.26 

6.75 

0.37 

2.38 

28 

, o.oi 

1.73 

6.21 

0.20 

29 

l 

0.04 

0.11 

2.29 

0-95 

30 

| 

0.49 

0.07 

1 71 

31 

0.15 

0 25 

0.02 

Sums 

2.98 

7.71 

4.51 

2.74 

7.63 

2.84 

4.81 

6.63 

6.05 

1.32 

4.63  , 

5.14 
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LAKE,  MISS. — Continued. 


1894. 


Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.10 

0.17 

2 

0-40 

0.43 

0.19 

6.02 

0 15 

3 

0.04 

0-38 

0.03 

4 

0.45 

6.04 

0.43 

” 0.67 

5 

0.73 

8 

0.41 

0.03 

1.30 

7 

2.80 

0.03 

0.36 

8 

0.67 

0.05 

0.21 

0.95 

0-44 

0.03 

9 

1.10 

0.01 

0.08 

10 

0.07 

1.35 

T. 

0.03 

0.38 

1.59 

11 

0.02 

1.05 

0.01 

o!o4 

0.63 

12 

0.50 

1.15 

0.34 

6.35 

13  

0.02 

0.96 

1.95 

0. 11 

14 

0.03 

0.37 

0.22 

15 | 

1.10 

0.02 

0.47 

16 1 

0.15 

0.40 

0. 16 

17 1 

T. 

0.40 

0.42 

0.60  ! 

0.01 

0.48 

0.03 

18 

0.60 

0.22 

oi  08 

0.04 

o!  19 

(X56  | 

6.02 

19 

0.02 

0.03 

20 ! 

i 

0.10 

1.20 

0.37  ! 

21 i 

0.79 

1.37 

6.90 

22 

1.49 

0.01  j 

1.99 

T. 

0.75 

T 

0. 30 

0.12 

0.16 

1.50 

24 

0.11 

0.20 

0.49 

0.76 

0.22 

0.75 

25 

0.75 

0.52 

26 

0.25 

T. 

0.20 

27 

6.24 

0.06 

28 

T. 

29 



0.42 

0.12 

0.65 

30 

0.10 

31 

0.22 

1.00 

Sums  ... 

6.49 

7.04 

3.69 

3.27 

2.09 

3.25 

5.77 

1 

7.43 

1.34 

0.65 

2.49 

4.47 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


* 

* 

0.04 

0.40 

0.66 

0.04 

0.01 

0.01 

0.52 

0.44 

0.77 

0.02 

0.88 

0.48 

0.11 

0.02 

0.13 

0.05 

0.05 

0.82 

0.01 







:::::::::::::: 

0.02 

0.03 

0.12 

0.20 

T. 

0.01 

1.20 

0.18 

0.12 

1.18 

0.12 

0.01 

0.32 

1.36 

0.20 

0.55 

0.54 

0.50 

0.08 

0.78 

0.10 

1.10 

0.01 

0.02 

0.58 

0.01 

0.10 

0.60 

6.64 

T. 

0.05 

0.52 

0.86 

0.71 

0.62 

0.03 

0.04 

0.55 

2.00 

0.03 

0.50 

0.40 

0.04 

0.01 

T. 

0.01 

2.05 

6.05 
0.06 
0.35 
0.30 

0.50 

1.62 

0.28 

0.10 

0.11 

0.35 

0.83 

0.53 

0.55 

0.15 

0.32 

0.08 

0.10 

0.37 

0.15 

0.75 

T. 

0.30 

2.50 

0.75 

0.50 

* 

0.03 

0-32 

1.04 

T. 

6 03 

0.01 

0.03 

0. 15 

0.07 

0.75 

::::::: 

Sums  ... 

* 

* * 

1.63 

4.26 

6.20 

5.23 

6.20 

0.92 

1.74 

2.62 

6.90 

*No  record  from  January  28  to  March  31,  inclusive. 
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LECLAIRE,  IOWA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

’C 

ft 

<1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0. 10 

0.91 

0.10 

0.11 

0.39 

0.04 

0.21 

pop 

MfcSCO 

0.21 

0.11 

0.07 

0. 17 
0.05 

0.21 

0.06 

0.91 

0.25 

0.06 

0. 10 

0.11 

0.02 

0.21 

0.86 

0.42 

0.02 

0.06 

0.07 

0.40 

0.34 

0.47 

1.87 

1.35 

0.05 

0.18 

0.39 

0.04 

0.11 

0.04 

0.22 

1.24 

0.01 

0.11 

0.32 

0.31 

0.02 

0.24 

0.02 

0.02 

0.22 

6.13 
o.  67 
1.23 
0.43 

0.10 

0.14 
0.07 
0. 13 
0.91 
0.03 

0.06 

0.01 

0.43 

0.08 

0.78 

0.06 

0.02 

0.45 

0.12 

0.12 

0.05 

0.51 

0.21 

0.02 

0.06 

0.04 

0.37 

0.04 

’ ’6.’ 05 

"o.  64’ 
0.62 

0.12 

0.03 

0.07 

0.14 

0.62 

6.07 

0.11 

0.16 

0.05 

0.02 

2.01 

Sums. . . 

1.34 

1.12 

2.64  5.51 

1.37  j 3.74 

1.76 

1.59 

3.33 

0.36 

1.56 

1.63 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.71  

0.05 

0.31 

| 0.85 

0.07 

: 0.41 

0.02 

0.03 

0.61 

0.21 

0.42 

0. 90  . . 

0 02 

0.07 

0.02 

0.61 

0.11 

o!o9 

0.61 

0 13 

o!  26 

0.04 

0.11 

0.02 

0 37  . 

0.70 

0.31  . 

0.30 

0.02 

0.11 

0.36 

0.04 

0. 13 

0.28 

6.24 

0.02 

0.84 

0.48 

0 24 

2.02 

: n!  3:1 

0.18 

0 14 

0.30 

o.ii 

0. 17 

0.27  6.42 

6.41 

0.11  

0.02 

0.95 

0 09 

0.02 

0.37 

0.01 

0.01 

0.03  

0.07 

0.31 

0.13  0.10 

0.49 

0.06 

0.02  ....... 

0.33 

0.02  0.02 

0.11 

0.18 

0-31 

1 11 

0.07 

0.01 

0 14 

0.04 

0-11 

0.25 

0.36 

6.09 

0.01 

0.02 

0.07 

0.02 

0.02 

Sums. . . 

1.81 

1.47 

2.27 

1.23 

2.89  2.54 

0.43 

1.53 

3.92 

1.58 

1.48 

0.40 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


LECLAIRE,  IOWA — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 


10.. 

11.. 

12.. 

13.. 

14.. 

15.. 

16.. 

17.. 

18.. 

19.. 

20.. 
21.. 
22.. 
23.. 


Sums 


0.01 

0.01 


0.01 

0.03 


0.02 


0.07 

0.44 


0.65 


0.25 


0.01 


0.01 

0.03 


1.05 


1.35 


0.03 


0.02 


0. 10 
0.30 
0.66 


0.01 

0.04 


0.15 

0.11 


0.08 


0.30  


0.01 


0.37 
0.' 56 


0. 16 


0.01 

0.02 


1.21 


0.74 

o.’ii’ 

1.49 


1.01 


0.24 

o.oi‘ 


1.27 


0.03 

0.33 


0-40  ! 1.77  2.42  4.81 


1.92 


0.51 


2.43 


0.95 

oils’ 


0.26 

0.15 

1.13 


0.16 


0.15 


0.01 

0.19 


2.89  I 0.35 


0.51 

0.22 


0.11 


0.09 


0.49 

0.07 

0.02 

0.05 


0.21 

0.11 


*No  record  for  February. 

LEWISTON,  IDAHO. 
1894. 


0.10 

0.02 


0.05 


0.05 


0.01 

0.11 

0.45 

0.64 


0.03 

0.02 

0.79 


2.36 


1 

* 

0.08 

T.  

0.14 

0.07 

2 

0.07 

0.05 

0.20 

3 

T 

T. 

0.18 

4 

T. 

0.36 

T. 

T 

5 

0.20 

0.05 

T. 

6 

T. 

0.14 

0.10 

T. 

0.05 

T. 

0.08 

7 

0.12 

0.01 

0.02 

6.02 

0.24 

8 

0.02 

0.08 

T. 

9 

0.08 

6.08 

10 

0.13 

0.06 

11 

12 

T. 

T. 

0.05 

13 

0.21 

0 09 

0.05 

0.45 

14 

0.04 

0.20 

0.76 

0.05 

IPi 

6.03 

0 03 

0. 15 

0.10 

16 

0.15 

0i36 

oios 

17 

6.09 

0.05 

18 

6-03 

0.10 

0.28 

0.21 

0.22 

19 

T. 

0.51 

0.08 

T. 

20 

0.17 

0.36 

21 



T 

0.08 

0.02 

0.18 

22 

| 0.02 

0.35 

0.04 

0.18 

23 

0il9 

0.20 

0.05 

24 

0.07 

0.03 

25 



6.03 

0.02 

26 

T. 

0.01 

0.04 

0.33 

0.26 

0.10 

0.04 

0.07 

0 12 

0.06 

0.03 

28 

T. 



0.01 

0.39 

0.07 

29 

0.17 

T. 

0.02 

30 . 

0.04 

6.50 

0.02 

31 

0.43 

6.12 

Sums  ... 

* 

0.47 

1.22 

0.88 

2.86 

1.35 

0.03 

0-04 

1.03 

2-54 

0.74 

0.66 

*No  record  for  January. 
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LEWISTON,  IDAHO—  Continued. 


1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

| 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.20 

0.23 

0.80 

0. 10 
0.80 

0.48 

0.03 

”t.” 

0.08 

T. 

0.13 

0.13 

0.21 

0.02 

6.04 

0.03 

0.09 

0.81 

T. 

0.01 

0.02 

0.04 

0.36 

0.03 

0.04 

T. 

I 

0.04 

0.18 

0.31 

6.08 

0.12 

T. 

0.97 

0.22 

0.02 

0.03 

0.20 

0.03 

0.18 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.28 

. T . . t - T T , t 

1 , f 

0.12 

0.18 

0.22 

0.30 

0.10 

0.47 

0.29 

0.07 
0. 18 

T. 

6.09 

T. 

0.20 

1.28 

0.74 

0.05 

0.04 

T. 

0.20 

1 

T. 

T. 

0.11 

Sums  — 

2.51 

0.51 

0.58 

1.07 

2.07 

0.06 

0.93 

0.20 

1.39 

0.04 

1.44 

1.22 

LITTLE  ROOK,  ARK. 
1893. 


1 

0.05 

0.07 

1-92 

0.02 

2 

T. 

T. 

0.46 

0.11 

6.17 

0.01 

3 

0.04 

0.30 

0.56 

0.11 

T. 

4 

T. 

T. 

0.10 

0.40 

5 

6.6i 

1.36 

6 

T. 

T. 

T. 

0.49 

0.73 

T. 

0.02 

1.48 

8 

0.06 

1.78 

0^27 

9 

0.06 

T. 

0- 12 

0.44 

0.13 

10 

0.22 

0.05 

T. 

0. 16 

0. 17 

11 

0.01 

0.02 

0.13 

0 45 

o!  03 

12 

0.23 

0-20 

0^06 

0.06 

T. 

0.06 

13 

0.10 

T. 

14 

0.46 

1.41 

6.27 

15 

1.05 

0.09 

1.33 

16 

2.47 

T. 

0.06 

o!oi 

17 

0.13 

0.04 

0.54 

0. 12 

0.20 

18 

0. 65 

0.02 

0.09 

0*02 

19 

0.49 

0.01 

1. 18 

20 

0.05 

1.02 

0.34 

0.90 



21 

0. 65 

0.12 

0.03 

0.36 



22 

0.35 

23 

1.96 

0.05 

T 

0.56 

24 

0.01 

0.04 

0.27 



0.07 

25 

0.57 

0.75 

0^51 

26 

0.03 

1.02 

0.02 

0.57 

1 62 

27 

0.34 

2 57 

0.09 

0.47 

o.’so 

28 

T. 

6.16 

2.98 

0.08 

oioi 

0.02 

29 

T. 

0-04 

o.oi 

0*02 

30 

T. 

1.95 

0.20 

0.81 

0.10 

o!o2 

31 

T. 

2.58 

T. 

Sums  . . 

i 0.83 

! 

5.48 

4.47 

5.83 

13.25 

4.76 

2.32 

2.32 

2. 18 

j 1.58 

3.79 

1.67 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


LITTLE  ROOK,  ARK. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

~ I 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

>> 

>-> 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.56 

2.31 

0.01 

T. 

T. 

2 ..  ....... 

T. 

0.05 

1.30 

T. 

0.38 

0. 99 

3 

T. 

2.37 

0.34 

1.63 

oios 

4 

0-12 

T. 

0.25 

0.05 

T. 

T. 

0.81 

0.02 

0.38 

6 

0.62 

0.03 

0.12 

7 

0.35 

0.20 

8 

0.72 

T. 

6.38 

1 30 

T. 

0.11 

9 

T. 

0.03 

0 75 

T. 

1.62 

1.77 

1*15 

10 

0.29 

T. 

0.52 

0.02 

0^22 

1. 14 

11 

0.17 

0.05 

12 

0.62 

T. 

T. 

0.09 

0.46 

13 

T. 

14 

0.73 

6.05 

0.01 

0.09 

T. 

15 

T. 

T. 

0.13 

0.20 

0.12 

0.01 

16 

0.25 

T. 

0.50 

o!o9 

17 

0.43 

1.06 

T. 

0.80 

T. 

18 

0.11 

1.93 

0.39 

0.84 

1.08 

19 

0.13 

T. 

2.72 

0.15 

1.09 

20 

0.66 

1.47 

T. 

0. 19 

T 

0.24 

21 

T. 

0 02 

T. 

0.14 

0.89 

T. 

22 

0.85 

T. 

0.03 

T. 

23 

T. 

6.02 

0.02 

0.17 

0.24 

24 

1.17 

0.16 

0.40 

0 02 

1.30 

0.23 

25 

0.08 

0.09 

T. 

0.05 

26 

0.16 

27 

0.23 

T. 

0.12 

T. 

28 

T. 

0 40 

0.67 

0.01 

29 

T. 

T. 

0.44 

30 

0.05 

0.24 

0.81 

31 

T. 



1 

Sums  — 

3.21 

4.98 

9.08 

4.19 

3.81 

0.26 

6.59 

6.50 

2.43 

3.20  j 

0.63  | 

3.95 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.05 

0.20 

0.18 

T. 

0.43 

0.35 

0.01 

T. 

1.17 

0.71 

0.53 

1.32 

0.16 

T. 

0.69 

0.35 

"6.02’ 

0.24 

‘"t.” 

0.01 

0.05 
T. 
3.13 
0. 10 

T. 

T. 

0.03 

0.27 

0.05 

T. 

0.75 

0.31 

0.11 

T. 

1.78 

T. 

0.62 

T. 

0.43 

0.01 

T. 

0.05 

0.25 

1.32 

0.37 

0.02 

0.47 

T. 

0.15 

0.05 

0.05 

0.55 

0.02 

0.54 

0.06 

0.52 

T. 

0.14 

0.43 

1 0.34 
0.06 

0.39 

0.01 

T. 

0.10 

0.18 

4.38 

0.80 

0.90 

0.75 

0.67 

0.81 

0.15 

0.22 

0.58 

T. 

T. 

0.97 

0.08 

0.08 

0.35 

0.06 

T. 

1.11 

0.04 

0.19 

1.08 

0.01 

T. 

0.02 

0.48 

1.18 

0.02 

0.05 

0.25 

0.01 

0.12 

0.21 

T. 

0.07 

0.41 

T. 

T. 

0.04 

0.33 

1.43 

1.41 

T. 

T. 

0.14 

1.31 

1.81 

" T." 

0-90 

T. 

0.04 

0.70 

0. 16 

0.04 

T. 

0.48 

T. 

0.73 

0.34 

0.22 

0.02 

0.02 

0.07 

0.16 

1.84 

0.36 

T. 

! 0.02 

0.67 

0.02 

0.07 

0.07 

Sums.... 

7.12 

0.63  7.78 

1 1.47 

2.85 

9.25 

! 6.13 

3.96 

0.41 

2.22 

5.26 

2.50 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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LIVINGSTON,  ALA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.47 

0.19 

0.36 

0.29 

2 

0.59 

2.52 

0.15 

0. 18 

0.32 

0.02 

3 

0 03 

0 14 

1.65 

0.21 

0.04 

0.03 

0.91 

4 

0^03 

0^35 

0.31 

0.66 

5 

0.54 

0.16 

0.24 

6 

1.17 

1.42 

T. 

2.30 

0.06 

7 

0.15 

0.78 

0.03 

0.62 

0.44 

8- 

0.39 

0.48 

T. 

1.40 

9 

0^03 

4.06 

0 28 

0. 10 

10 

0.81 

0.03 

0.40 

0.02 

11 

l]  50 

0.08 

T. 

T. 

0.13 

T. 

12 

6.32 

0.01 

T. 

0.16 

0.17 

1.24 

T. 

13 

0.08 

T. 

T. 

0.73 

0.02 

14 

0.01 

0.31 

0.55 

2.60 

0.26 

0.13 

15 

0. 50 

4.02 

0.51 

0.02 

0.56 

0.04 

0.02 

16 

0.43 

0.33 

T. 

0.89 

17 

0.20 

T. 

18 

0.79 

0.35 

0.04 

19 

0.25 

6.05 

0.40 

0.17 

0.16 

20 

0 05 

0.33 

1.74 

1-85 

T. 

21 

0.69 

0.03 

0.43 

0.15 

0.51 

22 

0.04 

23 

0.01 

0.02 

24 

1.55 

25 

T. 

26 

0.01 

T. 

T- 

27 . 

0 93 

0. 45 

0.15 

T. 

0-13 

1 42 

28 

0.05 

0.67 

0.01 

T 

0.01 

29 

0.17 

0.20 

0.36 

0.80 

30 

0.04 

6.07 

2. 69 

31 

0.04 

0.01 

0.07 

Sums .... 

2.38 

9.37 

3.72 

0.73 

8.18 

5.91 

3.89 

8.51 

6.61 

0.77 

2.98 

6.02 

1894. 


1 

T. 

2 

0-40 

1.00 

0.01 

1 6.61 

0.11 

! 0.08 

3 

0.22 

j 

0.05 

4 

0.21 

T. 

1 

o!45 

5 

0.36 

0.35 

T. 

6 

0.15 

0.57 

T. 

1.21 

T. 

0.01 

7 

0.69 

0.01 

1 0-12 
; 

0.55 

0.48 

8 

T. 

T. 

0^46 

T. 

0.02 

9 

6.03 

0.76 

T. 

0.28 

T 

T. 

10 

0.38 

1.40 

0.11 

t! 

1.46 

11 

0.40 

0.50 

0.16 

0.72 

0 93 

12 

1.80 

T. 

T 

0.68 

1 - 39 

13 

0.42 

1.74 

0^62 

0.04 

6 26 

14 

T. 

T.  * 

0.52 

T. 

o!i9 

15 

0.88 

0.06 

0.03 

0.14 

16 

1.34 

0.01 

T. 

T. 

0.08 

17 

0.92 

0.32 

0.08 

(K54 

t! 

'6.' 26 

18 

0.08 

0.40 

T. 

0.59 

0.45 

0.27 

0.10 

19 

T. 

0.68 

0 06 

T. 

T. 

T. 

20 

0.39 

6.09 

T. 

0.01 

21 

0.48 

0.03 

0.64 

0 20 

6.28 

22 

T. 

T. 

T. 

0^93 

T. 

23 

0.44 

0.35 

6. 09 

0.04 

0-58 

24 

0.09 

0.90 

0.04 

0.15 

T. 

0.01 

25 

0.57 

0.35 

T. 

0.23 

0.05 

26 

T. 

T. 

0.40 

27 

1.04 

0 85 

0.02 

28 



0.01 

o!o4 

29 

0.02 

0.29 

6.34 

T 

0.25 

30 

0.01 

6.04 

T 

o!o4 

0.01 

31 

0.05 

0.08 

0.12 

0^80 

Sums  — 

3.48 

6.08 

4.57 

4.59 

1.44 

0.96 

4.10 

5.34 

2.47 

0.33 

1.38 

5.61 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


LIVINGSTON,  ALA.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

1.61 

0.20 

0.13 

0.65 

T. 

0.86 

0.22 

0.35 

0.10 

0.02 

1 

0.13 

0.03 

T. 

o!33 

2 

0.01 

0.42 

0.70 

T. 

0.05 

3 

4 

T. 

0.04 

0.16 



5 

T. 

0.15 

3.83 

0.24 

0.04 

! 0.06 
0.30 

0.27 

6 

0.20 

0.05 

T. 

1.87 

0.01 

0.80 

0.07 

7 

1.73 

0.13 

T. 

8 

0.34 

T. 

6.02 
! 0.13 
T. 

0.82 

0.02 
0. 17 

9 

T. 

10 

0.57 

0-12 

T. 

11 

0.66 

T. 

0.24 

0.89 

0.35 

T. 

T. 

T. 

0.05 

12 

0.03 

0.55 

0.38 

0.15 

1.16 

1.07 

0.06 

0.25 

0.02 

0.71 

0.13 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

13 

14 

T. 

0.89 

T. 

0.02 

0.08 

15 

0.29 

0.03 

0.10 

0.10 

0.41 

0.20 

16 

0.08 

0.26 

T. 

0.20 

17 

0.12 

0.01 

18 

T. 

19 

0.02 

T. 

0.12 

T. 

0.48 

0.01 

0.65 

T. 

1.25 

20 

0.72 

T. 

0.18 

T. 

21 

0.18 

0.19 

22  

T. 

23 

T. 

0.58 

0.17 

24 

T. 

0.79 

0.27 

0.05 

0.64 

T. 

25 

0.50 

0.83 

0.21 

T. 

0.36 

T. 

2.28 

26 

T. 

27 

1.38 

0.07 

0.03 

28 

0.80 

0.04 

29 

0.06 

0.02 

0.28 

30 

T. 

T. 

0.51 

0.79 

T. 

31 

0.44 

Sums  — 

7.37 

2.03 

5.25 

3.94 

3.98 

5.84 

3.45 

3.00 

0.76 

1.42 

0.46 

4.84 

LOCKHAVEN,  PA. 
1893. 


1 

0. 10 

0-40 

0.10 

0 35 

2 

0.70 

0 65 

0.40 

0.05 

0.05 

3 

0i20 

0.10 

0.02 

0.13 

1.04 

4. . . 

2.65 

0.24 

0.57 

5 

o.io 



1 0.03 

0.03 

6.  . 

0.80 

0.13 

0.10 

0.01 

0 33 

7 

0.40 

0.60 

0.09 

1 0.83 

8 . . 

0.48 

0. 14 

0^47 

9 

0.91 

10 

0.84 

0.60 

11 

0.26 

12. . . 

0.40 

0.38 

0.23 

13 

0.60 

o!o3 

6.03 

0.15 

0.30 

0.01 

14 

0.08 

0.17 

0.70 

0.16 

0.10 

0.14 

1.55 

0.01 

0.50 

15 

0.08 

0.30 

0.05 

1.20 

1.43 



0.05 

16 

0.50 

0.06 

0.02 

17 

0.08 

0.45 

0.12 



18 

0.90 

0.01 

19 

0.10 

0. 15 

0.06 

6. 10 

20 

0.58 

0.15 



21 

0.05 

0 75 

0.05 

22 

0.60 

0.08 

0.77 

0.17  l 

23 

0.05 

0.67 

0.11 

0.07 

0.30 

24 

0. 15 

0.63 

0.32 

T. 

25 

0.40 

0i40 

0.18 

6.72 

0.60 

1 

i 

26 

0.31 

0 72 

6.02 



27 

0.08 

0.07 

0.15 

0.19 

0.22  1 

28 

0.31  j 

29 

0.46 

0.76 

1.26 

0.38 

30 

o!  44 

0.10 

31 

0.38 

0.20 

Sums  — 

3.21 

5.72 

3.01 

4.72 

5.02 

2.51 

I 3.34 

2.82 

3.70 

2.67 

1.09 

2. 14 
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LOCKHAVEN,  PA.— Continued. 


1894. 


vo7 

month. 

January. 

. 

>» 

u 

a 

CJ 

S-i 

rO 

<D 

March. 

April. 

a 

a 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1 

0.40 

0.33 

1.20 

0.42 

0.02  1 

0.40 

2 

1.22 

0.50 

3 

0.09 

0.30 

0.80 

d 

6-40 

0.16 

0.03 

0.16 

0.01 

0.02 

s 

0.35 

0.15 

0.30 

0.44 

0.01 

0.04 

g 

0.08 

0.02 

0.03 

0.28 

0.26 

7 

0.64 

0.12 

6.28 

0.05 

8 

1.45 

”6.66 

0.20 

6.03 

9 

0.22 

0.24 

0-02 

10 

i.  66 

0-70 

1.67 

0.05 

11 

1.39 

0.20 

12 

0.20 

1.12 

6.40 

0.10 

0.45 

13 

1.30 

0-42 

0.48 

14 

6.07 

0.60 

15  

0.05 

0.80 

6.20 

0.65 

0-02 

16  . 

0-22 

0.01 

0.74 

1.10 

17 

0.04 

0.85 

0.04 

0.11 

1 0.11 

....... 

18  . . 

0.05 

0.62 

0.12 

0.22 

19 

0.13 

0.29 

0.90 

1.46 

1.51 



1 

20 

0.30 

2.03 

0.07 

0.02 

1 

1 

21 

0.01 

1.42 

1 

22 

0.40 

23 

6.48 

o!o6 

0.23 

0.09 



24 

0.35 

0 18 

0.95 

1.66 

25 

0.31 

0-06 

0.06 

0.05 



0. 10 

26 

0.50 

! 0.66 

0.60 

27 

0.01 

1.40 

28 

6.66 

0.45 

29 

0.45 

30 

0.42 

| 

0.30 

31 

1.05 



Sums  — 

1.77 

3.67 

0.84 

5.81 

4.96 

3.52 

2.86 

5.51 

6.46 

5.73 

1.99 

3.73 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.03 

0.55 

0.40 

0.03 

0.23 

0.03 

0. 15 

"o.  66' 

0.20 

0.20 

1.05 

o o 

66 

O O* 

o 

do 

0.16 

0.10 

1.18 

0.01 

0.23 



0.45 

0.15 

0.05 

0.06  1 
0.36  j 

0.60 

0.77 

2.15 

0.60 



0.10 

0.10 

op 

Ox  O 
^ to 

0.82 

0.55 

0.88 

0.26 



; 

0.40 

0.10 

0.10 

0.15 

; o.io 

0.30 

0.40 

1.68 

0.13 

0.61 

0.50 

0.50 

0.31 

0.11 

0.03 

0.24 

0.01 

0.10 

j 

0.51 

0.33 

0.01 

! 

0.05 

1.12 

O tO 

do 

0.14 

0.51 

0.18 

0.38 

0.34 

0.20 

0.30 

0. 12 

0.20 

0.05 

0.76 

1 0.04 

0.04 

0.65 

2.55 

0.50 

0.60 

0.13 

0.21 

0.20 

0.06 

0.21 

o o 

feS 

0.07 

0.36 

0.65 

6.72 

Sums  — 

4.73  | 1.00 

i 1.69 

0.79 

2.35 

4.84 

2.83 

5.36 

3.09 

1.35 

2.69 

2.88 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


LOCK  NO.  4,  ALA. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

j March. 

j April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November,  j 

December.  J 

* 

* 

0.97 

0.54 

0.52 

0.12 

0.19 



1.40 

0.41 

1.30 

0.75 

0.38 

0.26 

* 

0.10 

0.60 

6.30 

0.53 

i 

0.20 

i 

0.72 

1.42 

1.20 

1.00 

0.65 

0.05 

0.95 

0.58 

0.75 

1.80 

0.36 

1 

1.30 

0.48 

0.76 

0.18 

0.64 

0.70 

0.80 

0.54 

0.48 

0.20 

0.15 

0.15 

oo 

m 

0.90 

0.30 

1.32 

1 

0.54 

6.90 

0.64 

0.48 

1.95 

0.51 

0.90 

0.46 

1.50 

1.70 

0.55 

0.16 

0.35 

0.62 

0.54 

0.25 

0.30 

0.30 

1 - . r 

0.34 

0.28 

1 

0.60 

0.25 

Sums  — 

7.89 

5.66 

5.31 

2.55 

4.15 

* 

* 

7.05 

2.51 

0.65 

0.95 

2.06 

*No  record  from  June  1 to  July  7,  inclusive. 

1895. 


0.37 

0.80 

0.04 

* 

6. 91 

1. 34 

0.10 

! 

6.22 

0.35 

0.55 

.... 



1.40 

0 03 

2-00 

0.07 

0.35 

0.30 

0.10 

0.19 

0.48 

1.60 

0.05 

0.50 

0.24 

2^34 

0.43 

0.17 

0.55 

0.45 

0.70 

0.03 

| 

0.67 

0.05 

”6.' 27 

0.53 

1 

0 26 

0.08 

i.  is 

0.02 

0.25 

6.47 

0.07 

0.07 

0-02 

o!31 

0.07 

0.75 

0.05 

1.35 

0.03 

0.02 

0.05 

0.04 

0.05 

1.40 

0.14 

0.40 

0.06 

0.08 

0^89 

0.45 

1.45 

0.03 

1.00 

0.05 

2.25 

0.10 

0.08 

0 24 

0.44 

0.25 

0.02 

1.39 

1,  . . 

0.05 

0.63 

6.09 

0.68 

0 06 

0.56 

0.39 

1.11 

0. 14 

o!32 

0.12 

0.08 

0.15 

0.27 

0.75 

0.27 

0.10 

0.12 

0.09 

1.00 

0.05 

0. 05 

6 20 

0.14 

6.78 

0.63 

0^25 

0.50 

0.08 

6.41 

1 

0.63 

0.18 

0.91 

| 

6.13  ..  ..- 

1.15 

0.04 

Sums  — 

6.95 

2.26 

6.81 

5-13 

2.19 

3.10 

7.24 

5.12 

1.17 

2.26 

1.51 

3.41 
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LOCK  No.  4,  PA. 
1893. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

6, 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14. 
15 
16, 

17. 

18. 

19, 

20, 
21. 
22 
23- 

24, 

25, 
26 
27 
28, 
29 
30, 
31 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February.  J 

March. 

April. 

May. 

® 

a 

ps 

•-5 

July. 

August. 

. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.31 

0.35 

0.02 

T. 

0.04 

0.10 

T. 

T. 

0.01 

0.45 

T. 

0.35 

0.01 

T. 

0.25 

T. 

T. 

0.14 

0.78 

0.17 

T. 

0.02 

0.38 

0.32 

0.02 

0.08 

T. 

0.53 

1.05 

0.02 

0.02 

T. 

0.65 

0.23 

0. 12 

T. 

0.22 

0.02 

0.02 

0.02 

0.20 

0.01 

T. 

0.05 

0-08 

0.28 

0.22 

0.17 

0.03 

0.78 

0.10 

T. 

0.61 

0.07 

0.35 

0.57 

0.03 



T. 

T. 

0.25 

T. 

0.33 

0.13 

0.02 

0.23 

0.22 

0.44 

0.09 

T. 

0.05 

0.04 

1.01 

0.08 

T. 

0.31 

T. 

T. 

0.02 

0.02 

0.02 

0.08 

T. 

0.09 

T. 

T. 

0.16 

T. 

T. 

T. 
1.19 
0.06 
0. 12 
0.03 
0.01 
T. 

0.02 

0.55 

0.30 

0.08 

0.20 

0.02 

0.30 

0.95 

0.38 

0.02 

T. 

0.15 

1.84 

0.19 

0.78 

T. 

0.01 

0.02 

T. 

0.01 

0.94 

0.10 

0.05 

T. 

0.05 

0.24 

0.26 

T. 

0.54 

0.15 

T. 

0.09 

T. 

0.06 

0.18 

0.17 

0.04 

0.06 

0.15 

0.70 

0.07 

0.08 

0.03 

0.06 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.06 

0.04 

0.03 

0.05 

0.15 

T. 

T. 

0.75 

0.13 

T. 

0.55 

0.29 

0.08 

1.39 

0.39 

0.25 

T. 

0.12 

0.01 

T. 

0.36 

0.06 

0.02 

0.06 

0.06 

0.03 

T. 

0.01 

0.06 

0.22 

0-22 

0.38 

T. 

T. 

0.01 

0.15 

0.01 

0.12 

0.11 

0-67 

T. 

T. 

1.84 

0.14 

0.09 

0.08 

0.02 

T. 

0.28 

T. 

T. 

0.30 

0-01 

0.11 

0.08 

0.43 

0.16 

0.03 

0.48 

0.09 

0.26 

0.37 

T. 

T. 

0.25 

T. 

Sums  — 

2.81 

5.43 

1.06 

4.62 

5.19 

2.90 

1.87 

3.47 

1.10  3.84 

1.35 

3.32 

1894. 


0.01 

T. 

0.03 

0.15 

0.10 

T. 

T. 

0.04 

0.43 

T. 

0.38 

0.01 

0.23 

0-08 

0.04 

0.21 

0.95 

0.02 

0.05 

T. 

0.35 

0.03 

T. 

0.18 

T. 

0-44 

0.13 

0.01 

0.01 

0.45 

0.12 

T. 

0.07 

0.19 

T. 

T. 

0.10 

0.03 

0.07 

0.34 

0.13 

0.07 

0.33 

0.03 

0.08 

0.03 

0.03 

0.18 

0.22 

0.01 

0.35 

0.04 

0.40 

0.03 

T. 

0.02 

0.55 

0.01 

0.40 

0.03 

T. 

0.08 
0. 19 

T. 

T. 

T. 

0.03 

T. 

0.46 

0.67 

0.05 

0.68 

0.36 

0.04 

T. 

T. 

0.02 

0.25 

0.10 

0.07 

0.01 

T. 

T. 

0.05 

0.02 

0.02 

0.24 

0.17 

T. 

T. 

T. 

0.62 

0.20 

T. 

0.04 

0.02 

T. 

0.32 

T. 

0.03 

0 21 
0.70 
0.96 
0.56 
0.02 
0.23 
0.06 

0.70 

0.05 

0.06 

0.08 

0.35 

0.56 

1.42 

0.02 

0.15 

T. 

0.08 

0.22 

0.02 



6.17 

0. 14 
0.13 
0.02 
0.06 
0.77 
T. 

0.04 

0.83 

0.04 

0.03 

0.01 

0.57 

0.55 

0.28 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.32 

T. 

T. 

1.09 

T. 

0.54 

0.05 

0.25 

0.10 

0.33 

T. 

0.16 

0.59 

0.07 

0.01 

0.40 

0.60 
0. 15 

0.01 

0.01 

0.08 

0.14 

T. 

T. 

T. 

0.01 

1.10 

0.07 

T. 

T. 

0.17 

0.25 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.25 

T. 

0.32 

0.25 

0.70 

T. 

0.42 

0.07 

0.50 

T. 

Sums  ... 

2.34 

2.74 

1.95 

2.95 

4.21 

2.00 

2.90 

1.63 

4.11 

1.32 

2.33 

3.52 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


LOCK  NO.  4,  PA. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

.d 

© 

c3 

S 

April. 

May. 

L 

June. 

Ainf 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 01 

0-02 

0.18 

T. 

T. 

0.76 

2 

6.02 

0.20 

0.07 

6. 41 

3 

0.11 

0.05 

0. 14 

0. 05 

4 

0.04 

T. 

5 

T. 

T. 

0.04 

0.35 

0 47 

T 

6 

0.47 

0.01 

0.34 

0.33 

T. 

T. 

7 

0-48 

6.10 

T 

0.03 

0.42 

8 

0.12 

0.20 

0.22 

6.22 

0.23 

' o.'io 

0.12 

0.05 

9 

T. 

0.05 

0.18 

0.29 

0-04 

0.45 

T. 

T. 

10 

0.62 

0.23 

0.44 

11 

0.70 

T. 

12  . . 

T. 

0.31 

0.16 

0. 14 

6. 15 

13 

0.12 

0.05 

1.17 

T. 

0.05 

0.10 

T. 

14 

0.03 

T. 

0.12 

0.03 

0-32 

T. 

15 

T. 

T. 

0.15 

0.02 

0.05 

0.08 

6.03 

16 

0.43 

0-20 

0.40 

0.02 

T. 

17 

T. 

0.02 

0.10 

18 

0 03 

0.03 

0.18 

19 

6-03 

T. 

T. 

20 

0.07 

T. 

0 37 

21 

0.03 

T. 

0.23 

T. 

T. 

22 

0. 10 

6. 12 

0.29 

T. 

0.93 

23  

0.01 

0.13 

0.32 

0 21 

24  . 

T. 

0 17 

T. 

T. 

0.57 

6.03 

25  .. 

0.34 

6.60 

T. 

0.32 

0. 15 

26  . 

6.20 

0. 17 

6.22 

0.45 

27 

T. 

6.02 

0.01 

0.66 

0.19 

T. 

0.05 

0.05 

i.  21 

28 

0.16 

0. 10 

0.03 

T. 

0.63 

"6.29 

29 

0- 15 

0.01 

0.09 

30 

T. 

0-66 

0.03 

31 

T. 

0.11 

0.16 

T. 

6.36 

Sums  — 

3.64 

0.58 

j 1.82 

2.49 

1.71 

1.94 

2.87 

2.36 

0.55 

0.67 

3.11 

3.14 

LOGANSPORT,  IND. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.41 

0.04 

0.25 

0.55 

1.26 

0.28 

0.39 

0.62 

0.41 

0-21 

0.09 

0.04 

0.50 

0.06 

0.57 

0.36 

0.72 

0.39 

0.03 

0.04 

0.11 

0.07 

0.15 

| 

0.39 

0.78 

0.02 

0.07 

0.27 

0-55 

0.02 

T. 

0.14 

0.05 

0.03 

0.39 

0.96 

0.02 

0.36 

0.01 

0.28 

0.04 

0.30 

0.05 

0.21 

0.45 

0.38 

0.26 

0.42 

0.04 

0.34 

0.02 

0.63 

0.31 

0.23 

0.59 

0.09 

0.44 

0.26 

0.52 

6.05 

0.32 

0.10 

0.15 

0.24 

0.10 

0.34 

1.40 

0.12 

0.19 

0.62 

0.06 

0.07 

0.21 

0.43 

0.18 

0.28 

0.19 

1.78 

0.18 

0.15 

0.07 

T. 

0. 17 
0.02 
0.68 

0.34 

0.32 

0.06 

0.05 

0.20 

0.25 

0.37 

1.72 

0.13 

0.03 

0.23 

0-04 

0.11 

0.08 

1.50 

0.65 

0.26 

0.09 

0.32 

0.07 

0.17 

0.09 

0.04 

0.83 

0.05 

0.12 

0.86 

0.70 

T. 

0.41 

0.07 

6.25 

0.12 

0.92 

0.43 

0.17 

1.11 

0.42 

0.22 

0.04 

Sums  — 

2.27 

5.30 

4.16 

7.67 

3.97 

2.52 

1.34 

0.66 

2.70 

2.71 

3-51 

2.60 
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1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

j June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.08 

0.75 

0.54 

0.07 

0.05 

0.03 

0.13 

0.54 

0.67 

0.12 

0.05 

0.79 

0.96 

0.06 

1.45 

0.54 

0.12 

0.02 

0-66 

T. 

0.03 

0.35 

0.26 

0.62 

6.03 

0.04 

0.22 

0.06 

T. 

0.25 

0.02 

0.29 

1.27 
0. 12 

0.26 

0.83 

0.15 

6.36 

0.76 

6.36 
0. 12 

0.90 

0.76 

0.13 

0.29 

0.33 

0.44 

0.05 

6.15 

6.14 

0.06 

6.12 

0.11 

0.23 

0.02 

0.16 

0.31 

6.07 

0.02 

0.74 

6.12 

0.35 

0.98 

0.10 

0.35 

0.07 

1.55 

0.07 

0.17 

0.06 

0.26 

0.05 

0.45 

0.34 

0.02 

T. 

0.02 

0.06 

0.06 

0.10 

0.07 

0.67 

0-17 

0.55 

0.07 

6.06 

0.25 

0.05 

0.35 

0.05 

0.29 

0.44 

0.15 

0.54 

0.03 

0.27 

0.61 

0.15 

0.16 

0.09 

0.20 

0.55 

0.27 

0.75 

0.22 

0.07 

0.44 

0.07 

0.34 

0.02 

0.84 

.1 

Sums.... 

1 

1 

2.27 

2.67 

3.02 

4.91 

5.64 

2.89 

0.97 

0.72 

3.73 

1.44 

2.68 

2.09 

1895. 


, | 

0.16 

0.56 

0-02 

0.14 

0. 10 

2 

0.28 

0-51 

3 

T. 

6.04 

4 

0.09 

0.07 

1.66 

5 

T. 

0.07 

6 

0.32 

0. 12 



6.09 

0 03 

7 

0.14 

0.13 

0.12 

0.01 

0.29 

0.02 

8 

0.02 

0 28 

T. 

1 

0.69 

A” 

0-07 

0-02 

0.80 

10 1 

T. 

0.08 

0. 25 

11 

0.55 

0.36 



T 

0.15 

12 

0.08 



0.03 

0.27 

0.35 

0.72 

13 

0-43 

6 19  1 

0.24 

14 

0.04 

0.05 

0.03 

0.02 

15 

1.30 

16 

T. 

6.02 

0.45 

6.07 

17 

0.03 

0.65 

0.11 

0.23 

18 

0.03 



1.40 

19 



0.80 

6.40 

0.08 

o.io 

0.23 

20 

0.53 

0.15 

0.37 

21 

6.30 

0.01 



| 0.36 

0.32 

22 

0.06 

6.34 



6.10 

23 

0.02 

6.25 

0.54 

24 

: 

0.20 

6.08 

0.60 

0.22 

25 

0.06 

1 02 

o!os 

26 

6.27 

0.05 

0.11 

0 11 

1.16 

0.01 

27 

6.02 

■ o.io 

0.71 

T. 

0.82 

28 

0. 15 

29 

6.58 

0.06 

0. 10 

T. 

30 

j 6.03 

6.07 

0.15 

0 80 

31 



o’.  01 

Sums... . 

2.07 

j 0.56 

0.63 

2.07 

1.66 

1.18 

3.28 

1.94 

3.35 

1.09 

4.12 

5.64 
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Do7 

month. 

>> 

F* 

«8 

53 

a 

93 

1-3 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.55 

0. 10 

0.25 

2 

0.95 

6.95 

1.20 

3 

6.55 

0.35 

1.70 

0.82 

j 0 80 

4 

0.10 

0.60 

0.40 

0.15 

0.' 80 

5 



6 

2.00 

7 

6.02 

0.25 

0.15 

8 

o.io 

T. 

0.80 

9 

0.70 

6.45 

10 

0.45 

11 

1.30 

0.30 

12 

0.15 

0.70 

0.05 

6.20 

o!l5 

13  

0.55 

2.01 

0.05 

0-85 

0.65 

0.40 

14 

0.03 

0^45 

0.35 



15 

0.40 

0.80 

0.25 

0.30 

6.45 

0.20 

6.  io 

16 

0.15 

0.90 

oiso 

17 

2.21 

6.20 

18 

6-  io 

0.25 

0.10 

0. 10 

19 

0.40 

0.01 

0.80 

0.55 

20 

6.46 

0.30 

0 50 

0.20 

21 

0.15 

0.70 

22 

' * 

0.40 

0.75 

1 

23 

0.90 

24 



6.55 

25 

6.10 

26 1 

6.30 

27 

6.65 

1.40 

6.30 

6.85 

0.20 

6.46 

6 25 

28 

0.20 

0.10 

0.20 

o!35 

29 

o.oi 

0.60 



0.30 

30 

6.15 

0.40 

31 

1 



1 





0.10 

i 

| 

Sums.... 

1.81 

7.53 

3.11 

4.94 

6.05 

4.85 

5.75 

1.55 

1.55 

1.67 

1.35 

3.70 

1894. 


1 

0.40 

9 

0.45 

0.01 

a 

0.90 

6.20 

0^45 

4 

2.00 

6-70 

6.35 

o.io 

o.'oi 

K 

0.01 

0.20 

6 

2.30 

6.75 

7 

0.25 

6.31 

0.20 

0.10 

8 

0.04 

0.90 

6.70 

9 

0.10 

0.60 

0.25 

0.50 

in  

0.35 

6.85 

6.65 

0^80 

11  . 

0.30 

0.05 

1.10 

0.10 

19  

0.50 

0.35 

0.15 

2.' 00 

ia  

0.10 

14 

i.30 

15  

0.25 

0.25 

6.25 

16 

0.45 

0.10 

17 

0.25 



0.25 

18 

1.60 

0.55 

0. 10 

19 

0.05 

6.30 

2.23 

0.10 

20  

0.20 

0.30 

0.30 

0.95 

21 

0.30 

0.10 

0.65 

0.30 

22 

0.20 

0.10 

6.85 

23 

0.25 

0.10 

24  

o.io 

6.  is 

0.40 

25 

0.45 

6 50 

0-70 

26  . 

0.06 

0.15 

6.20 

6.66 

27 . 

0.70 

0.25 

1.10 

28 

0.80 

0-85 

T. 

29 

0.20 

0.10 

i.40 

30 

0.20 

0.25 

6.25 

0. 10 

31 

0.30 

6.20 

Sums... . 

4.80 

6.51 

2.61 

3.00 

4.83 

2.50 

2.70 

4.35 

2.35 

2.05 

0.30 

6.72 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1.20 

0.25 

0.45 
0. 10 

i.  50 
0.03 

0.40 

6.20 

0.55 

0.75 

0.01 

0.01 

0.45 

1.70 

1.10 

1.16 

0.10 

0.10 

0.05 

0.25 

0.55 

0.10 

1.20 

6.25 

0.85 

6.85 

0.45 

0.10 

0.85 

0.60 

0.10 

0.40 

I 

0.10 

0.05 

0.10 

1.40 

I 

0.35 

0.30 

0.10 

0.10 

6.35 

0.45 

0.04 

0.45 

0.35 

6.20 

0.10 

0.05 

0.45 

0.45 

0.45 

0.25 

0.55 

0.85 

0.25 

0.65 

0.30 

0.23 

0.10 

2.20 

0.25 

1.45 

0.35 

0.35 

1.30 

0.25 

0.85 

0.45 



1.35 

1.50 

» . . 

0.40 

0.20 

0.85 

0.25 

0.55 

0.65 

0.20 

i.oo 

0.20 

0.90 



0.25 

0.80 

0.55 

0.35 

0.50 

0.20 

6.20 

0.10 

0.30 

0.55 

I r f 

0.50 

! 

1 , # 

1.45 

0.40 

0.10 

0.50 

0.20 

0.70 

Sums  — 

7.17 

2.00 

6.35 

4.55 

4.70 

5.30 

4.25 

4.25  2.05 

2.05 

2.45 

3.71 

LOUISA,  KY. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.28 

0.10 

0.10 

0.55 

0.50 

0.02 

1.10 

0.03 

0.12 

0.09 

0.12 

0.29 

0.16 

0.15 

0.52 

0.76 

1.55 

1.09 

1.11 

0.31 

0.22 

0.94 

0.55 

0.33 

1.09 

0.49 

0.28 

6.24 

0.18 

0.14 

0.05 

0.09 

0.09 

0.44 

0.65 

0. 17 

0.25 

0.34 

0.44 

0.31 

0.04 

0.02 

0.20 

0.30 

’*6*16’ 

0.02 

0.09 

0.39 

0.28 

0.16 

0.21 

0.09 

0.62 

0.05 

0.44 

0.60 

0.16 

0.37 

0.67 

0.02 

2.54 

0.01 

0.07 

0.52 

0.31 

6.24 

0.39 

0.46 

0.21 

0.21 

0.22 

0.63 

0.20 

0.20 

0.09 

0.35 

0.03 

0.09 

0.03 

0.15 

0.20 

0.32 

0.61 

0.92 

6.52 

0.05 

0.02 

0.42 

0.16 

0.09 

0.05 

0.09 

0-40 

0.65 

0.37 

0.41 

0 05 

0.05 

0.07 

0.17 

0.21 

0.74 

0.18 

0.70 

0.09 

0.82 

0.02 

6.09 

0.01 

0.03 

0.40 

0.17 

6.09 

0.84 

0.02 

0.78 

0.30 

0.14 

0.19 

0.35 

I 

0.78 

0.10 

Sums  ... 

1.78 

3.67 

1.97 

5.19 

3.04  4.29 

3.69 

3.51 

1.41 

6.10 

3.32 

2.78 
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1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.10 

0.42 

1.20 

0.25 



0.73 

0.35 

0.60 

6.29 

0.46 

1.10 

0.07 

0.11 

0.31 

0.36 

0.69 

0.01 

0.29 

C*  TH 
66 

0.10 

0.48 

2.20 

0.15 

0.04 

0.42 

0.12 

0.66 

0. 10 

0.11 

0.99 

0.49 

1.50 

0.49 

0.31 

0.07 

0.22 

6.08 

0.15 

....... 

0.25 

0.23 

• o*  ^ 

; C*  O 
; 6 6 

0.78 

i 0.11 
i 0.94 
j 0.30 

0 17 

1.10 

0.13 

0.36 

0.38 

0. 13 

0.31 

0.92 

00^  O 
HOW 

© © ©* 

0.11 

0-31 

poo 

0.14 

0.02 

0.05 

0.18 

0.22 

0.05 

0.64 

0.09 

0.85 

6.16 

0.03 

0.30 

0.36 

6.14 

0.76 

T. 

T. 

0.21 

0.55 

1.20 

0.20 

0.80 

0.15 

0.63 

0.11 

0.15 

0.22 

0.75 

0.11 

0.10 

0.09 

0.05 

0.08 

0.33 



0.21 

0.04 

0.50 

Sums.... 

4.12 

3.58 

1.26 

3.37 

4.04 

3.99 

0.17 

4.16  | 2.22 

1.67 

2.01 

4.08 

1895. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1 

| 

0.15 

0.16 

0.11 

0.40 

0.60 

0.82 

0.24 

0.60 

0.40 

0.41 

0.20 

0.11 

0.10 

1 

0.80 

0.34 

0.19 

0.73 



0.08 

6.44 

0.55 

0.43 

0.31 

1.25 

0.37 

1.04 

0.39 

0.32 

0.07 

0.11 

0.04 

0.06 

0.28 

0.18 

0.08 

0.06 

0.10 

1.05 

| 0.28 

0.14 

0.25 

0.37 

0.81 

0.23 

0.13 

0.14 

0.34 

6.21 

0. 10 

0.10 

0.28 

0.43 

0.37 

0.68 

0.10 

0.01 

0.10 

0.19 

1.32 

0.82 

1.00 

6.24 

0.26 

0.09 

6.05 

0.06 

0.14 

0.40 

0-21 

0.10 



0.56 

0.75 

0.10 

0.63 

3.17 

0.20 

0.05 

0.25 

0.35 

1.27 

0.31 



0.06 

0.51 

0.35 

0.12 

0.10 

1.75 

1.28 

0.40 

0.07 

0.27 

0.47 

0.11 

0.20 

0.28 

0.31 

0.39 

Sums.... 

6.61 

1.09 

3.87  2.95  4.28 

1.85  6.83  2.78  1.36  | 

1.21 

1.77 

3.23 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

0.01 

0.08 

0.19 

0.04 

0-35 

0.05 

0.13 

0.14 

0.07 

0.30 

0.03 

2 

3..  .. 

0.09 

0-03 

0.02 

T. 

i..  .. 

0.55 



0.10 

0.48 

0.02 

5 

0.72 

T. 

0.25 

T. 

7 

3 ..  .. 

0.42 

0.46 

0.20 

0.10 

0.52 

0.15 

0.18 

3 .. 

T. 

T. 

3 

0.08 

0.52 

0.65 

0.42 

1 

0.24 

0.03 

T 

0.09 

0.12 

2 

0.20 

0.03 

0.15 

0.02 

0.04 

0.08 

} 

T. 

0.45 

0.10 

1 



0.21 

0.36 

T. 

T. 

0.05 

0.03 

T. 

0.05 

0.02 

0.70 

0.02 

0-03 

'r 

6.03 

T. 

0.02 

3 . 

3 

0.29 

1.40 

0-28 

0.06 

T. 

0.03 

3.  ...  

0.06 

0.14 

0.85 

j. 

0.06 

1.00 

0.32 

0.08 

0.15 

0.03 

0.04 

0.26 

0.03 

2 i 

0.02 

0.52 

0.18 

0.04 

J 

T. 

0.03 

1 . 

T. 

0.65 

1.05 

0.04 

0.64 

0.76 

0.06 



\ ::::::: 

1.78 

1.44 

0.63 

0.01 

0.58 

0.05 

r. . 

] . 

0.19 

T. 

0.08 

0.47 

6.03 

) 

0.75 

0.83 

’ *6.12* 
0.29 

“6."  04* 

0.21 

) 

0.01 

[ 

0.03 

Sums — ! 

0.00 

1.60  1 

1 

2.45 

7.77 

5.07 

3.84 

2.70 

0-35 

1.55 

0.51 

1.06 

0.13 

1894. 


1 

1.15 

0-70 

0.67 

2 

0.10 

T. 

T. 

6.50 

3 

T. 

6.04 

0.18 

4 

T. 

o.io 

0.02 

6.13 

5 

0.40 

0.43 

6 03 

0.15 

0.55 

6 

0.97 

0.30 

o!o2 

7 

0.20 

O’.  05 

0.08 

8 

0.14 

T. 

0.06 

T. 

9 

6.72 

6.40 

6.35 

10 

0. 11 

T. 

2.63 

6.28 

6.08 

11 

0.10 

6.35 

T. 

T. 

0.60 

12 

6.80 

1.14 

0.06 

T. 

13 

0.03 

0.51 

14 

0.20 

0.25 

0.05 

15 

T. 

6.30 

0.08 

0.83 

0.17 

16 

T. 

T. 

0.20 

17 

0.22 

18 

6.04 

o.io 

0.70 

0.15 

0.05 

T. 

19 

0.02 

0.80 

T. 

0.12 

20 

0.93 

0-14 

T. 

6. 10 

21 

0.60 

T. 

0.04 

0.15 

O'.  15 

22 

0.09 

T. 

6.04 

6.04 

0.24 

23 

0.77 

24 

6.27 

25 

6.12 

6.20 

0. 15 

6. 12 

0.06 

26 

0.08 

0.86 

0.42 

T. 

27 

0. 10 

0.08 

28 

29 

T. 

0.04 

0.38 

0.42 

T 

30 

0.01 

1.00 

T. 

0 07 

0.49 

31 

0. 12 

Sums.... 

1.69 

2.06 

2.30 

2.17 

5.08 

2.83 

0.82 

3.28 

3.14 

1.08 

1.28 

1.96 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


LOUISIANA,  MO.— Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September.  | 

October. 

November. 

© 

a/ 

0. 10 
T. 

0.30 

0.21 

0.03 

0.39 

* 

0.74 

0.05 

T. 

0.30 

0.35 

0.04 

1.68 

0.04 

0.10 

0.76 

T. 

0.79 

0.20 

0.42 

0.10 

0.40 

0.05 

T. 

0.20 

0.03 

1.45 
0.85 
0. 18 

0.09 

0.03 

0.34 

T. 

T. 

0.07 

T. 

T. 

0. 10 

0.32 

2. 10 

T. 

T. 

T. 

0.11 

0.11 

1.06 

T. 

0.23 

0.55 

0.34 

0.76 
0. 10 

T. 

0.11 

::::::: 

0.71 
0. 16 
0.05 
T. 

6.63 

0.53 

0.06 

0.35 

0.77 

0.50 

0.06 

T. 

0.10 

0.10 

0.14 

0.09 

0.16 

0.52 

T. 

0.26 

0.49 

T. 

0.76 

0.08 

0.30 

0.90 

0.13 

0.20 

1.40 

0.29 

T. 

0.03 

0.70 

" 1.93* 
0.08 

0.07 

0.03 

0.08 

1.40 

Sums  — 

1.30  0.60 

2.27 

1.73 

3.76  2.82 

9.22 

5.03 

3.14 

0.37 

* 

* 

*No  record  for  November  and  December. 


LOUISVILLE,  KY. 
1893. 


1.58 

T. 

T. 

0.25 

0.05 

0.24 
0. 17 
0.07 

0.18 

1.56 

0.90 
T. 
0.60 
0. 14 
1.31 
0.04 

0.39 

0.05 

T. 

2.62 

0.01 

T. 

0.29 

0.01 

T. 

0.08 

0.91 

0.09 

1.19 

T. 

0.08 

0.01 

0.01 

T. 

0.04 

0.20 

T. 

0.29 

0.08 

T. 

0.03 

0.08 

0.01 

T. 

0.02 

0.02 

T. 

0.07 

T. 

0.36 

0.04 

’ *0.*36* 

T. 

0.04 

0.01 

0 51 

0.02 

0.48 

0.24 

0.04 

1 

0.70 

0.33 

T. 

0.14 

0.02 

1. . . 

T. 

0.74 

0-76 

1 15 

6.76 

1.12 

0.51 

1 

0.13 

0.25 

0.92 

0.16 

0-44 

T. 

1.22 

0.02 

0.44 

0.48 

T. 

0.75 

T. 

0.02 

T. 

0.26 

0.15 

0.03 

0.01 

0.49 

0.03 

T. 

0.27 

T. 

T. 

0.03 

0.03 

0.09 

T. 

1 # 

i 66 

0.28 

0-03 

T. 

0.70 

0.26 

T. 

T. 



0.03 

0.48 

T. 

T. 

0.22 

0.08 

T. 

0.73 

1.14 

T. 

T. 

0.23 

0.42 

0.08 

0.18 

0.02 

0.36 

0.83 

0.54 

0.01 

' ’6*57’ 
0.06 
0.02 
T. 
0.08 
0.06 

0.24 

0.11 

0.17 

1.01 

0.17 

0.01 

0.53 

1 0.13 

1.03 

T. 

T. 

’"O.lb 

0.36 

T. 

T. 



0.08 

0.24 

0.02 

| 0.24 
j 0.54 

0.65 

0.10 

0.05 

0.03 

0.83 

1 

0.37 

Sums .... 

2.57  4.58 

2.38  I 7.69  4.19 

! 

4.56  1.52 

1.68  l 4.00  5.10 

] 

3.22 

2.44 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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LOUISVILLE,  KY .—Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

! 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T 

0.12 

0 04 

T. 

0.94 

2 

T. 

T. 

0.11 

6.36 

0.23 

0.67 

3 

0.36 

0.15 

0.30 

6.04 

0.01 

d 

TL 

0.18 

0.49 

0.19 

T. 

T. 

0.01 

5 

0.96 

0.14 

6.09 

0.03 

r 

o!io 

6. 57 

0.58 

0.20 

7 

6. 13 

T. 

6. 14 

T. 

0.28 

8 

0.83 

0.04 

T. 

0.32 

T. 

0.53 

9 

0.36 

1.38 

T. 

10 

0-30 

0.35 

6.02 

0.72 

0.01 

6.59 

11 

0.01 

0.01 

0.29 

T. 

T. 

T. 

12 

1.43 

0.42 

6.20 

0.41 

13 

T. 

T. 

6.22 

0.23 

6.02 

14 

6.02 

0.06 

6.07 

T. 

IS 

0.72 

0. 16 

0.47 

T. 

0.04 

6.15 

16 

0.08 

0.56 

T. 

0.01 

6.04 

17 

0.57 

6 66 

T. 

18 

o.oi 

0.41 

6.44 

0.69 

0.01 

0.02 

0.01 

0.42 

19 

T. 

0.41 

0.43 

0. 18 

1.39 

6.09 

20 

0.04 

0.01 

0.17 

0.74 

0 09 

0.55 

21 

0.55 

0.05 

0.06 

0.41 

T. 

T. 

22 

0.89 

0.04 

0.06 

T. 

23 

T. 

T. 

0. 14 

T. 

0.24 

24 

6.22 

0-04 

T. 

1.06 

0.43 

25 

6-50 

0-92 

1.22 

0.24 

26 

0.10 

T. 

0.  Oo 

0.39 

0-74 

0.31 

0.82 

27 

T. 

1.15 

0.02 

0.22 

28 

6.08 

0.02 

T. 

0.01 

29 

6.10 

0.08 

T. 

0.08 

6.21 

6.20 

T. 

30 

T. 

0.25 

0.19 

0.07 

T. 

31 

0.06 

0.03 

Sums  — 

2.81 

5.09 

3.04 

3.98 

3.90 

3.63 

2.41 

3.57 

2.64 

1.20 

0.63 

5.18 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.18 

0.67 

0.73 

0.41 

6.39 

0.21 

0.14 

0- 19 



0.01 

0.01 

T. 

6-26 

0.40 

0.06 

T 

0 08 

0.01 

0.02 

1.70 

T. 

T. 

0.42 

0.14 

T. 

0.62 

0.33 

T. 

0-95 

0.26 

0.16 

0.12 

T. 

0.98 

T. 

0.08 

T. 

0.10 

0.29 

0 64 

0.04 

6.01 

T. 

0. 11 

T. 

T. 

i 

1.38 

0.42 

0.10 

T. 

0.02 

0.07 

0.01 

0.16 

0.05 

6.27 

T. 

0.29 

0.15 

0.02 

0.09 

0.02 

T. 

0.05 

0.28 

0.01 

0.58 

0.01 

0.28 

T. 

0.13 

T. 

T. 

o.oi 

0.28 

0.09 

0.76 

0.03 

0.35 

0.03 

0.26 

0 03 

’ *i.*08* 

0.04 

0.04 

0.58 

0.34 

0.07 

0.01 

T. 

0*05 

T 

o.oi 

T* 

0.03 

T. 

T. 

6.02 

T. 

T. 

0-04 

T. 

0.45 

0.21 

2^64 

0.06 

0.16 

t! 

0.58 

0.37 

0.13 

oio2 

0.13 

t! 

o!l2 

0.05 

0.42 

6. 58 

0.01 

1.04 

0.34 

6-05 

0.03 

1 29 

0.13 

0.04 

1.39 

T. 

0.35 

0.04 

6.17 

T. 

o!o3 

1 91 

0 *28 

0.01 

6.47 

0.78 

0.10 

0.25 

T. 

0^05 

2*.  38 

T. 

T. 

0-01 

0.27 

0.02 

0.02 

0.36 

T. 

0.07 

0.29 

o.oi 

0.10 

0.09 

0.04 

o!oi 

0 78 

0.01 

T. 

6.46 

T. 

Sums  — 

4.54 

0.64 

2. 10 

3.10 

2.88 

4.94 

5.68 

1.35 

0.41 

0.90 

7.01 

5.31 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION 


LYNCHBURG,  VA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

| January. 

February. 

March. 

April. 

1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1.18 

T. 

T. 

T. 

0.65 

0.17 

0.02 

0.40 

2.33 

0.08 

0.28 

0.01 

0.24 

0.09 

T. 

0 59 

0.76 

1.70 

0.36 

0.40 

1.91 

0.02 

0.32 

0.01 

2 

3 

T. 

0.03 

0.68 

0.01 

2.50 

0.01 

0.86 

0-06 

0.07 

4 

0.07 

0.11 

1.96 

0.02 

5 

0.10 

0.41 

0.01 

T. 

6 

0.02 

0.04 

0.05 

0.40 

7 

T. 

T. 

T. 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.01 

8 

0. 14 
T. 

T. 

0.04 

0.80 

0.29 

2.75 

1.24 

0.12 

9 

0.05 

0.41 

0.70 

0- 40 

1- 52 

0.10 

0.35 

0.01 

10 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.08 

0.53 

11 

0.14 

T. 



12 

0.36 

0.01 

0.01 

6.22 

T. 

0.44 

0.02 

13 

T. 

0.12 

T. 

0.13 

2.10 

0.10 

14 

0-04 

0.03 

0.02 

0.14 

0.20 

T. 

0.02 

0.26 

15 

0.05 

0.04 

1.01 

0.07 

0.17 

0.47 

T. 

16 

0.08 

0.46 

0.01 

17 

T. 

0.01 

0.76 

T. 

18 

0.01 

0.06 

T. 

T. 

0.19 

0.06 

T. 

19 

0.02 

0.08 

0.01 

20 

0.02 

2.41 

0.60 

0.51 

21 

T. 

T. 

0.23 

0.02 

0.48 

0.48 

0.06 

0.01 

0.26 

0.01 

22 

23 

0.01 

0.01 

0.03 

1.20 

0.02 

T. 

24 

0.01 

25 

6.25 

0.51 

0.85 

0.01 

0.34 

1.04 

0.04 

T. 

26 

T. 

0.08 

0.46 

0.28 

0.03 

0.09 

T. 

0.08 

0.04 

27 

0.01 

T. 

T. 

0.35 

0.02 

0.03 

0.50 

0.28 

28 

0.42 

2.70 

0.19 

“6.’  66* 

0.06 

0.01 

0.74 

0.04 

29 

0.12 

0.04 

0.01 

30 

6.03 

1.46 

0.02 

31 

T. 

Sums  — 

1.99 

5.43 

1.03 

3.42 

5.15 

3.81 

; 4.81 

8.65 

8.61  8.17 

1.41 

2.12 

1894. 


0.15 

0.01 

0.06 

0.10 

T 

0.01 

T. 

0.09 

0.34 

T. 

0.43 

0.87 

0.17 



T 

1.04 

0.87 

0.06 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.08 

0.04 

T. 

0.10 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.08 

0.01 

0.01 

0.60 

0.03 

0.26 

0.01 

0-04 

T. 

0.06 

T. 

6-50 

6.02 

0.06 

0.21 

1 

0.06 

0.39 

6.03 

0.96 

0.08 

1 

0 02 

0.75 

0.04 

1.04 

0.68 

0^39 

T. 

0-04 

0.36 

T. 

0.01 

, 0.05 

0.68 

0.33 

0.08 

0.06 

1.59 

T. 

6.23 

0.07 

0.04 

0-18 

0.12 

T. 

6.01 

T. 

T. 

o!i8 

T. 

0.26 

0.35 

0.13 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.10 

0.54 

T. 

T. 

6.02 

0.24 

0.04 

! 

T. 

6.20 

T. 

T. 

0.13 

T. 

0.48 

0.16 

i 

2.15 

"*t7 

0.11 

0-76 

0.02 

i 

0.32 

0.08 

0.06 

0.24 

0. 20 

0. 11 

T. 

o!o9 

T. 

0.01 

6.14 

3.12 

0.02 

0.01 

0.04 

0.03 

0.18 

T. 

0.06 

0. 10 

0.06 

0.01 

0.06 

1.09 

0.03 

0.06 

0.56 

0.85 

; 0.04 

6.04 

0.80 

T. 

0.25 

0.08 

T. 

0.06 

0.15 

0.04 

0.66 

0.44 

1 

0.02 

6.08 

0.03 

0.48 

T. 

0.02 

1 

0.92 

0.10 

0il4 

T. 

1 T. 

0.66 

1 

0.48 

0.09 

! 0.02 

1.06 

T. 

0.04 

1 0.06 

0.26 

0-70 

T. 

Sums... . 

2.11 

4.92 

0.95 

1.64 

4.63 

j 1.23 

1 4.87 

2.57 

4.16 

3.64 

1.68 

3.44 

DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 
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LYNCHBURG,  V A.—  Continued . 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

1 

o. 

◄ 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

j December. 

T. 

0 20 

0.05 

0.43 

T. 

9- 

0 01 

6.43 

1-07 

0.01 

0.10 

0.33 

0.10 

a ... 

0.02 

0.03 

0.56 

0.04 

4 

0.02 

0.02 

5 . 

0.38 

T. 

0.04 

T. 

,g 

0.06 

6.02 

0-17 

0.06 

0.13 

T. 

7 

0.02 

0.33 

0-04 

6.57 

0.29 

0.20 

0.03 

T. 

a 

0.88 

0.54 

1.20 

0.08 

0.53 

0.01 

0.23 

0.01 

6. 18 

Q . . 

1.30 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

0.10 

10 

2.70 

0.15 

1.02 

11 

o’ 02 

0. 14 

1.40 

0.26 

0.12 

T. 

19. 

0il4 

0.10 

0.03 

0 25 

0.01 

0.28 

T. 

0.01 

13  

0.04 

0.41 

0.02 

T. 

0.01 

T. 

14. . . 

0.01 

0.14 

0.56 

is 

T 

0.13 

0.04 

0.75 

6.05 

16 

0.24 

0.58 

0.10 

0.00 

6.56 

17. . 

0.20 

6.38 

0.01 

18 

0.28 

19 

1 

20 

0.74 

0.79 

0.18 

6.15 

T. 

21 

0.30 

0.12 

0.83 

0.56 

T. 

0-03 

0.88 

22 

T. 

0.02 

T. 

23 

6.14 

24 

0.07 

T 

T. 

0.52 

T. 

25 

0.34 

0.02 

0.38 

0.32 

T. 

T. 

0.04 

26 

0.38 

0.40 

0.08 

0. 18 

0.32 

0.44 

27 

o!47 

0.01 

O'.  16 

0.12 

0.04 

28 

0.80 

()!l3 

0.01 

0.30 

29 

0 04 

1. 12 

0.02 

T 

T. 

30  

0^02 

0.75 

T. 

T. 

T. 

0.62 

31 

0.03 

1.04 

0.17 

Sums  — 

7.27 

1.50 

3.43 

5.45 

5.02 

2.05 

2.94 

1.63 

0.56 

1.58 

1.93 

2.80 

MACON,  GA. 
1893. 


* 

0.15 

1.19 

0.11 

0.21 

0.85 

0.10 

0.11 

T. 

0.30 

0.07 

0.20 

0.40 

0.39 

0.15 

0.27 

0.86 

1.65 

0.01 

0.35 

T. 

1.69 

0.08 

1.09 

0.01 

0.01 

6.95 

0.50 

* *0.  22 

0.30 

0.47 

0.21 

0.46 

0.32 

0.05 

0.87 

1.03 

0.04 

0.30 

0. 15 

T. 

1.30 

0.37 

1.19 

T. 

T. 

0.04 

0.15 

0.28 

0.04 

0.35 

0.25 

0.22 

0.05 

0.59 

T. 

*»tT  - t , 

2.03 

0.30 

0.60 

0.06 

0.78 

0.12 

0.62 

1.46 

0.13 

0.22 

1.96 

0.20 

0.18 

0.57 

0.38 

0.23 

0.43 

1 - T - 

1.10 

0.21 

0.15 

T , . . 

0.64 

T. 

2.11 

Sums. . . 

* 

4.79  2.75 

2.38 

3.77 

3-84 

2.19 

8.12 

2.45 

2.51 

1.21 

1.42 

No  record  for  January. 
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1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

j February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

>, 

3 

l-S 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.53 

2 

0.12 

3 

6 18 

0.73 

4 

0.35 

0. 18 

6.40 

5 

0.42 

0.50 

0.36 

6 

0.42 

1.55 

1 90 

6.43 

7 

T. 

0.28 

0.80 

0 05 

8 

0.10 

0.38 

T. 

6-80 

9 

T. 

1.99 

10 

T. 

0.42 

6.71 

11 

0.53 

6.36 

0.08 

0.55 

0.39 

12 

2.00 

1.17 

6.45 

1.21 

13 

0.33 

14 

0.54 

0 45 

6.21 

6.46 

15 

1.20 

1.00 

16 

6.50 

T. 

o.  ii 

17 

0.21 

1.03 

18 

0.13 

6.60 

i.oi 

19 

0.60 

0.14 

0.50 

20 

6.50 

21 

6.30 

T. 

0.63 

22 

0.60 

6.22 

T. 

23 

6.16 

24 

0.10 

0.55 

T 

0.09 

0.46 

25 

0.08 

1.40 

1.10 

0.29 

T. 

26 

0.17 

i.io 

0.47 

27 

6.40 

T. 

o.io 

0.70- 

28 

T. 

29 

T. 

o.io 

30 

0.17 

1.61 

0.43 

6.10 

31 



0.32 

1.89 

Sums.... 

2.03 

7.68 

3.39 

1.29 

2.05 

3.37 

5.77 

1 

6.49 

1.59 

4.68 

1.19 

3.87 

1895. 


1 

0.35 

0.60 

0.05 

* 

* 

2 

0.32 

0.54 

3 

6.55 

6.20 

1.70 

0.04 

4 

1.10 

i.  70 

0.26 

5 .. 

0.10 

T 

6 

6.13 

t. 

7 

0.20 

T 

6.20 

T 

6.50 

8 

2.33 

1.20 

T. 

1.50 

6.12 

9... 

1.80 

0.30 

0.10 

10 

2 00 

11... 

T. 

0.30 

0.85 

6.50 

12 

0.60 

0.44 

6.28 

13  . 

T 

6.94 

0.10 

6.25 

T. 

T 

14 

T. 

0.86 

t! 

15 

0. 92 

T. 

16 

0.40 

0.15 

1.36 

1.33 

17 

0.06 

0.55 

0.59 

18 

0.82 

19 

0.18 

6.05 

20 

6.56 

0.20 

21 

0.26 

T. 

22 

23 

6.75 

24 

6.35 

T. 

25 

0.04 

T. 

26 

1.64 

0.20 

0.68 

27 

0.60 

1.00 

28 

2.10 

29 

0.36 

0.25 

30 

0.78 

0.15 

31 

o!22 

T. 

6.10 

Sums.... 

7-35 

2.00 

7.25 

4.92 

4.72 

1.70 

5.20 

5.82 

0.30 

0.40 

* • 

* 

* No  record  for  November  and  December. 
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MACON,  MISS. 
1893. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.35 

0.50 

2.60 

0.17 

0.11 

0.13 

0.21 

0.80 

0.82 

0.62 

0.55 

1.44 

1.00 

0.90 

0.72 

0.80 

0.19 

0.01 

0.55 

0.90 

0.37 

0.76 

1.16 

1.66 

0.01 

0.90 

0.02 

0.05 

0.46 

3.75 

0.06 

6.10 

0.20 

0.34 

0.50 

0.15 

1-34 

1.30 

0.70 

0.14 

1.22 

0.20 

0.70 

0.68 

0.52 

0.90 

0.60 

1.54 

0.32 

1.12 

0.90 

0-08 

0.04 

0.40 

0.20 

0.22 

1.08 

0.30 

0.09 

0.02 

0.32 

1.00 

0.03 

1.08 

0.70 

1.85 

0.02 

0.17 

0.21 

0.05 

0.10 

0.12 

0.40 

0.01 

1.67 

0.85 

0.10 

0.04 

0.02 

1.50 

1.52 

0.06 

Sums.... 

1.52 

3.65  3.32 

1.94 

9.59 

5.27 

3.00 

6.57 

4.70 

0. 55 

4.40 

5.78 

1894. 


1 

| 

2 

1.50 

0.30 

1.06 

6.04 

3 

6.20 

0.35 

6.02 

0.06 

4 

0.82 

1.20 

0^20 

5 

0.72 

0.10 

6 

0.32 

0.83 

0.84 

7 

1.05 

0.06 

8 

6.12 

0.08 

0.01 

9 

1.10 

2.20 

6.90 

0-01 

0.02 

10 

0.55 

1.65 

1.16 

D20 

11 

0.54 

6.02 

0.85 

1.06 

1.00 

12 

2.21 

0.09 

0.05 

6.19 

0.76 

13 

1.82 

0.26 

14 

15 

1.26 

o.io 

0.30 

6.38 

16 

1.25 

6.05 

17 

0.58 

6.20 

6.19 

0.02 

18 

6.51 

0.50 

6.35 

6.27 

0.04 

0.60 

19 

0.38 

0.01 

20 

0.50 

1.29 

0.28 

o.io 

21 

1.05 

6.02 

0-34 

0.91 

22 

6.73 

23 

6.12 

6-65 

6.01 

1.35 

2.27 

0.30 

24 

6.45 

0.55 

0.04 

0.07 

25 

0.35 

0.35 

0.08 

26 

0. 10 

6.02 

1.09 

27 

6.26 

0.14 

28 

0.05 

29 

0.07 

0.01 

0.34 

0.22 

0.30 

30 

0.10 

0.42 

31 

0.48 

Sums 

7.11 

7.20 

4.60 

5.83 

1.70 

3.06 

5.09 

7.45 

3.13 

0.25 

0.63 

3.87 
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MACON,  MISS . — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

1 

January. 

February,  j 

March. 

Q. 

<1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

1.30 

0.30 

* 

0.16 

0.38 

2.00 

0.80 

0 50 
0.05 

0.22 

* 

* 

2 

0.80 

0. 17 

3 

0.72 

4 

0.15 

0.05 

5 

0.17 

6 

0.80 

0.09 

0.73 

7 

1.20 

1.83 

8 

0.22 

0.08 

1.17 

9 

0.42 

10 

0.10 

0.05 

0.40 

0.90 

0.10 

0.27 

1.02 

0.31 

0.11 

11 

0.11 

0.32 

12 

0.07 

0.64 

0.01 

13 

0.30 

14 

0.09 

0.44 

0.05 

15 

0.85  j 0.15 

* 

1.20 

16 

0.79 

17 

0.02 

1.09 

0.37 

18 

19 

0.20 

20 

0.40 

0.06 

060 

0.10 

0.02 

0.40 

0.01 

21  

22 

0.40 

6.85 

23 

0.14 

0.35 

0.10 

24 

0.02 

0.19 

25 

0.90 

0.24 

26 

1.28 

27 

0.04 

28 

0.70 

0.01 

0.50 

0.51 

29 

30 

0.30 

0.40 

0-13 

31 

; 0.01 

0.68 

Sums  — 



6.55  1.67 

6.18 

* 

1.45 

4.63  4.66 

2.67 

1.99 

2.37 

* 

# 

*No  record  from  April  1 to  15,  inclusive,  and  for  November  and  December. 

MAHONING,  PA. 

1893. 


1 . . 

0.25 

0.56 

0.20 

0.61 

0-11 

0-03 

1 

0.03 

2 .. 

0.58 

0.52 

T. 

0.30 

0.18 

0.06 

0.02 

3 . 

0.03 

0^89 

0. 18 

T 

0.34 

0.58 

0.03 

1. 29 

4 

0-01 

0.16 

0.08 

6.36 

0.07 

1.11 

0.23 

0.14 

5 

T. 

0.07 

0.03 

0.24 

0.08 

0.16 

6 . 

0.16 

1.05 

0.04 

0.32 

0.42 

0.35 

1.03 

7 

o!oi 

D42 

0.23 

0.11 

6.32 

8 

0.01 

0.03 

0.23 

T. 

9 

o!  18 

0 08 

6.12 

10 

0.12 

1.67 

T. 

0.24 

0.10 

6. 10 

11 

0.16 

T. 

T. 

12 

0.42 

T. 

6.32 

0 23 

6.35 

13 

o!o3 

0.04 

0.01 

0.16 

0.03 

0.08 

T. 

14 

T. 

0.54 

0.03 

0.51 

1.26 

0.30 

6.98 

0.04 

15. . . 

0-06 

0.61 

0.14 

*6*66* 

0 01 

0.58 

T. 

0.39 

i.  31 

16 

T. 

0.02 

0.05 

T. 

0.16 

0.52 

0.03 

0.03 

’*T.“ 

0.09 

17  .. 

0.01 

1.32 

* *6.03 

0.45 

’6!i6* 

0.11 

18. . . 

6.58 

0.02 

T. 

0.03 

T. 

0.35 

6.12 

0.02 

19  .. 

6.03 

0.26 

6.40 

0-04 

0.05 

0-05 

20  .. 

0.02 

0.19 

6.09 

6.67 

0.01 

21. . . 

T 

0. 18 

1.63 

0-34 

0.19 

22... 

0.02 

0.29 

0.03 

0.13 

0.03 

6.91 

6.58 

23  .. 

T. 

T. 

0.75 

0.03 

0.74 



0.11 

T. 

0.11 

24  .. 

0.03 

0.09 

T. 

0.38 

0.55 

0.03 

T. 

0.06 

25  . 

0^30 

0.11 

T. 

0.08 

0.58 

0.01 

0.19 

26  . 

T 

0.14 

0 03 

6.35 

0.12 

0.05 

0.16 

27  .. 

t! 

0.38 

*6.29 

0.03 

0.05 

0.05 

6.18 

28  . 

0.02 

0.11 

0.05 

1.18 

0.34 

0.24 

1.04 

6.27 

29  .. 

0.32 

6 03 

0.66 

2.62 

0-06 

0.02 

0.46 

30  .. 

0. 11 

0.16 

0.01 

0.08 

31... 

0.16 

0.03 

0.04 

Sums 

2.88 

9.28 

2.30 

5.71 

4.33 

4.52 

4.89 

4.48 

2.77 

3.40 

2.36 

4.46 
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MAHONING,  PA. — Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 



June. 

j July. 

-*2 

00 

0 

bp 

< 

September. 

0.14 

0.26 

9 

0.01 

T. 

0.04 

0.03 

0.21 

3 

T. 

0.10 

0.47 

T. 

0-05 

0-08 

0.05 

0.08 

n.37 

0.04 

0.09 

0.17 

0.04 

g 

002 

0.10 

0.02 

0.03 

T. 

0.30 

0.07 

0.14 

T. 

8 . 

o.ii 

0.34 

0.08 

T. 

0.42 

9 

0.76 

0.23 

10  

0/21 

0.16 

0.05 

0-51 

11 , . . 

T. 

1.06 

0.07 

T. 

1.04 

12 

0.05 

T. 

0.02 

13 

0:02 

0. 55 

T. 

14 

0.12 

0.08 

0.58 

15 

T. 

0.35 

6.03 

T. 

16 

0-35 

0-05 

0.55 

T. 

0.26 

17  . 

0.02 

T. 

0.14 

0.41 

0.16 

is:::::. 

0.47 

0.29 

0.58 

19  . 

0.21 

0.02 

0.29 

0.52 

1.18 

0.03 

0.43 

20 

0. 10 

1.37 

1.26 

T. 

0.01 

1 3-60 

21  . 

0-29 

T. 

0.03 

0-04 

0.65 

0.23 

1 0-08 

22  . . 

0.08 

0. 35 

0.01 

0.06 

0.23 

23 

0.01 

0.92 

0.11 

0.18 

0.02 

24 

0.02 

6.08 

6.29 

T. 

25 

0.72 

0.18 

0.18 

0.08 

26  

0.17 

T. 

0.04 

0.19 

0.03 

27 

0.03 

0. 11 

6 43 

28 

T. 

T. 

0.04 

0-32 

29 

0.21 

0.16 

T. 

30 

0 88 

0-04 

0-18 

0.16 

31 

0.02 

0.32 

Sums  — 

3.03 

3.06 

2.55 

3.94 

4.81 

1 3.02 

1.60 

1 

0.30 

1 

7.91 

T.  0.02 


0.07 

0.05 

0.05 


T. 


0.29 

0.47 

0.06 

0.06 


0.14 

0.14 

T. 


0.86 


0.32 

T. 

0.26 

0.08 

0.03 

0.47 

0.05 

0.13 

0.06 

0.05 

0.05 

0.14 

0.04 


0.02 


0.10 

T. 

0.01 


0.20 


2.19  2.03 


0.48 

0.73 

0.05 


0.22 

0.04 


0.50 

0.14 

0-30 


0.12 


0.01 


0.61 

0.01 

1.12 

0.20 


4.53 


1895. 


1 

0.10 

0.05 

T. 

0.06 

0.11 

0.67 

* 

2 

0.02 

0-15 

0.08 

3 

T. 

0.09  | 

0.06 



4 

0.24 

0.01 

1 

0.17 

5 

T. 

0.01 

0. 15 

0.68  1 

0.17 

6 

1.40 

0.02 

0.46 

0.67  T. 

0.76 

T. 

0.13 

0.01 

8 

0.08 

0.10 

0.21 

0.34 

6.36 

T.  ' 

0:01 

9 

0.06 

0.16 

0.86 

0-03 

0 10  

0 36 

10 

0.41 

0.02 

0.24 

T. 

0^4 

11 

0.55 

T. 

12 

T. 

0. 03 

0.75 

1 1.35 

6.23 

13 

0.23 

0.05 

0.02 

*1.58 

0.36 

T.  0.08 

T. 

0:04 

14 

0-05 

T. 

0.12 

0.11 

0.58 

0.12 

15 

T. 

T. 

0.01 

0.07 

T. 

0.12 

16 

0.13 

0.12 

T. 

0.16  

T. 

0.03 

17 

T. 

0.04 

0.02 

18 

0.06 

T. 

0.50 

19  

T. 

T. 

0.04 

20 

T. 

0.16 

0.48 

21 

0.14 

0.03 

0.86 

1 

i 

22 

0.20 

T. 

0.05 

0.30 

0.10  

23 

0-06 

0.02 

0.28  

24 

T. 

T. 

0.23 

25 



0.01 

T. 

0.41 

0 25 

26 

0.29 

0.11 

27 

0.01 

T. 

0.01 

0.33 

0.67 

0.21  0-19 

28 

0.30 

T. 

0-02 

1.07  T. 

0.16 

29 

0.08 

30 

0.02 

•'6.'62  0:25 

T. 

31 

T. 

0.09  0.22 

Sums  ... 

4.65 

0.59 

1.51 

3.40 

2.28 

3.46 

3.44  3.24 

0.69 

0.56 

* 

* 

*No  record  after  November  20. 
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MANSFIELD,  OHIO. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

: March. 

April. 

a 

S 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.75 

0.30 



0.65 

0-15 

0.12 

0.05 

2 

0.50 

0.80 

0.30 

1.21 

0.09 

0.32 

3 

0.55 

0.08 

0. 55 

0.11 

1.07 

4 

0.15 

i.  66 

1.90 

1.10 

5 

0.08 

0.90 

0.02 

6 

0.15 

0.63 

0.41 

0.11 

7 

0.40 

0.20 

8 

6.02 

0.35 

9 

0.18 

0.26 

0 14 

10 

0.18 

1.45 

0.20 

6.14 

0^35 

11 

0.25 

12 

0.60 

0.68 

0.65 

0.18 

0.60 

0.80 

0.10 

13 

0.03 

0.42 

0.02 

0.05 

14 

0 05 

0.12 

0.08 

0.25 

o!25 

1.20 

15. . . 

0.80 

0.06 

0.04 

0.72 

0.35 

16 

0.10 

0.60 

1.40 

0.13 

0.55 

17 

0.02 

0.23 

0.12 

0.10 

18 

0.20 

0.35 

0.40 

0.13 

0.10 

19 

0.05 

0.11 

20 

0-05 

0.20 

0.62 

0.40 

21 

0.20 

0.30 

0.22 

0.33 

22 

0.45 

0.08 

0.06 

0.12 

0.60 

23 

0.05 

0.72 

0.12 

0.90 

24 

0. 12 

0.18 

0.17 

0.20 

6.02 

25 

0.20 

0.52 

0.18 

26 

0-04 

0.01 

0.62 

0-55 

0.18 

27. . . 

1.20 

0.57 

0.16 

0.07 

0.50 

28 

iiio 

0.20 

29 

0.30 

0.10  j 

0.90 

6. 17 

0.45 

0.10 

30 



0.53 

0.18 

31 

6.08 

0.18 

0.14 

Sums.... 

3.30 

7.04 

2.76 

7.59 

6.17 

2.93 

2.36 

1.33 

2.35 

4.09 

2.79 

3.44 

1894. 


0.18 

0.01 

0.33 

0.05 

0.01 

0.28 

0.20 

0.25 

T. 

0.04 

0. 13 

T 

0.80 

6.73 

0.08 

0.09 

o!i4 

0 40 

0 05 

0.10 

0. 10 

T. 

0.30 

0.10 

0. 13 

0.15 

T. 

o!60 

; 

T. 

0.32 

o!  15 

0.30 

0. 15 

0.13 

0.04 

0. 12 

0.01 

0.03 

1.20 

0.18 

6-15 

0.58 

T. 

0.20 

6.11 

0.40 

0.03 

0.52 

0.55 

0.20 

0.02 

0.01 

0.59 

0.12 

0.72 

0.70 

0.31 

0.20 

0.35 

0.40 

0.01 

0.16 

0.53 

0.74 

0.20 

T. 

0.03 

0.05 

0.35 

0.34 

0.25 

0.20 

0.66 

0.26 

0.25 

0.35 

0.50 

0.04 

0.28 

0.55 

0 01 

o.io 

0.04 

0^23 

0. 10 

i.  80 

T. 

1.00 

0-01 

0.05 

0.06 

0.54 

0.03 

o!io 

0.54 

0.46 

0.70 

0.01 

T. 

0.65 

0. 16 

0.01 

0.32 

0.44 

0.67 

Sums  — 

2.78 

3.48 

2.59 

2.58 

5.23 

4.81 

1.41 

0.50 

2.45 

1.99 

0.08 

0.33 


0.31 

0.35 


0.38 

0.02 

0.25 

0.02 

T. 

0.03 

0.02 


0.08 

T. 


0.02 

0.01 


0.33 


2.23 


0.38 

0.08 

0.01 


0.21 


0.78 

0.80 

0.04 


0.03 

0.05 

T. 


0.26 

0.02 

0.37 

0.02 


0.01 
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MANSFIELD,  OHIO — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.48 

0.16 

0.17 

0.04 

0.01 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

T. 

T. 

0.04 

0.04 

0.04 

0.14 

T. 

0.10 

T. 

0.01 

0.08 

0.07 

0.09 

0.05 

0.01 

0.20 

1.77 

0.07 

0.57 

0.42 

0.13 

0.22 

0.02 

0.61 

0.06 

0-47 

0.93 

0.04 

• . . . 

i!  _ .. 

0.34 

0.32 

0.44 

0.50 

0.08 

T. 

0.06 

0.09 

0.07 
0. 10 
0.28 
0.08 
0-06 
T. 
0.05 

T. 

0.42 

T. 

0.01 

0.08 

0.02 

0.01 

0.03 

T. 

0.47 

0-05 

T. 

0.04 

0.02 



i 

0.08 

0.07 

0.33 

0.92 

0.07 

0.11 

0.01 

0.04 

0.03 

0.17 

T. 

0.11 

0.25 

1.30 

0.38 

0-01 

0.03 

0.02 

0.15 

0.05 

T. 

0.03 

”6.io‘ 

0.03 

0.07 

6.01 

0.03 

i 

Sums  — 

3.53 

0.67 

1.92 

2.48 

1.68 

4.78 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*No  record  from  July  to  December,  inclusive. 

MARIETTA,  OHIO. 

1893. 


31. 


0.61 

0.24 

0.02 

0.17 

0.13 

0.34 

T. 

0.15 

0.02 

T. 

0.08 

0.08 

0.02 

0.41 

0.36 

0.20 

T. 

0.10 

0.50 

0.53 

0. 16 

0.04 

0.27 

0.02 

0.10 

0.25 

0.34 

0.39 

T. 

1.03 

0.13 

0.13 

0.05 

0.41 

0.05 

0.08 

0.48 

0.47 

T. 

1.12 

T. 

0.06 

0.05 

0.01 

0.01 

0.08 

i 

0.28 

0.54 

0.06 

0.15 

0.14 

T. 

0.94 

T. 

0.36 

i 

0.16 

1.29 

0.07 

0.33 

0.02 

0.60 

0.07 

0.02 

0.31 

0.02 

0.10 

0.22 

0.07 

0.77 

0.01 

0.02 

0.73 

0.04 

0.01 

0.31 

0.30 

0.02 

0.99 

0.55 

0.23 

0.08 

0.03 

T. 

0.02 

2.54 

0.02 

0.25 

T. 

0.54 

0.02 

0.10 

T. 

0.14 

0.07 

0.26 

0.29 

0.03 

0.99 

0.06 

T. 

T. 

0.12 

0.02 

0.09 

T. 

0.03 

T. 

0.06 

0.07 

0.29 

0.03 

0.04 

T. 

0.01 

i 

0.01 

i 

T. 

0.04 

0.01 

0.35 

0.37 

0.27 

0.75 

1.55 

0.04 

0.45 

0.37 

T. 

0.02 

T. 

0. 10 

0.56 

0.08 

0.02 

0.27 

T. 

1.61 

0.07 

0.11 

T. 

T. 

0.18 

0.24 

0.42 

T. 

0.04 

0.09 

0.25 

0.09 

0.19 

0.08 

T. 

0.01 

0.14 

0.62 

0.33 

0.34 

0.02 

2.22 

0.03 

0.37 

0.36 

| 

0.35 

0.63 

i 

0.37 

0-03 

0.57 

0.71 

0.31 

i 

T. 

T. 

Sums  — 

3.00 

5.59 

1.42 

5.01 

4.65 

4.41 

1.48 

4.13 

2.38 

4.98 

1.89 

2.72 

DMP- 
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MARIETTA,  OHIO — Continued. 
1894. 


31. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

O 

£ 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

! 

November. 

December. 

0.02 

0.01 

0.12 

T. 

0.05 

0.66 

0.92 

0.12 

0.23 

0.07 

T. 

0.12 

0.66 

0.*03* 

0.32 

0.15 

0.03 

0.06 

0.05 

0.23 

0.18 

0.02 

0.13 

0.59 

o!92’ 

0.03 

0.20 

0.12 

0,10 

0.10 

0.29 

0.01 

0.08 

0.05 

0.10 

0.02 

0.08 

0.25 

0.30 

0.03 

*'  6.41 
0.19 

0.04 

0.57 

0.12 

0.19 

0.03 

0.67 

0.12 

0.02 

0.01 

0.18 

0.07 

0.36 

0.75 

0.07 

0.48 

0-14 

0.03 

0-22 

T. 

0.59 

0.05 

T. 

0.08 

0-06 

0.01 

0.49 

0.03 

0.23 

0-68 

0.09 

T. 

T. 

1.10 

T. 

0.31 

0.28 

0.11 

0.22 

0.02 

0.11 

0.47 

0.01 

0.30 

0.07 

0.19 

0.16 

0.05 

0.75 

0.07 

0.51 

0.07 

0.08 

0.08 

0.30 

0.52 

0.45 

0.58 

0.06 

0.20 

0.04 

0.11 

0.26 

0.03 

0.02 

0.21 

T. 

0.01 

0.04 

T. 

T. 

T. 

' 6.’03’ 

T. 

0.05 

T. 

0-54 

T. 

0.01 

1.07 

T. 

0.86 

0.06 

0.50 

1.36 

T. 

0.01 

T. 

1.66 

T. 

0.18 

0.62 

0.48 

0.01 

0.08 

0. 18 

0.01 

T. 

0.13 

T. 

0.03 

T. 

0.06 

0.65 

0.36 

Sums  ... 

2.44 

3.43 

2.18 

3.03 

3.09 

2.80 

0.35 

2.47 

2.43 

1.48 

1.83 

4.97 

1895. 

T. 

0.02 

0.49 

T. 

T. 

0.01 

0.12 

0.51 

0.07 

0.56 

0.03 

0.40 

6.02 

0.54 

0.04 

0.13 

0-02 

T. 

T. 

1.01 

0-32 

0.62 

0.73 

0.02 

0.02 

0.29 

0.83 

0.36 

T 

0.84 

0.63 

0.01 

0.10 

0.04 

T. 

0.30 

0-17 

T. 

0.51 

T. 

0.25 

0.22 

0.37 

0.15 

0.14 

0.24 

0.09 

0.01 

0.04 

T. 

0.48 

T. 

0.03 

0.18 

0.02 

T. 

0.20 

0.02 

T. 

0.29 

1.50 

0.37 
0. 12 

0.26 

0.05 

0.26 

0.06 

0.41 

0.11 

0.78 

0.12 

0.02 

0.20 

0.06 

0.01 

0.06 

0.39 

0.42 

T. 

0.54 

0.08 

T. 

0.02 

0.03 

T. 

6.16 

T. 

0.05 

0.18 

T. 

0.05 

0.43 

0.01 

0.08 

0.08 

0.02 

0.09 

0.17 

0.11 

0.87 

0.18 

0.08 

T. 

T. 

0.13 

0.41 

0.16 

0.34 

0.02 

0.07 

0.10 

0.09 

0.02 

0.43 

0.64 

T. 

0.05 

T. 



T. 

0.58 

0.28 

0.05 

1.00 

i 

0.11 

0.04 

0.03 

0.11 

| 

0.23 

0.03 

0.07 

0.02 

0.03 

| 

| 

T. 

0.24 

i 

0.05 

0.21 

Sums .... 

4.97 

0.87 

2.87 

1.64 

1.61 

1.86 

1.97 

2.64 

1.83 

0.85 

2.13 

3.22 
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MARION,  ALA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

• 

rd 

o 

c3 

a 

April. 

May. 

d 

d 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

0. 54 
2.40 
0.80 

1.02 
0.80 
0. 12 
0.25 
0.05 
0.88 

0.02 

0.47 

0.82 

0.02 

0. 10 

0.40 

0.20 

0.91 

0.06 
0. 14 



0.27 

0.65 

0.90 

0.42 

2.10 

0.80 

0.67 

0.56 

0.35 

1.12 

1.10 

0.42 

0.17 

0.20 

0.09 

0.01 

0.06 

1 

0.61 

0.21 

0.53 

0.30 

1.10 

0.23 

0.68 

0.01 

0.08 

0.10 
0. 10 

0.42 

0.23 

0.24 

0. 13 

0.07 

1.80 

0.24 

1.10 

0.41 

0.35 

0.55 

6.07 

0.04 

0. 17 
0.50 

0.98 

0.28 

0.17 

1.05 

0.27 



1 

0.07 

0.10 

0.05 

0.02 

0.26 

1.20 

0.02 

0.54 

0.04 

0.47 

1.14 

0.15 

0.45 

1.40 

0.65 

0.42 

0.95 

I 

1.85 

0.93 

0.94 

Sums... 

* 

5.86 

3.13 

1.52  10.80 

5.04 

4.73 

2.71 

4.03 

0.49 

1.91 

4.34 

*No  record  for  January. 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.39 

a.  57 

r ’ 

0.70 

0. 12 

0-50 

0.37 

0.02 

0.50 

0.49 

0.26 

i 

0.47 

0.70 

1.13 

0.10 

0.02 

0.10 

1.50 

0.75 

0.10 

0.20 

0.10 

0.10 

6.20 

0.47 

6.20 

0.04 

0.42 

1.32 

0.07 

0.52 

0.80 

1.26 

0.50 

0.45 

! 

0.08 

0.50 

0.95 

0.81 

o.oi 

1.00 

0.11 

1.00 

0.54 

0.99 

0.34 

0.35 

I 0.40 
0.30 

0.25 

CO  o 

!-<  lO 

o o 

0.09 

0.20 

0.91 

0.60 

0.40 

0.90 

0.05 

6.45 

0.56 

0.36 

1.09 

0.53 

0.09 

0.10 

6.35 

0.18 

0. 15 

0.65 

0.50 

0.08 

1.09 

0.44 

0.09 

0. 13 

0.10 

0.28 

0.11 

1.02 

0.14 

0.05 

0.90 

0. 10 

0.80 

0.20 

6.03 

0.50 

0.50 

0.12 

0.78 

0.95 

Sums... 

3.60 

6.24 

2.89 

2.87 

2.46 

2.87 

3.56 

12.47 

3.71 

0.63 

1.05 

3.92 
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MARION,  ALA. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

! March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.11 

0.05 

! 0.05 

0.45 

2 

1.00 

1.58 

0 29 

o!io 

6.05 

3 

0.60 

0. 15 

1.25 

4 

0.20 

1.33 

* *6.’8o’ 

5 

T. 

0.27 

6 

6.10 

T. 

0 47 

7 

0.40 

T. 

o!os 

1.88 

8 

2.60 

’ 0.83 

0.09 

9 

; 0.95 

10 

0.50 

0-42 

0.48 

T. 

11 

0.70 

0. 12 



0.35 

0.20 

12 

T. 

0 37 

0. 19 

13 

0.50 

T. 

0.03 

14 

1.90 



T. 

15 

0.10 



T. 

16 

0.99 

0.40 

0.47 

1.20 

6.35 

T. 

17 

0.10 

, 0.15 

0.25 

0.55 

18 

19 

o.io 

0.05 

20 

6.58 

21 

0.31 

6.32 

0.60 

0.10 

22 

0.75 

23  

0.50 



0.40 

24 

0.21 

25 

1.30 

0.25 

0.05 

0.20 

26 

0.30 

0.93 

27 

0.65 

0.40 

0.95 

28 

0.70 

0.35 

29 

1 

0-05 

T. 

30  

0.80 

T. 

0.90 

31  

0.64 

1.18 

Sums  . . . 

6.79 

2.70 

6.92 

i 

2.07 

3.47 

4.50 

1.92 

1.37 

3.26 

1.20 

2.30 

MEDFORD,  WIS. 
1893. 


0.30  ' 

0.10 

0.02 

0.10 

o.io 

0 50 

0.05 



0.40 

0.05 

T. 

0. 10 

0.25 

0.05 

0.75 

0.10 

0.95 

0.10 

0.25 

0.05 

0.05 

0.20 

0. 10 



o!20 

6.30 

0.40 

1 

0.20 

0.30 

0.20 

0.75 

0.85 

0.15 

0.10 

0.10 

0.50 

0.50 

0.85 

0.05 

6.10 

0.05 

0.05 

0.30 

0.10 

6.45 

0.05 

0.40 

0.20 

6.05 

0.05 

0.35 

0.40 

0.05 

0.05 

0.10 

1 

0.05 

0.20 

0.30 

0.35 

0.10 

1 

0.10 

0.50 

0.10 

0.05 

0.40 

0.25 

0.35 



0.10 

0.80 

0.75 

6-30 

0.80 

6 10 

0.20 

0.25 

0.30 

0.20 

0.10 

o!so 

6.35 

0.40 

0.10 

0.50 

0.30 

0.30 

0.95 

0.95 

0.75 

0.40 

0.20 

0.40 

0.30 

0.60 

6. 15 

0.95 

0.25 

0.30 

i 

0.15 

0.95 

i 

0 15 

0.05 

0.10 

0.30 

Sums  ... 

1.40 

2.65 

2.25 

3.25 

3.80 

1.70 

2.65 

1.50 

1.77 

3.50 

1.60 

4.00 
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1894. 


Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

! September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.70 

0.10 

T. 

2 



0.10 

0.65 

0.30 

T. 

a . 

0.15 

0.20 

0.70 

4 . 

0 30 

0.25 

0.45 

0 03 

6.21 

6.20 

5 . 

0.40 

0 09 

T. 

0.13 

0.10 

6 

0 30 

0.23 

0.14 

T. 

7. . . 

0.40 

0.05 

0.52 

0 60 

0.05 

0 02 

’ ’ 6*26 

a 

0.07 

0*25 

0.02 

9 

0.17 

0-36 

T. 

T. 

in 

0.80 

0.58 

T. 

T 

6.09 

0.04 

11 

0.30 

T. 

0.85 

19!  

0.09 

0.10 

0.20 

13  



0 77 

T. 

6.15 

0.05 

0.30 

14. . . 

n.09 

0*.  03 

15. . 

0.25 

0.15 

0.20 

16 

0.64 

0.10 

0.76 

17 

6. 15 

0.74 

0.90 

18 

0.80 

0.10 

0.10 

19 

0.25 

0.63 

20 

0.15 

0.31 

0.12 

21 

0^95 

0.75 

0.08 

0.50 

0.53 

22 

0.05 

0.05 

1.70 

6. 13 

23 

0.05 

0.10 

6.62 

0.06 

0.05 

6.20 

24 

6.05 

0.05 

0.10 

0.28 

0.12 

o.oi 

25 

0.15 

0.22 

26 

T. 

0.17 

27 

0.05 

6.70 

0.02 

28 

0.05 

0.45* 

6.14 

29 

0.25 

0.36 

T. 

30 

0.10 

0.01 

0.23 

0.05 

31 

0-05 

Sums  ... 

3.00 

0.85 

2.20 

4.07 

4.66 

2.59 

0.93 

1.75 

2.86 

3.14 

1.58 

1.09 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.20 

0.05 

6.04 

0.10 

0.63 

’ *6.60 

0.42 

0.13 

1 0.15 
| 

0.10 

0.20 

1.02 

T. 

6. 17 

0.05 

0.58 

0-*36 

0.10 

0.07 

0.45 

0.06 

0.25 

0.95 

0.03 

0.20 

0.12 

0.20 

0.05 

0.05 

0.62 

i 11 

0.07 

T. 

0.62 

0.10 

0.23 

0.20 

0.04 

0.37 

0.87 

0.03 

0.30 

1.51 

1.00 

0.23 

0.20 

6- 47 

T. 

0.26 

0-55 

T. 

6.15 

0.11 

6.15 

' "i.io 

6.27 

0.05 

0.05 

0.16 

0 05 

1.10 

T. 

0.07 

0.02 

1.20 

t! 

0. 10 

o!i5 

6.02 

0. 10 

0.55 

0.55 

0.20 

T. 

0.05 

0.20 

0.15 

0.25 

1.05 

0.50 

0.12 

0.95 

0.06 

0.56 

0.20 

0.05 

T. 

0.06 

0.80 

T.* 

0.95 

0.02 

Sums  ... 

1.47 

0.35 

0.34 

1.05 

6.08 

4.93 

3.86 

3.19 

3-32 

0.52 

1.84 

1.28 
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MELVILLE,  LA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

' 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.50 

0.60 

2.67 

0.69 

0.20 

0.62 

0.10 

0.95 

T. 

0.20 

0.90 

0.05 

0.30 

0.50 

T. 

0.50 

1.10 

0.20 

0.67 

0.60 

0.45 

T. 

0.60 

2.00 

1.25 

2.04 

0.40 

0.26 

2.00 

0.75 

0.03 

0.20 
0.35 
0.15 
T. 
T. 
T.  | 
0.20 
0.05 

T. 

0.17 

0.03 

0.03 

1.00 

0.30 

0.03 

0.61 

T. 

0.10 

0.25 

T. 

T. 

T. 

0.70 

T. 

T. 

1.88 

1.00 

0.30 

0.50 

1.03 

0.16 

0.45 

0.70 

1.47 

0.03 

0.80 

! 2.03 
0.50 

0.40 

T. 

0.45 

T. 

0.65 

T. 

0.32 





0.85 

0.35 

T. 

0.02 





T. 

T. 

T. 

6.02 

1 

0.15 

1.00 

0.15 

3.00 

0.25 

0.10 

0.10 

T. 

1 T. 

0.07 

0.05 

1.00 

1.00 

0.04 

1 

0. 10 

Sums.... 

3.88 

3.10  1 1.85 

l 

2.43  9.26 

3.75 

2.49 

4.91 

3.64 

0.15 

6.23 

4.53 

1894. 


1 

1.30 

T. 

T. 

0.02 

2 

0.01 

0.29  

T. 

T. 

6.75 

0.01 

a 

0.16 

6.02 

1.00 

0.04 

0.04 

4 

0.01 

2.66  

T. 

6.25 

K 

0.45 

0.50 

0 16  ; 

T. 

fi 

0.58 

T.  i 

T. 

0.02 

T. 

0.01 

0.40 

T. 

T. 

8 

o!o8 

0.24 

0.01 

9 

1.20 

1.20 

T. 

1.55 

0.20 

T. 

6.70 

10 

0.02 

1.02 

1 

0.19 

T. 

0.10 

0.04 

11  

0.65 

T. 

T. 

2.40 

6.30 

12 

0.04 

i 0. 04 

1.60 

1R 

0.80 

1.25 

T. 

0-80 

6.30 

14 

0.02 

0.08 

1.50  1 

1.00 

T. 

T. 

1 5 

T. 

2.50 

T. 

Ifi 

4.66 

6-45 

T. 

T. 

6.20 

6.20 

17 

0-01 

T. 

T. 

T. 

T. 

18  .. 

0.06 

1 6.19 

T. 

0.02 

0.02 

T. 

6.50 

19  .. 

T. 

1.40 

0.04 

T. 

20  . 

0.70 

1.00 

1.95 

0.04 

T. 

21  .. 

0.45 

0.99 

0.01 

2.00 

22 

2.20 

’ 6." 70 

0.34 

0.04 

23 

6-03 

0. 16 

0^66 

24  . 

0.55 

0.03 

o!  55 

0.26  0.02 

6 18 

6.10 

25  , 

0.01 

0.40 

6.04 

26 

T. 

0.02 

0.03 

27  . 

T. 

T. 

28 

6.58 

0.03 

T 

T. 

0.65 

1 

29 

T. 

0.40 

0.04 

! 

30  . 

T 

0-75 

31 

I 

T. 

::::::: 

1 | 



Sums 

4.14 

7.24 

9.46 

4.21  3.55 

4.34 

4.41 

3.88 

i 4.88 

0.65 

1.79 

2.30 
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MELVILLE,  LA  —Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

'E 

a 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

2.41 

T 

0.40 

0.50 

9.  

0 60 

1.01 

1.85 

0.45 

0.60 

0.40 

8 

0.25 

1.00 

4. . . 

T. 

0.20 

T. 

s 

T. 

0.04 

T 

T. 

r 

0.02 

0 50 

1 25 

T. 

7 

1.00 

T. 

1.65 

0.20 

T 

0.50 

i.io 

ft 

0.02 

T. 

6.50 

q 

6.02 

1.43 

6 60 

2.40 

0.80 

10 

2.25 

0.40 

0. 16 

o!n 

T 

11 

0.03 

T. 

T. 

T. 

12 

T. 

T 

6.30 

13 

0. 10 

0.26 

0.23 

T. 

0.40 

14. . . 

6.20 

1.02 

o!o4 

T. 

1.00 

is 

0.30 

1.30 

T. 

1.10 

T. 

T. 

10 

T 

0.20 

17 

T. 

0.39 

T. 

18 

1.00 

T. 

19 

0.08 

0 26 

0.50 

20.  

0.19 

0.04 

0.80 

6.30 

2.00 

21 

T. 

0.70 

22 

1.43 

0.35 

1.13 

0.45 

23 

T. 

T. 

0.43 

24 

6.40 

0.24 

1.70 

T. 

0.40 

2.65 

25 

1.00 

0.70 

0.08 

1.00 

0.12 

0.40 

26 

1 00 

T. 

0.04 

27 

1.21 

T. 

T. 

T. 

28 

0.51 

T 

6.20 

0.50 

2.00 

29 

T. 

T. 

T 

2.00 

T. 

30 

0.40 

T. 

2 00 

T. 

31 

0.30 

0.40 

T. 

Sums.... 

4.05 

6.01 

5.00 

6.75 

5.78 

3.93 

7.15 

3.30 

2.45 

5.60 

5.00 

5.40 

MEMPHIS,  TENN. 
1893. 


1 

0.79 

T. 

T. 

1.48 

0.17 

2 

T. 

T. 

0.76 

0.10 

T 

3 

T. 

0.07 

6.50 

0.04 

0.01 

6.24 

0.41 

4 

0.02 

T 

T. 

T. 

0.50 

5 

T. 

T 

0.43 

6 

0.12 

0.04 

6.50 

0. 16 

7 

0.11 

6.05 

0 09 

0.19 

8 

T. 

0.40 

0.10 

0.39 

9 

0.01 

6.02 

6.03 

2.55 

0.21 

10 

0.42 

0.08 

0.44 

11 

T. 

0.20 

T. 

T. 

0.07 

0.30 

12 

0.35 

0.25 

0.16 

0.24 

13 

1.14 

0.64 

T 

14 

6.19 

1.38 

T 

0.25 

T. 

T. 

15 

1.49 

1. 11 

T. 

0.56 

16 

2.74 

T. 

0.01 

0.08 

1.11 

17  

0.07 

0.11 

0.10 

18 

0.62 

0.02 

19 

0.25 

0.28 

0!l2 

20 

0.06 

0^  05 

0.21 

6 58 

21 

0.45 

0.02 

T. 

0.90 

22 

T 

0.03 

23 

0.79 

’ 6-13* 

1.06 

24 

T. 

T. 

0 47 

25 

0.36 

0.27 

0.18 

T. 

26 

T. 

0.84 

0.01 

0.08 

0.78 

27 

0.44 

3.50 

0.62 

28 

0.02 

T. 

0. 16 

3.86 

T. 

29 

T. 

T. 

0.03 

30 

0.01 

6.83 

T. 

0.07 

0.05 

31 

T. 

2.30 

0.02 

Sums 

1.42 

6.33 

1.95 

5.48 

13.34 

2.39 

0.73 

0.62 

5.46 

0.64 

3.48 

2.61 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October.  | 



November. 

December. 

0.58 

0.52 

0.01 

T. 

T. 

T 

T. 

0.06 

0.03 

1.31 

3.07 

T. 

0.28 

T. 

T. 

0.23 

0.11 

0.09 

T. 

1.03 

T. 

0.02 

1.26 

0.04 

1.09 

2.24 

0.10 

0.45 

0.06 

0.85 

T. 

1.66 

0.45 

1.50 

0.01 

1.35 

0.01 

T. 

T. 

0.07 

6.24 

2.35 

0.13 

0.11 

0.02 

T 

0.51 

0.26 

0.02 

0.68 

0.77 

0.08 

0.03 

0.44 

0.02 

0.89 

0.41 

0.32 

0. 16 

T. 

T. 

0.01 

0.18 

0.15 

0.05 

T 

T. 

T. 

0.20 

0.36 

1.33 

T. 

6.43 

0.11 

T 

0.34 

O’.  02 

T. 

0.08 

0.16 

0.03 

0.57 

t! 

2!  01 

0.02 

0.02 

0.30 

1.19 

0.03 

0.20 

1.12 

0.04 

0. 18 

T t 

0.12 

0.37 

5 26 

3!  26 

0.02 

0.99 

0.04 

. t T T T - - 

1.05 

T. 

0.81 

T. 

T. 

0.02 

0.57 

0.11 

T. 

0.63 

T 

T. 

0^49 

T 

0.16 

0.42 

0.44 

0.40 

0.15 

o!i7 

0.11 

0.36 

0.12 

o!57 

0.47 

T. 

0.03 

0.37 

T. 

T. 

0.31 

0 05 

T. 

0.03 

0. 18 

0.38 

1 • • • 

1 50 

0.03 

o.ii 

0.03 

Sums  — 

4.03 

7.94 

10.90 

8.45 

5.70 

2.60 

3.27 

5.11 

1.60 

0.55 

0.49 

3.88 

1895. 


1 

0.03 

0.71 

0.10 

0.54 

0.04 

2 

0.08 

0.04 

0.10 

0.22 

3 . 

1.43 

T. 

4 

T. 

T. 

1.62 

0.03 

6.01 

5 

0.02 

T. 

0.02 

0.37 

6 

0 23 

0.12 

T 

0.02 

0.01 

7 

0.69 

T. 

1.08 

0.15 

0.01 

0.02 

0.01 

0.47 

8 

0. 12 

0. 13 

0.27 

0.01 

9. . . 

T. 

T. 

1 41 

10 

T. 

0.01 

0.01 

0 09 

0.01 

11  . 

0.34 

0.25 

0.07 

0.02 

0.01 

12  . . 

0.17 

o!o2 

0 14 

13 

1.54 

0.86 

0. 13 

14 

0.04 

0.02 

0.08 

15 

2 57 

T. 

0-71 

0.85 

6.23 

0.05 

16. 

0.13 

T. 

0.05 

0.10 

0.03 

0.01 

17 

T. 

0!  14 

0.03 

18 

0.21 

19 

0.05 

0.21 

2.01 

0.51 

T. 

20 

0 66 

0.07 

0.20 

0.01 

6.26 

21 

0.30 

0.02 

0.25 

0.15 

22 

0.37 

0. 17 

0-07 

23 

0.06 

0.02 

T. 

24 

T. 

T. 

0.20 

0.61 

0.01 

1.28 

25 

0.79 

T. 

0.02 

0.93 

0.01 

0-03 

T. 

T. 

2.41 

26 

0-80 

0!  16 

0.25 

T. 

0. 16 

27 

0.15 

T. 

0.18 

1.22 

28 

0.53 

0.05 

29  

T. 

T. 

0.04 

30 

0.03 

T. 

0-13 

31 

0l37 

0.31 

0-09 

0.32 

Sums .... 

5.94 

1.39 

7.01 

2.32 

0.46 

2.31 

6.99 

0.64 

0.73 

2.17 

5.54 

1.34 

0.02 

T. 

T. 


0. 17 


T. 


0.08 

0.06 

0.08 


0.62 

0.13 

0.02 


T. 

0.06 

0.07 

0.27 


0.17 

3.09 
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Day 

of 

month. 

January. 

February.  | 

1 

March. 

‘E 

ft 

<1 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November.  J 

December.  | 

1 

! 0.06 

0.34 

0.20 

1 0.08 

p. 

0 03 

T. 

T. 

0.16 

T. 

3 - - 

6.61 

T 

0.02 

T. 

0.06 

4 

0-  53 

! T. 

0.28 

T. 

0.02 

I 0.09 

K 

T. 

0.04 

0-03 

T. 

6 

0.02 

0.02 

T. 

1 0.04 

0.11 

T. 

7 

0. 16 

0. 14 

T. 

8 

0.21 

T. 

T. 

0.06 

0.10 

9 

T. 

0.02 

10 

0.05 

0.08 

T. 

0.04 

0.02 

0. 16 

11 

T. 

0.66 

' 0.44 

0.02 

12 

T 

0 25 



0.02 

13 

0.05 



0.31 

0. 17 

T. 

0.03 

14 

0.10 

T 

T. 

0.04 

T. 

15 

T. 

T. 

0.07 

16 

o.oi 

0.06 

0.04 

T.  1 

0.03 

17 

0.04 

;;;;;;; 



0.18 

0.02  1 

18 

0.04 

0. 10 

0.46 

0.09 

0.01 

19 

0.01  | 

0.85 



T. 

20 

T. 

T 

21 

0.05 

0.35 

0.06 

T. 

0.04 

T.  ! 

22 

j 



T.  i 

0 01 

T. 

0.04 

0.01 

23 

T. 

0.96 

T. 

T. 

0.03 

0.01 

o!o2 

T. 

24 

0.09 

0.02 

0.16 

0.34 

0.08 

0.02 

T. 

0.02 

T. 

25 

0.04 

T.  j 

6 02 

0.13 

0 20 

T. 

26 

0.09 

T.  | 

T. 

0-02 

0.58 

T. 

0.02 

| 

T. 

27 

0.01 

T. 

0.28 

0.02  i 

! 

0.20 

28 

0.02 

T. 

0.26 

0.22 

6.02 

0.02 

29 

T 

0.38 

6.02 

0.03 

0.12  1 

T. 

30 

1 

T. 

T. 

T 

0.20 



1.32 

0.06 

T 

31 

0.14 

0.07 

0.08 

i ; 

Sums  . . . 

0.57 

0.44 

0.47 

1.45 

4.07 

1.67  J 

1.25  1 

1 

0.05 

1.89  j 

1.25 

0.50  | 

0.55 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
r 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.20 

0.04 

T 

0. 17 

0.28 

0.44 

0.02 

1.18 

T 

T. 

T. 

o!o2 

T. 

0.26 

T. 

....... 

o!o2 

0.01 

0.04 



0.08 

0.10 

T. 

T. 

T 

0.03 

T. 

T. 

0-18 

T. 

0. 10 

T. 

0.05 

0.08 

T. 

T. 

0.03 

I 

o!o2 

0-04 

t’ 

I T 

0.04 

T. 

T. 

t! 

T. 

T* 

T. 

T. 

t! 

T 

0.02 

! T 

T. 

0.04 

T 

0.02 

T. 

O'.  06 

T. 

0.16 

T. 



T. 

0.19 

0.02 

0.04 

0.20 

T. 

0.12 

0.12 

0.02 

0.42 

2.51 

0.08 

0.06 

o!o4 

0 61 

0.18 

0.02 

T. 

0.06 

0.02 

0.02 

0^34 

0.06 

0.04 

0.01 

0.06 

o!o4 

0.02 

T. 

0.01 

2!  80 

T. 

0.01 

0.03 

T. 

0.22 

0.04 

0.09 

0 04 

T. 

0.08 

0^06 

0.03 

0.02 

T. 

0.22 

0.06 

T. 

T 

0.08 

0. 14 

t! 

O'.  04 

0.22 

T. 

0.01 

T. 

0.03 

0. 18 

t! 

0.02 

0 14 

0.24 

0.72 

0.04 

0.24 

0.03 

T. 

0.02 

0.40 

0i04 

T. 

0.05 

T.  1 

0.02 

0.05 

0 20 

0.06 

T. 

o!o2 

0.07 

0.02 

T. 

0.04 

T. 

Sums  . . . 

0.73 

0.07 

4.03 

1.44 

3.52  j 

2.14 

0.27 

0.40 

1 

0.72 

1.86 

0.45 

0.23 
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1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

| May. 

<D 

fl 

E3 

*-S 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.05 

0.17 

0 02 

0.04 

2 

0.11 

0.10 

T. 

T. 

0.06 

0.05 

T. 

0.03 

3 

0.03 

0.05 

T. 

0. 12 

T. 

0.89 

4 

T 

0.13 

T. 

T. 

T. 

0.09 

0.18 

0.07 

5 

0.05 

0.05 

T. 

0.54 

6 

0-16 

T. 

T. 

T. 

6.  ii 

0. 17 

7 

0.08 

0.62 

0.17 

T. 

o.oi 

8 

6.08 

T. 

0.88 

0.13 

T. 

9 

0.02 

T. 

0.06 

0.02 

T 

10 

0 02 

0 02 

T. 

0. 13 

0. 10 

t! 

T 

11 

0.02 

T. 

0.03 

T. 

T. 

0.04 

t! 

12 

T- 

13 

6.  ii 

T. 

0.26 

14 

0-03 

o.io 

15 

0. 16 

1.00 

16 

T’ 

0.77 

T. 

0.06 

17 

T. 

0.15 

T. 

0.03 

18 

0.03 

0.05 

0.06 

0.01 

0.01 

19 

T. 

0.05 

0.04 

20 

T. 

0.30 

0-31 

T. 

21 

T. 

0.03 

T. 

6.04 

T. 

0.10 

22 

0.06 

T. 

23 

T. 

T. 

0.16 

0.01 

24 

o.io 

0.26 

0 05 

T. 

25 

0.05 

0.02 

0.17 

T. 

6.02 

26 

0.03 

T. 

0.12 

T. 

o.oa 

27 

T. 

T. 

0.19 

T. 

28 

6.17 

0.17 

T. 

’6.02’ 

T. 

0.26 

29 

T. 

0.03 

0.67 

30 

0.03 

o!o4 

0.09 

T. 

31  

6.65 

T. 

Sums  . . . 

0.80 

0.64 

0.24 

1.81 

1.59 

4.40 

0.64 

0.39 

0.30 

0.89 

0.77 

0.77 

MONCURE,  N.  C. 
1894. 


1 

* 

* 

* 

I 

0.06 

2 

0. 18 

0.55 

3 

0. 10 

1.60 

0.41 

1.32 

T. 

4 

0.07 

0.05 

0.64 

6- 14 

T. 

5 

0.63 

1.02 

0.25 

0.37 

0.30 

6 

2.22 

0.02 

0.40 

0.20 

7 

0.27 

0.02 

8 

0.04 

T. 

6.01 

9 

1 ! 35 

T. 

0.02 

10 

0.18 

2.91 

0.36 

11 

0^25 

T. 

0.60 

12 

T. 

0.06 

0.03 

0.09 

13 

0.15 

14 

6.02 

T. 

0.36 

6.50 

15 

o.io 

16 

0 03 

0.02 

0.93 

17 

0.16 

1.26 

0.41 

6.05 

18 

0.11 

0.07 

6.03 

0.02 

19 

0.03 

6 94 

0.18 

6-03 

1.33 

0.01 

20 

0.18 

0.10 

0.43 

0 98 

21 

0.25 

0.06 

0.06 

22 

0.01 

0.06 

0.01 

23 

0.02 

6.19 

0.95 

T. 

0.08 

24 

1.20 

0.68 

25 

0-04 

0.10 

26 

0.05 

T. 

0.27 

27 

T. 

6.02 

0.09 

6.95 

0.20 

0.52 

28 

T. 

0.96 

0.15 

29 

T. 

0.03 

0.04 

...... 

0.03 

30 . 

0.03 

0.24 

0.06 

.... 

31 

0.25 

0.40 

0.64 



0.30 



Sums  ... 

* 

* 

* 

1.24 

5.32 

1.30 

6.47 

5.00 

3.95 

6.13 

1.99 

2.69- 

*No  record  from  January  to  March,  inclusive. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.02 

T 

0.04 

0 22 

0.92 

0-05 

0.31 

0.53 

6.13 

0 10 

1.34 

1.18 

0.09 

0.09 

0.06 

0.98 

0. 15 

T. 

0.15 

T. 

0.04 

T. 

T. 

0. 14 

T. 

0.68 

6 05 

0 33 

0.02 

0.30 

0.24 

0-01 

0. 10 

0.93 

3.67 

0.11 

T. 

0.33 

0.05 

2.77 

0.22 

0 61 

0.36 

0.14 

0.02 

2.30 

T. 

0.46 

T. 

1.77 

1.15 

0.26 

0.08 

T. 

1.06 

0 04 

0.16 

0.51 

0.06 

0.75 

0.02 

0.46 

0.06 

T. 

0.02 

0^12 

0.01 

0.20 

0.01 

1.30 

0.05 

0.03 

0.47 

0.16 

6.05 

0.95 

0 10 

T. 

1.12 

0.19 

1.50 

0.28 

0.34 

0.10 

0. 13 

1.10 

0.05 

1 84 

o!  82 

0.40 

0-60 

0.01 

1.05 

0.25 

T. 

0.20 

0.83 

1.40 

6.52 

6.42 

0.20 

T. 

0.20 

0.14 

0.35 

0.37 

0.36 

o!o2 

T. 

0.26 

0.50 

0.75 

0.09 

0.48 

0.52 

T. 

0.47 

1.47 

0.32 

O' 08 

0.02 

0.25 

0-32 

6.09 

0.34 

T. 

0.74 

1.07 

0.05 

0.15 

1.05 

T. 

0.32 

0.02 

0.90 

0.24 

Sums  — 

8.61 

2.56 

5.53 

10.74 

2.95 

4.22 

5.93 

6.47 

1 

0.41 

1.93 

3.25 

2.78 

MONROE,  LA. 
1893. 


1 

1.50 

0.33 

0.25 

2 

0.03 

0.08 

6.03 

3 

0.08 

0.21 

0.96 

2.14 

T. 

0.52 

| 0.41 

4 

0.17 

T. 

0.10 

0.68 

0.43 

5 

0.46 

0.47 

0 14 

6 

0.74 

2^02 

0.09 

0.44 



7 

0.09 

1 . 44 

o!o3 

0.46 

8 

1.15 

0.74 

0.11 

T. 

9 

0.04 

0.09 

10 

0.02 

11 

0.03 

12 

0.02 

0.41 

6.02 

T. 

13 

0 09 

0.02 

14 

T. 

3.03 

0.22 

0.09 

0 79 

T. 

15 

0.93 

0.27 

0.84 

ol  70 

16 

0.12 

o!o3 

6.03 

17 

1.17 

0.49 

0.65 

1.48 

o!o5 

18 

0.38 

19 

0 47 

1. 11 

T. 

0.11 

20..  

0.82 

T. 

0 13 

0 10 

21 

0.74 

0.09 

0.26 

o!  n 

1.26 

22 

23 

0.10 

24 

0.88 

25 

1.60 

26 

0.33 

0.07 

T 

6 29 

27 

T. 

0.68 

T. 

0.21 

1.80 

28 

T. 

0.25 

T. 

29 

2.11 

0.03 

T. 

30 

T. 

0. 15 

T. 

0.65 

31 

0il6 

Sums  — 

1.55 

3.49 

3.18 

5.28 

7.70 

5.84 

3.02 

3.37 

0.19 

1.20 

5.48 

3.21 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 



May. 

June. 

July. 

August.  j 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T. 

2 

T. 

0.66 

0.26 

0-40 

0.55 

1 00 

0.01 

3 

T. 

0.02 

o!io 

0.56 

T. 

0.13 

4 

0.64 

0.04 

L05 

5 

0.94 

0.16 

0. 21 

6 

0.04 

2.90 

T 

7 

0.35 

T. 

0.44 

8... 

0.39 

0.02 

T 

T. 

9..  

0-84 

0.24 

1.74 

T. 

1.27 

0.01 

10 

0.37 

0.04 

1.44 

0.02 

0.39 

l]  18 

11 

0.30 

0.02 

0.73 

0.30 

0.05 

0.05 

12 

0.94 

0.05 

13 

0.21 

T. 

14  

0.48 

T. 

15 

2.18 

0.13 

0.65 

0. 15 

16 

0.02 

0.20 

0.20 

17 

0.29 

0.07 

o!io 

6.93 

18 

0.13 

0.38 

T. 

0-04 

0.05 

T. 

19 

0-84 

0.06 

20 

0-10 

ft  fift 

T. 

T. 

21  

0.10 

0.14 

T. 

0.36 

0.70 

0.02 

22 

0.08 

0.02 

0.30 

0.43 

T. 

23 

0.26 

0.49 

0-94 

0.64 

T. 

24 

1.64 

0. 15 

0.37 

0.85 

0 05 

0.08 

25 

0.10 

0.47 

0^97 

0.40 

0.30 

26 

0.20 

0-20 

27 

0.21 

1.15 

28 

o’o2 

29 

0.58 

o!n 

2.46 

30 

0 61 

0.50 

31 

T. 

0.03 

0.01 

Sums  — 

7.34 

3.20 

10.48 

6.54 

2.60 

1.80 

4.52 

3.15 

2.36 

3.23 

! 

1.10 

3.33 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.52 

0.94 

0.02 

1.52 

0.15 

0.04 

0.55 

1.61 

0.22 

0.33 

2.12 

0.75 

0.13 

1.37 

0.99 

0.05 

T. 

0.47 

0.15 

0.27 

0.11 

0.16 

0.04 

0.98 

1.10 

0.06 

1.26 

1.82 

0.06 

0.13 

0.15 

1.72 

0.46 

0.06 

1.80 

0.54 

1.63 

T. 

T. 

T. 

0.03 

0.48 

T. 

0-08 

0.46 

0.03 

0.43 

0.15 

0.10 

0.42 

T. 

0.13 

1.45 

T. 

0.28 

2.21 

0.13 

0.04 

* 0.03 

0.03 

1.12 

0.86 

0.51 

0.39 

0.04 

0.26 

0.10 

0.90 

0.45 

0.99 

0.20 

0.02 

T. 

0.41 

0.03 

T. 

0.13 

0.05 

0.29 

0.04 

0.25 

0.98 

T. 

0.72 

0-58 

1.62 

0.58 

0.19 

0.20 

0.47 

0.60 

0.30 

0.29 

0.02 

0.23 

T. 

0.25 

0.04 

1.16 

0.82 

6.12 

0.83 

0 49  

Sums.... 

4.05 

0.49 

6.61  i 1.65 

4.52  8.25 

3.94 

6.40 

1.26 

1.40 

5.25 

4.47 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

6 

fl 

* 

July. 



August. 

| September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.30 

1.10 

0.30 

1.32 

T. 

0.02 

0.03 

p 

0.31 

1.13 

0.02 

6.68 

0.27 

0.01 

3 

0.06 

0 09 

0.39 

0.01 

0.02 

T. 

0.75 

0.71 

4 

T. 

0.69 

0.19 

0.08 

T. 

K 

0.01 

! 0.15 

T. 

0.18 

0.39 

6 

T. 

0.47 

0.72 

[ 2.58 

T. 

! 1.16 

T. 

0. 17 

0.01 

T. 

! 0.01 

0.08 

0.20 

6.01 

8 

T. 

0.41 

1-59 

T. 

1 T. 

0.48 

0.02 

9 

T. 

0.12 

T. 

0.24 

0.20 

0.01 

10 

T. 

T. 

0.06 

6.12 

0. 14 

0.07 

T. 

11 

0-79 

6.04 

0.71 

1.  44 

12 

0-52 

0.54 

T. 

1.12 

T. 

0-31 

6.08 

T. 

6.02 

L 

0.01 



14 

T. 

T. 

T. 

o' 07 

1.23 

0.11 

15 

0.81 

0.22 

0.02 

6.47 

1 0-04 

0.26 

0.07 

16 

1.02 

0.56 

1 T. 

0.83 

17  .. 

0.20 

0.36 

0.21 

0.54 

18... 

0-96 

0.01 

T. 

6.02 

19... 

0.58 

1.68 

0.12 

2.80 

0.12 

20 

0-06 

0.90 

0.01 

0.35 

21... 

0.27 

T. 

0.01 

6.52 

22  .. 

0.05 

23... 

T. 

24  .. 

0-93 

25... 

T. 

T. 

T 

26... 

T. 

0-03 

0.03 

6.02 

27  .. 

0.55 

T. 

6.90 

6-28 

T. 

T. 

1.11 

28... 

T. 

0.95 

0.20 

T. 

i.  68 

29... 

t! 

T. 

0.37 

0.08 

0.39 

30... 

0 02 

0.04 

T. 

0.29 

31... 

0.01 

0.36 

0.10 

Sums  — 

3.18 

4.92 

2.89 

4.13 

6.93 

3.68 

6.19 

5.72 

3.69 

1.21 

2.65 

2.29 

1894. 


0.23 

0.02 

T.  1 

0.13 

T.  i 

0-51 

T. 

0-06 

0.02 

0.05 

"o.'oi' 

0.01 

T. 

0.03 

T. 

0.25  | 

' 0.16 

0.04 

0.04 

0.35 

0-19 

0.14 

0.05 

| 

6.14 

T. 

6.41 

6.15 

0.10 

6.26 

0.04 

o!oi 

o!  16 

0.43 

T. 

0-85 

0.76 

0.19 

0.08 

2.01 

T. 

i 

6.19 

0.03 

6.54 

0.15 

0.54 

i 

0.69 

0.94 

T. 

0.02 

0.61 

0.31 

1.37 

T. 

0-01 

6.02 

0^83 

0.57 

0.98 

T. 

0.70 

1.62 

T. 

T. 

T. 

1.05 

0.37 

T. 

0.12 

0 65 

0.12 

0.47 

0.01 

0.07 

T. 

0.02 

0.03 

0.21 

T 

0.01 

0-13 

6.08 

0. 14 

0.01 

0.86 

T. 

0.09 

0.04 

0.15 

6.42 

0.09 

6.51 

T. 

i 

0.05 

0.54 

0. 17 

0.34 

6.59 

T. 

t 

1.48 

0.01 

0.05 

* '6*27* 

0.31 

6.57 

0.02 

0.92 

1 

0.03 

T. 

6.06 

0.01 

0.86 

! 

T. 

0.70 

0.10 

T. 

0.08 

0.01 

1.08 

0^92 

6.03 

0.11 

0.35 

T. 

T. 

0.01 

ol72 

0l56 

0.69 

1.02 

T. 

1.51 

0-19 

T 

; ; 

0.02 

0.03 

0.01 

0.81 

’ 

0.31 

0.29 

i 

6.02 

0.02 

0.01 

0.08 

T. 

o.oi 

0.12 

0.58 

) 

6 12 

0.18 

6.16 

| 

T. 

0l52 

Sums  — 

2.58 

6.98 

4.88 

3.49 

2.56 

2.45 

4.38 

4.76 

0.85 

2.96 

0.73 

4.73 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

Janu  ary. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.07 

1.64 

0.83 

1.53 

0.04 

0.06 

0.05 

0.06 

T. 

0.50 

0.12 

T. 

0.04 

T. 

0.01 

T. 

0. 16 

0.54 

0.03 

0.10 

0.01 

T. 

0.33 

1.06 

0.18 

0.03 

0.02 

0.02 

0.16 

T. 

0.02 

0.18 

0.02 

0.16 

0.01 

0.08 

0.06 

0.02 

0.01 

0.08 

0.01 

T. 

0.95 

0.59 

0.08 

0.09 

0.38 

T. 

2.12 

T. 

1.08 

0.01 

0.04 

0.56 

0.01 

0.60 

T. 

0.20 

0.04 

0.84 

0.19 

T. 

0.05 

0.77 

0.22 

0.13 

T. 

0.42 

0.36 

T. 

0.81 

0-01 

T. 

1.20 

0.03 

0.74 

2.75 

0.04 

0.10 

0.01 

T. 

0.12 

0.07 

0-09 

0.24 

T. 

o.oi 

0.40 

0.13 

T. 

T. 

0.38 

0.10 

1.48 

0.03 

1.12 

T. 

* o.oi* 
0.02 

0.01 

0.04 

0.01 

0.08 

0.14 

0.27 

0.46 

0.16 

T. 

T. 

0.28 

0.65 

0.28 

T. 

0.88 

T. 

0.03 

0.54 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.16 

0.02 

0.29 

0.48 

0.01 

0.01 

1.67 

0.01 

0.02 

0.13 

0.04 

0.01 

0.43 

0.24 

0.05 

0.81 

T. 

T. 

T. 

0.66 

"\.09 

0.01 

0.02 

0.06 

0.61 
0.02 
0.37 
n nd 

0.02 

T. 

T. 

0.20 

2.25 

T. 

T. 

0.48 

1.13 

0.18 

0.21 

Sums.... 

6.69 

3.56 

9.14 

3.99 

1.80 

3.99 

3.47 

4.50 

0.74 

1.26 

0.87 

3.44 

MOORHEAD,  MINN. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.02 

0.16 

0.04 

0-01 

0.03 

j 

0.04 

0.01 

0.57 

0.07 

0.16 

0.16 

T. 

T. 

0.02 

0.01 

0.06 

0.07 

0.22 

0.20 

T. 

0.09 

0.08 

T. 

0.12 

T. 

0.02 

0.02 

T. 

0.05 

0.02 

0.06 

0.03 

0.50 

0.52 

0.14 

0.06 

0.09 

0.06 

0.02 

0.06 

T. 

0.03 

0.02 

0.02 

0.05 

0.04 

0.02 

0.69 

0.68 

T. 

T. 

0.03 

0.23 

0.04 

0.61 

0.02 

0.10 

0.04 

0.74 

0.98 

0.04 

0.82 

T. 

0.02 

0.46 

0.36 

0.02 

T. 

0.14 

0.25 

0.30 

T. 

0.66 

0.03 

0.01 

0.12 

1.14 

0.02 

0.04 

0.04 

0.29 

0.21 

0.12 

T. 

0.01 

0.08 

0.12 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.50 

0.18 

0.02 

0.01 

0.03 

0.02 

0.05 

0.09 

0.01 

0.06 

0.09 

T. 

0.15 

0.02 

0.05 

' 6*23* 
0.36 
0.18 

0.06 

0.73 

0.02 

1.05 

T. 

1.34 

0.07 

0.19 

0.04 

0.14 

0.01 

0.44 

0.07 

0.26 

T. 

T. 

0.11 

0. 14 

T. 

0.02 

0.02 

1.02 

0.14 

0.13 

T. 

T. 

0.23 

0.68 

0.25 

0.04 

0.04 

T. 

T. 

0.04 

0.04 

T. 

0.26 

0.06 

0.05 
0. 12 

0.06 

0.02 

T. 

0.19 

Sums  — 

1.44 

1.29 

1.12 

3.61 

1.06 

4.07 

2.98 

3.07 

1.03 

1.18 

1.11 

1.62 
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1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

d 

a 

© 

q 

July. 

| August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

T.  ! 0.40 

T. 

T. 

2 

T. 

T. 

0.18 

0.55 

0.08 

a 

0.02 

T. 

0 34 

T. 

0 04 

T. 

4 

T. 

T- 

0.04 

0.04 

T. 

0.06 

T 

T. 

0.02 

0.06 

7 

T.  0.67 

0.04 

T. 

ft 

T. 

0.48 

0.02  

T. 

0-06 

g 

0.24 

0.14 

0.51 

0. 10 

0-06 

T.  

T. 

10  . . 

0.07 

0. 12 

0.01 

11 . . . 

T. 

T. 

0.52 

T. 

T. 

19! 

6.01 

0.04 

0.04 

T. 

is 

T. 

0.01 

6.10 

14  . . 

T. 

0.02 

0.74 

0.20 

0.04 

0.03  

•)S 

0.09 

0.14 

0.38 

0.02 

0.31 

T. 

16 

6 02 

0.08 

0. 10 

T. 

17... 

T. 

0.01 

0.70 

18 

T. 

0-42 

0.21 

T. 

19. . 

T. 

0.26 

0-06 

0.04 

20 

0.07 

0. 12 

0.01 

2-08 

o.io 

T. 

21 . . . 

T. 

0 13 

0.03  0.46 

0 16 

22 

0.03 

0.86 

T. 

0.04 

0.22  0.14 

T. 

23 

T 

T. 

0.20 

0.03  0.16 

24. . . 

0.46 

T. 

0.01 

0.03 

0.02 

25 

0-02 

T. 

26  .. 

T. 

0.86 

0.95 

0.01 

27 

0.02 

0.03 

0.94 

0.64 

28 

0.07 

0.01 

3.16 

T.  0.48 

29  . 

T. 

0.01 

0.54  ! 0.06 

0.03 

30 

0 02 

0.25 

31 

T. 

0 03 

T 

T. 

Sums... 

0.22 

0.36 

1.82 

2.99 

2.83 

7.70 

1.03 

1.08 

0.87  3.06 

0.19 

0.28 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.48 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.17 

0-74 

0.50 

0.05 

0.06 

T. 

0.06 

T. 

0.02 

0.86 

T. 

0.65 

0.14 

0.08 

T. 

0.21 

0.10 

0.12 

0.76 

T. 

0.04 

0.04 

0.09 

T. 

0.02 

0.32 

T. 

1.04 

0.56 

0.04 

T. 

6.28 

0.04 

T. 

0.07 

0.03 

0.03 

0.01 

0.29 

T. 

0.06 

T. 

0.02 

T. 

0.09 

0. 10 

0.18 

0.02 

0.36 

0.02 

0.09 

0.01 

T. 

0.06 

T. 

’ 0.  08 

0.04 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0.08 

0.03 

0.05 

0.01 

1.19 

0.04 

T. 

T. 

0. 14 

0.02 

0.03 

0.42 

0.01 

0.62 

0.06 

0.02 

0.09 

0.04 

0.28 

0-12 

0.02 

0.02 

0.03 

T. 

0.02 

T. 

0.06 

T. 

0.19 

0.28 

0.01 

T. 

0.02 

T. 

T. 

0.18 

0.11 

0.28 

0.16 

0.07 

0.10 

T. 

0.01 

T.  * 
0.43 

0.03 

0.43 

T. 

0.06 

T. 

T. 

0.05 

T. 

0.01 

0.12 

0.02 

0.11 

0.25 

0.10 

0.20 

0.01 

T. 

0.04 

T. 

0.09 

T. 

0.08 

0.01 

0.02 

0.23 

0.03 

0.01 

0.01 

0.06 

T. 

T. 

Sums  — 

0.33 

0.37 

0.03 

1.46 

1.34 

5.62 

3.05 

1.49 

1.45 

0.21 

1.88 

0.15 
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MORGANTOWN,  W.  VA. 
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Do¥ 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

© 

S 

3 

*-s 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1...  

0 42 

n 10 

T. 

T 

T. 

0.23 

0.07 

T. 

2 

0.61 

0!  47 

0.10 

0.01 

6.47 

0.05 

a 

0 03 

n in 

n no 

0 03 

0.18 

T. 

0 40 

4 

0.01 

0.03 

n 9.7 

0.24 

0.40 

0.01 

0.03 

0 90 

0.92 

0.18 

R 

0-06 

0 02 

T 

T. 

0.10 

0.08 

0.45 

6 

0. 10 

0.26 

T. 

6.33 

0.73 

0.13 

7 

0.02 

0^83 

O'.  12 

T. 

0.05 

8 

o!oi 

T. 

T. 

T. 

9 

0.07 

0.30 

0.75 

10 

0.25 

1.11 

oioi 

0.54 

O'.  20 

11 

0-63 

12 

0.16 

0.35 

0.21 

T 

13 

0.02 

0.30 

T. 

0.10 

6.04 

T 

0.17 

T. 

14 

T. 

0^32 

0.09 

T. 

0.57 

0.59 

15  

0.25 

0.26 

0.02 

0.47 

T. 

T. 

0.05 

0.15 

0.02 

0.25 

16 

0.01 

0.03 

T. 

0.40 

T. 

T. 

0.05 

17 

0.02 

o!25 

0.32 

0.21 

0.27 

18 

0.70 

0.05 

0!  28 

T. 

0.25 

0.02 

19 

T. 

0 08 

T. 

6-02 

T. 

0. 12 

20 

0.01 

oi  02 

T. 

T. 

21 

0.05 

1.58 

0 91 

0.15 

0.40 

22  

0.24 

0 07 

0.12 

0^20 

0.50 

6.30 

T.  * 

23 

T 

o!o2 

0.11 

0.53 

0.60 

T. 

24 

T 

t! 

0.11 

0.05 

T. 

0.02 

25 

t! 

0.10 

’ 6.04 

6.07 

0. 18 

T. 

26 

T. 

0.22 

0.18 

0.80 

T. 

27 

0.29 

0.07 

0.45 

T. 

0.10 

28 

0.35 

0-08 

0.05 

T. 

0.50 

0.40 

0.25 

29 

0.40 

0.19 

T. 

0^  12 

1.97 

0.05 

T. 

0.45 

30 

0.15 

0.39 

T. 

0.22 

0.15 

0.02 

31 

0.24 

T. 

Sums .... 

2.74 

5.28 

1.04 

5.91 

3.58 

1.96 

2.30 

2.93 

2.20 

2.89 

2.38 

2. 14 

1894. 


81. 


0.25 

0-03 

T. 


0.03 


0.50 

0.01 


0.20 


0.12 

T. 


0-51 

0.03 


0.77 

T. 


2.45 


T. 

T. 

0.21 

0.09 

0.27 


0.41 


0.30 

0.35 

T. 

0.26 

0.03 

T. 

0.30 


0.15 


0.02 


0.97 

0.20 


3.56 


T. 


T. 


T. 

0.45 


0.05 

0.17 

0.10 

0.10 

0.60 


0.10 

T. 


T. 


1.57 


0.03 


0.10 

0.02 

0.05 

T. 

0.60 


0.40 

0.24 

0.14 


0.11 

0.53 

0.06 

T. 

0.08 


0.04 

0.55 


2.95 


0.10 

0.03 

0.13 

0.43 

T. 


0.64 


1.21 

0-51 

T. 

T. 

0.04 

0.05 

0.11 

0.06 


0.60 

0.15 

0.01 

0.19 


0.25 

0.06 


0.58 

0.23 

0.02 


T. 


T. 

*6.17' 

0.92 

0.54 


0.10 


4.26  2.87 


0.22 

0.01 

0.94 


0.08 


0.17 


T. 

0.25 


0.95 

T. 

0.23 

0.21 


T. 

0.10 

0.12 


3.28 


0.25 


T. 

0.18 

T. 

0.03 


0.21 


0.23 

0.24 


0.06 

0.58 


1.78 


T. 

0.20 

T. 


0.54 


0.09 


T. 

0.14 

0.06 


0.83 

0.53 

T. 


2.39 


0.33 


T. 


0.30 

0.02 


0.30 

0.10 


0.42 


1.10 


2.57 


0.06 


0.32 


0.35 

0.25 

0.03 

0.17 

T. 

0.04 

0.02 


0.45 

0.15 


0.03 

0.17 


0. 10 


2.14 


0.25 

0.62 

0.04 


0.20 

0.32 


0.11 

0.15 

0.65 


0.19 


T. 


0.30 

T. 

0.54 

0.29 


Sums  . . 


T. 

3.65 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

J July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.04 

0.45 

0.08 

0.01 

0.47 

0.34 

T. 

0.55 

0.06 

0.59 

0.10 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.32 

0.50 

T. 

T. 

0.27 
0. 15 
T. 
0.01 
0.03 
T. 

0.17 

0.06 

T. 

0.33 

0.85 

0.24 

0.07 

0.59 

0.29 

0.01 

0.07 

0.19 

T. 

0.36 

0.04 

0.10 

T. 

0. 17 
0.45 

0.12 

0.50 

0. 10 
T. 
0.56 

0.93 

T. 

0.04 

T. 

0.05 

0.06 

0-15 

0.15 

0.17 

0.50 

0.57 

0.44 

0.09 

0.24 

T. 

T. 

0.79 

I 

T. 

T. 

| 

6.14 

0.22 

0.02 

0.13 

0.52 

0.65 

0-03 

T. 

T. 

T. 

0.55 

T. 

0.05 

0.65 

0.92 

0.35 

0.10 

0.20 

0.17 

0.08 

0.03 

0.21 

T. 

T. 

0.78 
0. 10 
0.45 
T. 

0.04 

0.32 

0.10 

T. 

T. 

o.oe 

0.03 

0.55 

0.02 

0.06 

T. 

0.06 

T. 

1 

T. 

0.33 

0.02 

0.23 

0.41 

T. 

0.06 

0.07 

0.05 

0.25 

0.25 

T. 

0.05 

0.42 

T. 

0.07 

0.26 

T. 

0.05 

T. 

0.59 

6.20 

0.03 

0.43 

0.28 

0.25 

0.02 

0.20 

0.11 

0.04 

1.23 

0.40 

T. 

0. 19 
0.08 

0.57 

T. 

0.01 

0.70 

T. 

0. 10 

0.42 

0. 18 
1.43 

0. 15 
0.02 

0.63 

0.16 

1.10 

0.11 

1 

0.20 

T. 

1 

0.01 

T. 

0.03 

0.20 

0.30 

0.03 

T. 

0.65 

Sums  — 

4.74 

1.41 

3.97 

3.97 

1.90 

5.55 

3.68 

2.18 

1.30 

0.54 

2.86 

2.48 

31. 


MOUNT  CARMEL,  ILL. 
1893. 


31. 


1.13 

0.04 

T. 

0.20 

T. 

T. 

T. 

0.20 

0.15 

0.26 

0.23 

0. 14 
0.11 

0.85 

0.41 

1.46 
0. 16 
1.15 
0*16 
1.17 

T. 

0.16 

6.02 

0.01 

1.02 

0.39 

T. 

0.13 

0.03 

0.04 

0.45 

0.08 

0.08 
0. 17 

0.10 

T. 

1 

0 32 

6.04 

1 

6 ii 

0i53 

oi  03 

0.69 

I 

0.05 

1.36 

0*92 

0.04 

0.25 

0.05 

ol  57 

0.02 

0.28 

0. 10 

1.52 

0.46 

1.11 

0.85 

T. 

0.16 

0.02 

0.13 

o.oi 

6. 19 

0.30 

0.65 

o!oi 

0.40 

T. 

0. 12 

0.02 

0.04 

T. 

0.24 

1.00 

T. 

0.35 

0 30 

0.17 

0.04 

0.20 

T. 

1 

0.20 

0.05 

0.08 

0.06 

0.02 

0.08 

T. 

0.74 

l 

1.05 

T. 

6 09 

T. 

6.05 

6.50 

0.09 

0 16 

0.64 

0.05 

0.75 

» 

0.33 

0.38 

0.04 

T. 

1 

0.80 

0. 18 

0.25 

1.40 

0.07 

T. 

0.67 

0 76 

0.22 

1.11 

0 11 

6.86 

0.25 

6.45 

0.07 

1.18 

0^33 

0*70 

oioi 

0.15 

6.80 

! 

0.53 

oloi 

0.55 

6 02 

0.11 

0.55 

T 

T. 

0!32 

) 

0.10 

0^29 

0.30 

0.08 

0.74 

: 

0.05 

0^32 

Sums  — 

2.61 

4-81 

i 4.00 

7.93 

4.56 

5.84 

1.41 

1.44 

3.43 

3.18 

2.62 

2.02 

DMP 15 
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1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

e3 

June. 

July. 

August. 

September. 

October 

November. 

December.  1 

0. 13 
0.06 

0.11 

0.75 

0.90 

0.33 

0.33 

0.30 

T. 

0.13 

1.64 

T. 

0.20 

0. 17 

0.12 

0.25 

0.98 

0.06 

0.70 

0.44 

0.36 

0.06 

T. 

1.05 

0.38 

0.42 

0. 12 

0.15 

0.11 

1.58 

T. 

6.01 

0.32 

0.06 

0.51 

0.13 

0.03 

0.06 

1.50 

0.61 

0.05 

1 

0.04 

T. 

T. 

0.10 

i 

0.07 

0.15 

0.02 

0.34 

0.71 

0.91 

0.25 

0.12 

0.29 

0.12 

0.02 

0.32 

0.28 

0.06 

0.40 

0.05 

0.09 

0.63 

0.22 

T. 

0.03 

0.20 

1 0.57 
0.53 

1 

T. 

0.05 

0.08 

T. 

0. 14 
0.08 
0-76 

0.56 

0.27 

0.06 

0.45 

0.59 
' 0.05 
0.04 
0.36 
0. 13 
0.05 
T. 

0.31 

1 

0.08 

0.04 

0,50 

0.11 

T. 

0.06 
0.59 
0. 10 

6.17 

0.13 

T. 

0.27 

0.06 

0.04 

0.02 

0.72 

0.12 

0.01 

0.30 

0.05 

1.56 

0.06 

0.18 

0.94 

T. 

0.16 

0.11 

0.28 

0.50 
0. 10 

T. 

0.22 

0.61 

T. 

0.06 

0.12 

0.01 

0.06 

0.15 

T. 

0.04 

T. 

Sums  — 

2.70 

4.80 

3.87 

3.18 

5.29 

2.10 

1.19 

2.61 

3.34 

2.14 

0.44 

4.48 

1895. 


1 

0.36 

0.58 

0. 15 

2 

6.20 

0.01 

0.01 

0.38 

3 

0.30 

0.05 

4 

T. 

T. 

6.05 

6.88 

5 

0.05 

T. 

0.13 

0.23 

6 

6.14 

T. 

T. 

6.06 

7 

2.20 

0.30 

6.13 

0.51 

6.18 

2.02 

0.79 

0.  io 

ft 

0.23 

T. 

0.65 

6.04 

9 

6.06 

0. 16 

0.02 

1 80 

10 

6.10 

0.04 

11 

1.00 

0.01 

6.07 

6.32 

12 

0.05 

T. 

0.05 

0.05 

6 09 

6. 10 

13 

0^40 

0 06 

0.28 

0.11 

0.07 

14 

0^10 

0.01 

0 02 

0.07 

15 

0.50 

0.46 

6.02 

16 

6.15 

6.52 

0^60 

6.02 

0. 16 

0.29 

17 

T. 

0.05 

0.17 

0.07 

18 

19 

0.04 

T. 

0.20 

20 

0.02. 

6.30 

4.40 

0.57 

T. 

0.40 

6.01 

21 

0.25 

0.40 

0.28 

0.88 

0.31 

0.05 

0.03 

22 

0.26 

T. 

23 

0.30 

6.02 

6.01 

o.ii 

24 

0.12 

0.02 

1 30 

T. 

0.01 

1.24 

25 

0.04 

0.09 

0.12 

0.05 

T. 

0.72 

26 

0.38 

T. 

6.34 

1.53 

97 

0.02 

0.35 

T. 

1.10 

6.50 

0.23 

6.  io 

0.03 

28 

0.01 

0.02 

29 

0!  50 

6.03 

30 

0.08 

6.14 

6.66 

0.03 

31... 

6.22 

0.11 

0.11 

Sums.... 

5.84 

0.50 

2.61 

! 3.14 

2.43 

1.83 

5.77 

1.91 

2.96 

0.42 

5.75 

0.15 

0.55 

0.10 

T. 

0.05 


0.10 

T. 


0.02 

0.02 

0.11 

0.25 

0.02 

0.11 


0. 16 
0.06 
0.65 
0.20 


0.80 


3.55 
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MOUNT  CARMEL,  S.  C. 
1893. 


Do7 

month. 

January. 

! 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

•iinp 

1 

August. 

September. 

October. 

November. 

December.  J 

1.55 

0.34 

0.67 

0.31 

0-23 

0.25 

0.05 

0.50 

6.75 

0.57 

0.31 

0.57 

0.25 

0.66 

0.60 

0. 12 
0.09 
0.14 

0.40 

0.29 

0-40 



1.77 

0.57 





| . . 

0.30 

0.75 

0.40 

1.56 

1 

0.12 

0.37 

0.80 

1.24 

0.10 

0.07 

i 

0.21 

0.27 

0.14 

0.85 

2.37 

6.37 

0.69 

0.05 

0.02 

1.02 

0.95 

0.15 



0.04 

1.49 

0.38 

0.49 

0.52 

0.05 

0.25 

0.69 

0.48 

0.02 

0.64 

0.25 

0.37 

0.50 

1.85 

0.33 

1.15 

0.12 

0.02 

0.99 

0.19 

0.64 

0.33 

0.18 

0.26 

1 

0. 16 
1.38 

0.17 

0.61 

1.37 

0.25 

0.23 

0.35 

0.04 

0.48 

0.67 

0.93 

0.08 

0.75 

0.04 

0.25 

0.20 

Sums .... 

2.24 

6.97 

1.71 

1.98 

2.98 

4.74 

1 

4.66 

7.26 

4.93 

3.25 

1.75 

1.91 

1894. 


1 

0.22 

0 20 

2 

0.12 

0. 16 

| 

3 

2.35 

4 

0.25 

0.11 

1.51 

0.91 

0.28 

5 

0.48 

1. 14 

0.30 

6 

0.23 

o.  16 

0.68 

0.74 

0.36 



7 

0.49 

1.83 

0.04 

8 

0.10 

6.03 

1.03 

0.15 

9 

0.33 

0.11 

0.24 

0.08 

2.60 

10 

0.39 

0.26 

0.60 

0.81 

0.37 

11 

0.83 

0^20 

0.43 

12 

0.60 

0.48 

0.11 

0.25 

1 37 

13 

0. 31 

0. 14 

o!  21 

14 

0.35 

0.58 

15 

0.82 

0.06 

6.19 

16 

6.44 

0.23 

6.03 

17 

0. 17 

0.06 

0. 14 

18 

6-35 

0.11 

6.07 

0.24 

0 99 

19  

1.02 

0.48 

0.03 

6. 17 

0.93 

20 

6.53 

0.50 

21 

0.42 

0. 15 

1.42 

1.58 

22 

0.11 

0.06 

1.10 

0.05 

23 

24 

0.03 

6.05 

0.70 

0.19 

25 

0.08 

0.80 

6.42 

0.07 

0.99 

26 

0.10 

0.03 

0.06 

0.15 

0.12 

27 

0^32 

0.83 

0.06 

0.99 

28 

O'.  75 

0.29 

o!i7 

29 

0.66 

0.05 

30 

Q.  10 

0.90 

6.35 

31 

2.10 

0.78 

0.30 

Sums — 

1 3.44 

3.85 

1 1.52 

1.78 

1 

2.70 

1 4.13 

8.82 

7.78 

3.57 

1 

5.31 

3.12 

4.39 
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Do7 

month. 

January. 

February. 

l 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November.  | 

December. 

0.17 

0.80 

0.21 

6.31 

6 61 

0.69 

6.15 

0.12 

0.06 

0.42 

6. 18 

0. 17 

0.26 

0.05 

0.08 

6.12 

0.06 

0.06 

6.37 

0.86 

0.47 

6.78 

i.  30 

0.12 

1.83 

0.47 

1.05 

0-30 

0.46 

6.28 

i 

2.57 

0.05 

0.03 

6.05 

1.15 

0.15 

6.25 

0.07 

0.74 

0. 18 

0.42 

6.15 

0.22 

0.94 

0.05 



0.91 

6.03 

6.24 

1.05 

0.41 

0.06 

0.50 

1.70 

1.32 

0.04 

1.32 

0 06 

1 01 

0.05 

0.20 

1.06 

i 

0.07 

0.32 

6.07 

6.07 

0.09 

0.98 

0.03 

4.27 

0.77 

1. 34 

0.95 

1.36 

1.67 

0 35 

0.10 

0.67 

0.63 

6.05 

0.07 

1.16 

”'6*19 

I 

0.25 

i 

6.85 

6.28 

0.05 

i 

0.21 

1.32 

0.89 

0.27 

0.47 



Sums — 

6.83 

1.98 

7.02 

4.87 

4.41 

1.69 

3.15 

11.33 

0.35 

0.74 

2.11 

4.41 

MOUNT  VERNON,  IND. 
1893. 


1.30 

0.26  1.32 

0.02 
0. 19 
0.68 
0.88 

0.16 

0.47 

0.30 

6.34  

0.88 

0.46 

0.35 

0.46 

0.13 

0.09 

0.10  0.17 

0.19 

0.02 

0.12 

0. 16 

0.09 

0.09 

0.03 

6. 78 

| 

O.il 

0.92 

1.31  

T 

0.11 

0.15 

0.98 

1.07 

0.24 

0.05 

0.01 

0.70  0.62 

0.02  

0.45 

* 

; 

0.04 

0. 66  

6.51 

0.07 

0.01 

0.43  

0.79 

0.41 

1.02 

0.78 

T. 

0.02 

0.99 

0.11 

0.64 

0.05 

6.30 



; 

0.13 

T. 

0.12 

1 

2. 66  

0.02 

0.32 

0.03 

) 

0. 10 

0 16  

0.40 

T. 

0.02  

1.21 

> 

1.30 

0.12 

1.12 

0. 04 

0.28 

6.44  

0-05 

1.50 

0.03 

0 25 

0.57 

T. 

0.26 

0.70 

0.44 

1.29 

0.50  0.72 

0.08 

0.79 

0.46 

; 

0.02 

0.45 

0. 03 

1 

0. 75  

0.02 

0.46 

0.03 

0.55 

1 

0.30 

1.26  

0.01 

0.92 

0.99 

0.69 

Sums .... 

2.07 

4.58 

2.66 

8.95  5.30 

3.70 

4.77  1.52 

3.51 

1 

3.16  3.00 

2.32 

81. 
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MOUNT  VERNON,  IND . — Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.23 



0.10 

1.09 

1.10 

2 

0.24 

1.41 

3 

0.33 

018 

0.42 

0.56 

0.05 

0.07 

2.06 

0.02 

0.20 

4 

0.02 

0.06 

5 

1. 19 
0.54 

0.11 

0.09 

6 

1.06 
! 0.32 
0.17 

7 

ooo 

kkk 

0.25 

0.05 

0.33 

8 

9 

0.77 

0.02 

0.07 

0.58 

10 

0.71 

0.06 

6.63 

11 

0.02 

12 

0.97 

0.14 

0.12 

0.11 

0.48 

0.03 



13 

0.23 

0.64 

0.11 

14 

0.04 

0.34 

0.16 

0.08 

15 

0.26 

16 

0.02 

0.54 

0.25 

0.03 

17 

0.07 

0.94 

6.11 

0.02 

0.17 

0.03 

18 

0.92 

0.11 

0.43 

19 

0.21 

0.10 

0.75 

0.11 

20 

0.13 

0.34 

0.28 

0.08 

0.05 

6.02 

21 

0.04 

0.44 

0.14 

0.38 

22 

0. 12 

23 

0.65 

0.05 

1.19 

0.40 

0.04 

24 

0.40 

0.31 

0.01 

0 22 
0.70 

25 

T. 

0.12 

0.03 

0.04 

0.01 

26 

0.18 

1.26 

27 

28 

0.33 

0.07 

29 

0.16 

30 

0.12 

0.05 

0.02 

0.17 

0.05 

0.07 

1.24 

31 

Sums 

3.75 

4.59 

2.89 

3.80 

4.90 

2.51 

0.89 

2.67 

1.52 

2.29 

1.54 

4.80 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.33 

; o.4i 

1.72 

0.24 

0.30 

T. 

0.53 

0.01 

T. 

T. 

o.oi 

6 06 

6.67 

6. 44 

0.03 

T. 

0.80 

0.30 

0.02 

0.05 

6.15 

0.06 

6.03 

6.20 

6.45 

3.62 

0.08 

0.30 

0. 17 

0.01 

0.18 

0.04 

0.04 

2.05 

0.35 

0.03 

0.36 

6- 18 

T. 

0.51 

6.07 

0.12 

6 09 

0.03 

T 

0.01 

0.63 

0.10 

0.02 

t! 

6.15 

0.02 

6.03 

6.08 

0.53 

0.62 

0.07 

0.02 

0.44 

0.69 

6.45 

0.17 

T. 

0.04 

T. 

0.05 

0.05 

6.27 

T. 

6.03 

0.20 

6.78 

0.05 

0.88 

0.20 

0.03 

0.34 

0.13 

0.47 

0.26 

T. 

0.01 

0.31 

0.23 

0.02 

6.27 

6.03 

0.02 

0.21 

0. 17 

2.02 

0.30 

6.40 

T 

0.99 

0.03 

6.03 

0-80 

0.06 

0.06 

T. 

0.02 

o!o9 

1.15 

6.25 

0.38 

6 80 

T 

0.45 

0.55 

6.66 

0.01 

o!i5 

0.65 

6.05 

0.02 

T. 

6.77 

6.75 

0.08 

0.01 

6.08 

0.33 

0.05 

Sums  — 

3.91 

0.15 

2.98 

2.10 

1.51 

2.79  ! 

9.17 

1.58 

1.95 

0.80 

6.75 

3.19 
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MURPHY,  N.  C. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September.  1 

October. 

November. 

December. 

1 

0.42 

0.02 

0. 12 

1.03 

0.30 

2 

0.03 

0.09 

0 25 

0.42 

1.62 

0 03 

3 

0.05 

n.  17 

0.08 

1.44 

0. 18 

0 12 

4 

0.08 

0. 10 

0.47 

0.26 

0.16 

T. 

0.10 

0.22 

1.02 

5 

0.05 

0.49 

0.20 

6.  io 

6 

0.04 

0 15 

1*34 

T. 

0.10 

0.10 

0.?1 

0 28 

0 10 

T. 

8 

o' 03 

0.03 

0i04 

1 35 

0.12 

6.80 

9 

1.04 

0.22 

0.19 

0^50 

10 

0.20 

0.63 

0.15 

[1 

::::::: 

1.95 

T. 

0.80 

12 

0.35 

' 6.42 

0.02 

6.04 

0.50 

13 

0-07 

0.94 

i.  46 

0.14 



0.02 

0.96 

0-19 

[4 

0.04 

0.06 

T. 

0^28 

0!l5 

0.23 

0.12 

[5 

0.67 

6.31 

0.05 

6.39 

0.84 

0.27 

6.11 

[6 

0.75 

0.80 

0.02 

0.20 

17 

1 00 

0. 10 

[8 

0.11 

0.31 

0.05 

0.15 

T. 

19 

0.45 

0.03 

6.72 

T. 

6.03 

T. 

>0 

1.66 

0.45 

>1 

0 09 

o’n 

0.30 

0.40 

>2 

0.40 

0*02 

0.04 

1 31 

6.04 

33 

0.11 

o'.  08 

34 

0.98 

T. 

T. 

35  

T. 

36 



0.12 

0.24 

0.84 



; 0.03 

0.41 

0.42 

0.09 

0. 14 

38.... 

6.08 

1 o!65 

0.20 

0.11 

0.06 

T. 

0.51 

39 

0.28 

1.50 

0.10 

0.83 

30 

0.02 

T. 

T 

0-76 

31 

0.06 

0.08 

0.03 

Sums 

2.67 

7.14 

3.50 

3.21 

6.28 

5.61 

3.96 

3.03 

5.01 

0.75 

1.64 

2.91 

1894. 


0.67  . 


0.30 

0.11 

0.60 


1.44 

0.90 

T. 


0.41 

0.19 


0.19 

0.53 

0.43 


0.38 

0.55 


0.41 

0.01 


0.27 

0.67 

0.22 


0.38 

0.33 


0.55 

T. 

0.20 

0.18 

0.06 


0.69 


0.15 

0.46 

0.17 


0.03 


0.63 


0.48 


0.14 

0.17 


1.02 


0.45 

0.19 


0.39 


0.75 

0.45 


0.05 

T. 

0.03 


0.14 

0.17 


0.04 

T. 


T. 


4.05 


6.40 


3.03 


3.10 


T. 


0.66 


0.33 


0.11 


0.12 

0.27 

0.12 


0.11 


0.50 

0.63 


0.5? 


0.37 


T. 


0.67 

T. 


T. 


0.30 


0.06 


T. 

0.28 


0.20 

0.41 

0.50 

0.29 

2.05 


0.20 


0.10 

0.30 

0.10 

0.28 

0.14 

0.09 

0.02 


0.37 

0.33 

1.43 

0.82 

1.10 

0.82 


0.40 

0.22 


1.18 
'6! is' 


0.72 


0.26 

T. 


0.31 


0.66 


0.94 
’6.’ 75' 


0.03 


0. 10 

0.10 


0.65 

1.15 

0.11 

0.16 


0.70 

0.10 

0.06 

0.40 


T. 


0.94 

0.98 

0.92 


0.75 


0.28 


2.49 


7.71 


0.21 

3.65 


8.29 


1.38 


2.49 


0.74 


0.20 

7.31 


Sums  . . 


/ 
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MURPHY,  N.  C.— Continued. 

1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

u 

c3 

Pi 

u 

& 

1) 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

w 

P) 

bb 

S3 

<1 

j September. 

October. 

November,  j 

December. 

1 

1.55 

0.21 

0.74 

0.32 

0.36 

2 

0.41 

0 02 

0.70 

0. 16 

0.08 

6.52 

3 

002 

1.10 

0.36 

4 

5 

6 71 

T. 

6.14 

K 

o.  15 

0.66 

0.08 

T. 

7-  - r 

0.30 

6.30 

1.19 

0.66 

0.68 

0.78 

8 

0.20 

o!l5 

0^22 

o!  12 

1.50 

0.32 

0. 12 

6.08 

9 

0.11 

0.33 

0-48 

T. 

0.36 

10 

0. 10 

T. 

0.74 

0.34 

0.05 

11 

0.44 

0. 10 

6.33 

0.56 

0.12 

12 

0.67 

0-85 

0.03 

T. 

6.66 

6.12 

T. 

13 

0.22 

0.42 

0.17 

14  

0-20 

0.41 

0.46 

[5  

0.40 

0.66 

1.33 

0.14 

16 

0.72 

T. 

6.18 

0.32 

17  . 

6.04 

0.12 

1 10 

[8  . 

0.97 

0.12 

o!l9 

19 

i.  96 

0.06 

>0 

6.20 

0.60 

1.66 

0.29 

>1 

0.61 

6.08 

0.01 

6.08 

T. 

1.38 

>2 

0.62 

T. 

0.51 

>3 

>4 

6.31 

>5 

6.30 

0.05 

1.37 

T. 

>6 

6.32 

0.23 

6.38 

0.51 

T. 

6.28 

6.20 

57 

0.44 

0.29 

0.28 

0.55 

>8 

0.10 

6.14 

0.12 

0.66 

0.19 

>9 

0.62 

0.05 

)0 

0. 14 

T. 

T 

6.64 

11 

0.52 

0.10 

0.72 

0.14 

Sums  — 

* 

2.74 

7.10 

4.21 

5.24 

2.10 

8.28 

3.50 

3.43 

1.82 

2.73 

4.22 

♦Record  for  January  incomplete. 

NASHVILLE,  TENN. 
1893. 


1 

0.71 

T 

0.20 

0.90 

2.73 

0.51 

T. 

2 

0.01 

T. 

0.08 

0.06 

0.04 

0.10 

3 

0.03 

0.10 

6.39 

0.06 

T. 

0.92 

1.33 

T 

1.80 

4 

T. 

0.03 

T. 

0.01 

T. 

1.01 

T. 

5 

0.01 

0.03 

T. 

0.74 

T. 

T. 

6 

T. 

T. 

6.64 

0.06 

0.14 

0.04 

0.15 

T 

0.01 

s 

T. 

0.32 

0. 14 

6.44 

0.26 

9 

T. 

0.02 

0.05 

T. 

lil8 

0.06 

10 

0.68 

6.03 

0.04 

1.14 

11 

0.05 

0.14 

0.99 

T. 

0.36 

12 

0.05 

T 

0-29 

0.08 

0.33 

0.41 

0.04 

13 

0.03 

T. 

0.53 

0^33 

1.84 

T. 

14 

0.06 

T. 

0.10 

1.95 

T. 

T. 

6.08 

T. 

T. 

15 

0.01 

0.65 

0.10 

1.40 

T. 

T. 

16 

0.63 

0.25 

1.33 

17 

T. 

1.12 

o.oi 

T. 

0.01 

6.16 

0.07 

T. 

18 

0.30 

0.01 

0.01 

0-07 

0.01 

T. 

19 

T 

T. 

T. 

>0 

T. 

0.23 

0.02 

0.06 

>1 

6.53 

0.04 

0.06 

T. 

0.95 

>2 

T. 

T. 

0.03 

>3 

T. 

0.03 

0.45 

>4 

T. 

0.09 

25 

1. 46 

6.37 

1.02 

6.03 

1.88 

T. 

26 

0.19 

6.04 

T. 

0.25 

6.05 

T. 

27 

6.79 

1.17 

T. 

0.38 

0.93 

T. 

2H 1 

0.05 

*T.” 

0.72 

0.01 

0.02 

29 

T. 

0.31 

6.08 

T. 

0.10 

30 

T. 

0.16 

o.oi 

0.02 

0.33 

T. 

0i03 

31 

0.01 

1.74 

0^64 

0.02 

1 

Sums  — 

1 27 

4.88 

3.37 

4.11 

7-31 

7.74 

2.12 

1.92 

6.43  ! 

1 

3.68 

2.97 

3.50 
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NASHVILLE,  TENN .—Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

a 

o 

u 

c<3 

S 

April. 

May. 

v 

a 

p 

•-5 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 89 

T 

T. 

2 

0.01 

o!o2 

0 13 

0.32 

3 

2.87 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

4 

T. 

0.14 

1.29 

0.80 

T. 

T. 

t! 

5 

1.08 

0.01 

1 97 

G 

0.02 

0.51 

T. 

0.66 

0.35 

7 

0.11 

6.19 

6.08 

T 

6.18 

8 

2.73 

T. 

0.07 

0.20 

T. 

0*72 

9 

0.30 

0.01 

0.79 

t! 

T. 

10 

0.01 

0.67 

6.33 

0.98 

0.39 

11 

0.38 

0.08 

0.49 

T. 

T. 

0 08 

12 

0.83 

T. 

t! 

0 01 

0.05 

13 

T. 

T. 

T. 

0.14 

0.11 

14  

0.02 

0.01 

T. 

0.16 

15 

0.22 

0.02 

0.34 

6.05 

o.oi 

* ’6.81* 

0.17 

T. 

16 

0.07 

o.oi 

0 01 

1.69 

0.13 

17 

0.13 

T. 

6.80 

0.10 

0]81 

o!oe 

1.42 

18 

6.03 

0.32 

T. 

T. 

T. 

0.77 

0.10 

0.20 

T. 

19 

0.19 

0.52 

0.84 

0.08 

0.02 

0.04 

C 

20 

0.10 

T. 

0.24 

0.13 

0.08 

0.20 

21  

0.70 

0.02 

T. 

0.08 

0.15 

0.24 

T 

22 

T. 

6.37 

0.01 

6.32 

T. 

23 

0.03 

6.04 

T. 

T. 

0.23 

0.37 

24 

1.12 

T. 

0.13 

0.19 

25 

0.83 

T. 

0.35 

0.56 

0.06 

26 

0.03 

T. 

T. 

1.05 

0.11 

0.03 

0.83 

27 

”’t. 

T. 

T. 

0.20 

T. 

0.02 

28 

0.02 

T. 

29 

T. 

0.21 

T. 

0.17 

0.02 

6.29 

30 

0.12 

o!o2 

T. 

0.09 

6.03 

31 

T. 

1.03 

Sums. . . . 

4.28 

8.65 

2.69 

4.05 

2.53 

3.55 

5.45 

2.43 

3.07 

0.53 

1.92 

2.81 

1895. 


T. 

0.10 

0.69 

0.06 

T. 

0.02 

0.40 

0.01 

T. 

T. 

| 

0.11 

0.30 

T. 

0.05 

T. 

0.27 

0.06 

T. 

T. 

T. 

0.36 

T. 

0.08 

0.30 

T. 

0.05 

0.19 

1.55 

0.13 

0.04 

0.21 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.01 

0.15 

T. 

0.24 

0.05 

* 0.65 
0.11 

0.04 

0.50 

0.01 

0.03 

0.74 

0.69 

T. 

1.32 

T. 

0.54 

0.05 

T. 

1.00 

T. 

T. 

1.53 

0.01 

T. 

0. 18 

I . . 

) 

0.04 

T. 

0.08 

T. 

\ 

T. 

T. 

T. 

0.84 

4.93 

0.50 

0.07 

T. 

0.11 

T. 

0.03 

► 

0. 13 
0.60 

0.02 

0.26 

T. 

0.10 

0.01 

2.00 

T. 

[ 

0.32 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.80 

0.51 

' 6.02’ 

0.69 

T. 

0.02 

0.97 

0.36 

0.02 

0.35 

’6.03 

0.35 

’ ’6’2o’ 

0.38 

[ 

T. 

T. 

T. 

’“t." 

| 

0.59 

0.98 

T. 

0.02 

0.40 

0.01 

0.90 

T. 

0.15 

T. 

T. 

0.50 

0.10 

| 

0. 18 
0.64 

0.01 

► 

0.01 

6.01 

T. 

0.56 

0.01 

; 

T. 
0.10 
0.25 
0. 10 

0.19 

0.23 

0.08 

0.50 

0.18 

T. 

0.38 

T. 

0.46 

0.30 

0.08 

0.25 

0.06 

T. 

0.83 

1.80 

0.06 

0.32 

| 

0.68 

T. 

) 

0.25 

T. 

* 1.43 

0.01 

0.12 

T. 

) 

0.44 

0.25 

0.19 

T. 

T. 

• 

0.63 

Suras .... 

5.71  0.98 

5.09  , 3.07 

2.05 

2.90 

7.14 

1.40 

6.69 

1.57 

2.14 

4.09 
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NEW  ORLEANS,  LA. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October 

November. 

<u 

& 

a 

0) 

o 

0) 

A 

i 

T. 

0.96 

T. 

0.16 

0.01 

0.07 

2.60 

0.56 

0.16 

0.10 

0.05 

1.02 

0.48 

T. 

T. 

0.08 

0.56 

1.50 

1.25 

2 

0. 15 
T. 

* * *6! 32 

3 

T. 

4 

0.12 

0.11 

0.49 

1.98 

0.80 

0.02 

T. 

0. 10 
T. 
0.25 

T. 

T. 

R 

T. 

T. 

0.25 

0.01 

T. 

1.08 

0.20 

6 

0.75 

T. 

7 

T. 

T. 

0.45 

T. 

S 

0.82 

0.02 

T. 

9 

0.58 

T. 

10 

T. 

0. 14 
0.38 
0.82 
0.30 
T. 
0.38 

0.08 

0.46 

0.25 

0.62 

0.44 

0.25 

11 

1.05 

1.70 

0.01 

T. 

12 

1.08 

13 

14 

T. 

0.32 

0.14 

0.11 

T. 

0.08 

0.82 

T. 

0.03 

0.81 

0.23 

0.08 

0.01 



15 

16 

0.02 

1.19 

T. 

0.16 

17 

0.35 

1.58 

0.06 

T. 

0.82 

j 

0.12 

0.09 

18 

0.16 

0.08 

0.07 

0.47 

0.61 

T. 

0.84 

19 

2.88 

T. 

20 

0.36 

0.87 

21 

6.16 

T. 

0. 10 

22 

0.02 

0.03 

T. 

T. 

23 

T. 

0-30 

T. 

24 

0.07 

0.09 

T. 

25 

6.20 

1.41 

0.06 

0.01 

0. 14 

26 

0.39 

3.00 

27 

0.18 

0.04 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.30 

0.03 

1.02 

T. 

28 

0.14 

T. 

0.10 

T. 

0.28 

29  

T. 

0.35 

30 

T. 

31  

0.25 

Sums  — 

2.50 

4.92 

3.49 

3.70 

2.66 

5.30 

3.72 

4.56 

4.38 

4.24 

6.24 

2.31 

1894. 

1 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

0.24 

T. 

0.04 

T. 

2 

0.55 

0.42 

1.04 

0.44 

0.27 

0.25 

0.29 

0.34 

T. 

6.77 

0.06 

3 

0.01 

0.15 

T. 

4 

T. 

0.02 

T. 

0.08 

T. 

0. 53 

T. 

0.01 

5 

0.12 

0.21 

0.44 

0.50 

0.81 

T. 

6 

0.84 

0.02 

7 

0.01 

T. 

T. 

0.18 

0.24 

0.35 

0.03 

0.07 

0.06 

8 

0.35 

0. 10 
0.18 
0.48 
T. 

9 

0.71 

0.60 

1.17 

0.01 

T. 

0.10 

0.53 

0.02 

in 

0.86 

11 

0.06 

0.91 

0.17 

0.15 

0.99 

12 

T. 

0.24 

0 12 
0.52 

0.09 

0.04 

1.82 

0.07 

1.48 

0.12 

1.07 

13 

” T.  ’ 
T. 

1.88 

0.70 

0.75 

T. 

14 

T. 

0.54 

0.24 

15 

16 

0.01 

0.99 

T. 

0.33 

0.37 

0.02 

1.13 

T. 

0.02 

0.03 

0.03 

17 

0.24 

0.49 

1.25 

0.18 

3.43 
0.61 

1.44 
0.21 
0.03 

T. 

• poopppoo 

T. 

18 

19 

T. 

0.97 

T. 

0.24 

20 

0.66 

0.01 

0.18 

1.13 

0.45 

21 

22 

T. 

0.14 

1.12 

0.33 

0.59 

23 

T. 

0.30 

1.88 

0.22 

0.01 

T. 

0.91 

T. 

0.58 

T. 

24 

0.11 

0.30 

T. 

0.01 

25 

”6!l8’ 

1.01 

0.27 

26 .. 

0.66 

27 

0.01 

0.27 

T. 

0.05 

0.40 

T. 

28 

0.06 

0.48 

0.04 

T. 

0.43 

0.46 

T. 

29 

0.28 

30 

T. 

T. 

0.54 

0.03 

31 

T. 

Sums  ... 



1.76 

11.06 

5.94 

4.71 

1.79 

5.19 

11.51  7.32 

0.92 

0.89 

1.34 

2.01 
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Do7 

month. 


31 


Sums 


0.18 

0.08 


0.24 

0.11 

0.09 

3.99 

T. 


0.01 

1.51 

0.01 


0.22 


T. 

T. 

0.23 


0.18 

0.06 

0.28 

T. 


7.19 


0.88 

0.12 


0.02 

0.25 

T. 


0.44 

1.03 

0.10 


0.50 

0.32 

T. 


T. 

0.04 


0.01 

0.21 


0.32 

0.20 


1.05 

0.62 


0.04 
0.17 
0. 16 
0.03 
T. 


T. 


T. 

0.09 


T. 

0.03 


0.54 

0.56 


3.92  3.81 


0.03 

1.28 


0.06 

0.11 

T. 


T. 


T. 

0.01 

1.09 


T. 


2.58 


0.22 

0.32 

T. 

0.01 

T. 

0.12 

T. 


0.36 

T. 


0.12 

0.09 


1.65 

3.50 

1.34 

0.21 


0.01 


7.95 


0.02 

0.13 

0.01 

0.16 

0.41 

0.09 

1.94 

T. 


0.39 

0.16 

1.26 

1.44 

0.28 

0.01 

T. 

0.16 

T. 

0.01 

0.34 

1.15 

0.02 


0.77 

1.00 


9.74 


0.03 

0.20 


0. 14 
T. 


0.12 

0.11 

0.30 

T. 

0.12 

T. 


T. 

0.65 

1.33 

0.52 

0.48 

0.39 

0.90 

0.69 


0.09 


6.07 


T. 

T. 

0.84 

0.05 

0.05 

0.15 

T. 

0.38 


0.01 


0. 10 
0.91 
T. 
0.05 
2.64 
0.03 
0.02 
0.01 
0.93 
0.01 


0.42 

0.01 


0.01 

0.17 

T. 


6.79 


September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.02 

0.27 

0.01 

0.02 

T. 

0.01 

T. 

0.44 

0.04 

0.02 

0.02 

0.04 

0.38 

0.29 

0.07 

T. 

0.06 

T. 

T. 

0.23 

0.90 

0. 13 
T. 

T. 

T. 

T. 

0.82 

0.OT 

0.19 

0.12 

0.06 

T. 

T. 

T. 

0.20 

0.06 

0.79 

0.53 

T. 

0.01 

0.25 

1.30 

T. 

0.28 

0.76 

1.97 

1.21 

0.69 

4-52 

NEWPORT,  ARK. 
1893. 


1 

0.70 

8.81 

0.34 

0.20 

0.08 

0.12 

Q 

a 

0.22 

1.24 

0.60 

4 

0.50 

0.05 

0.10 

n 

6 94 

0.16 

^ 

0.10 

0.69 

0.03 

6.50 

7 

0.10 

0.16 

g 

0.80 

0.20 

9 

0.05 

0.30 

0.20 

10 

0.20 

0.09 

0.06 

1.36 

11 

0^20 

0.05 

12 

0.18 

0.92 

1.09 

0.10 

6.20 

13 

0.19 

14 

3!  15 

15 

0. 40 

0.27 

0.16 

ir 

0.30 

0.05 

0.92 

17  

1.35 

0.02 

0.16 

10  

0.52 

0. 13 

19  

6.40 

20  . . 

0.57 

0.35 

2. 10 

21 

0.45 

0.20 

0.24 

1.54 

22  . 

0.18 

•>3 

6.30 

0.22 

24 

1.58 

0.50 

25 

1 15 

i.10 

2 10 

0.15 

26 

0.88 

0.46 

0.60 

27 

1.06 

1.44 

28 

0.50 

1 70 

29 

0.05 

o!oe 

30 

i*73 

1.70 

31  . 

2.05 

1,33 

0.01 

Sums  ... 

1.22 

3.82 

3.43 

1 

8.21 

9.13 

3.32 

4.35 

2.44 

6.57 

1.95 

3.24 

1.28 
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Day. 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.52 

1.58 

2 

0.06 

0.08 

0.05 

1.63 

3 

2.35 

0.30 

0.73 

4 

0.90 

1.09 

0.05 

5 

0 09 

0 03 

0.14 

2.25 

0.26 

6 

2.32 

6.38 

1.65 

7 

0.34 

8 

3.16 

6.30 

2.01 

0.07 

9 

0.95 

0 23 

0.87 

10 

0.20 

0.09 

0.89 

1.95 

11 

0.39 

0.24 

0.93 

12  

1.02 

0 13 

0.12 

0.07 

18  

0.73 

0.17 

14 

6.39 

0.04 

6.56 

15 

0.05 

0.63 

0.61 

0.02 

0.12 

16 

0.38 

0.48 

0. 10 

17 

18 

0.09 

1.33 

6.58 

0.17 

0.08 

6.97 

0.02 

19 

0.27 

1.70 

o!  55 

1.00 

0*62 

20 

0.08 

1.98 

0 42 

21 

0.78 

0.27 

0.24 

22 

0 27 

28 

0.13 

0.09 

0.93 

24 

0.23 

0.09 

0.80 

o.io 

25 

0.09 

0.08 

6. 10 

26 

0.21 

0. 19 

27 

0.15 

0.21 

28 

o.ii 

29 

0.31 

0.60 

0.28 

30 

1.00 

31 

0.67 

Sums  . . . 

2.37 

9.83 

7.97 

3.69 

7.01 

3.52 

5.76 

1.27 

3.16 

1.30 

0.98 

5.53 

1895. 


1 

0.60 

0-25 

0.46 

0.60 

1.12 

2 

0.34 

6.06 

6.66 

0.10 

0.30 

3 

0.43 

4 

0.20 

5 

0.18 

0.40 

0.25 

6 

0.11 

0.15 

0.90 

0.66 

1.18 

0.87 

0.05 

0.49 

0.08 

0.15 

0.20 

8 

0.09 

0.17 

0.06 

1.38 

0.25 

9 

0.76 

1.15 

10 

0.07 

0.20 

11 

0.04 

0.85 

6.28 

0.10 

0. 15 

12 

0.06 

o.'io’ 

1.20 

13 

0.41 

1.20 

0.04 

14 

0.10 

0^20 

15 

0.13 

0.87 

0.80 

0.20 

16 

0.82 

0.35 

0 66 

0.43 

0. 17 

17 

o'.  12 

0.06 

0.10 

0.70 

0 17 

18 

o!o5 

19 

0.11 

0.55 

0.90 

20 

6.41 

0.90 

0.56 

1.20 

21 

0.53 

o!o6 

6.56 

22 

23 

0.68 

24 

0.18 

1*21 

0.50 

25 

1.21 

0.40 

0.50 

1.00 

0-27 

26 

0.56 

0.15 

0.30 

1.47 

27 

0.11 

0.15 

0.57 

28 

6.43 

1.17 

29 

30 

0.15 

6.05 

31 

0.51 

1.17 

0.30 

Sums  . . . 

5.25 

0.27 

5.74 

1.90 

2.99 

3.61 

9.68 

1.11 

1.70 

1.02 

5.95 

4.28 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

j 

© ' ^ 1 

f-.  C 

e<3  3.  cj3 

S ; < ' S 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.96 

0.17 

0.30 

0.59 

0.06 

0.32 

T. 

T. 

0.54 

T. 

0.49 

2.65 

0.06 

0.12 

0.07 

0.08 



T. 

0.04 

0.40 

0.01 

6.66 

T. 

0.04 

1.19 

0.31 

0.77 

0.45 

0.30 

0.01 

T. 

T. 

T. 

1.03 

6.06 

0.24 

0.02 

T. 

0.26 

0.69 

0.58 

0.20 

T. 

0.97 

0.03 

0.02 

0.15 

0.01 

T. 

0.08 

0.87 

0.81 

6.49 

0.09 

0.06 

0.10 

0.57 

0.22 

T. 

0. 17 
0.01 

T. 

0.12 

0.05 

0.17 

T. 

0.47 

0.02 

1.81 

0.09 

0.15 

0.24 

0.39 

0.02 

0.45 

T. 

T. 

0.01 

0.04 

T. 

T. 

0.03 

0.15 

T. 

1.86 

0.07 

0.07 

0.01 

T. 

0.58 

6.09 

0.64 

0.02 

T. 

0.42 

T. 

0.76 

0.07 

0.60 

0.44 

0.02 

0.46 

0.63 

0.28 

T. 

0.16 

T. 

0.18 

0.38 

0.37 

6.04 

0.04 

0.03 

2.45 

T. 

1 

0.02 

T. 

0. 10 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.02 

0.07 

0.04 

0.39 

0.07 

1.74 

0.67 

0.02 

T. 

T. 
0.09 
0. 17 

0.06 

0.90 

1.50 

6.01 

0.01 

T. 

T. 

T. 

0.03 

T. 

T. 

6.02 

3.81 

2.54 

0.02 

T. 

0.06 

6.10 

0.19 

0. 17 
0.01 

T. 

0.08 

0.03 

0.89 

0.17 

T. 

0.37 
0. 14 

0.07 

0.76 

6.15 

1.60 

T. 

0.40 

0.39 

T. 

T. 

0.65 

0.02 

0.09 

0.08 

0.10 

0.03 

0.01 

0.21 

0.28 

T. 

0.06 

Sums — 

3.56 

7.81 

4.47 

6.36 

5.06 

2.56 

1.26 

7.18 

2.27 

5.28 

3.71 

3.49 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.06 

1 

0.03 

T. 

0.12 

0.17 

0.06 

0.23 

0.27 

0.50 

0.08 

0.71 

0.07 

T. 

0.37 

0.03 

1.21 

0.01 

0.02 

T. 

0.11 

6. 55 

0 10 

0.94 

0.12 

T. 

0.36 

0.11 

1.69 

0.01 

0.05 

T.  0.14 

T 

1.71 

0.08 

0.45 

0.01 

0.57 
0.06 
0. 10 

0.43 

0.22 

0.76 

0.02 

0.03 

0.15 

0.08 

T. 

0.08  0.04 

0.17  1.04 

0. 16 

1.71 

T. 

0.24 

1.42 

0.50 

0.64 

0.02 

0.79 

T. 

0.07 

0.02 

0.45 

0.03 

0.06 

0.19 

6.66  

0.44 

0.25 

0.06 

0.13 

0.01 

0.10 

0.14  

0.46 

0.05  

T. 

0. 10 
0.43 
0.16 
0.16 
0.71 
0.08 
0.68 
0.14 
T. 

0.04 

0.36 

0.59 

4.68 

0.01 

0.20 

0.02 

0.05 

T. 

o.oi 

0.12 

0.49 

0.04 

0.19 

0.04  T. 

. . T 

6. 13 
0.01 

0. 18 

0.02 

0.05 

0.13  0.29 

0.11  0.10 
0.47  

0.20 

0.10 

0.01 

0.03 

T. 

T. 

0.36 

V 

0.01 

0.02 

0.06 

T. 

0.05 

0.10 

0.04 

0.65 

”6.‘6i’ 

1.50 

0.01 

T. 

0 07  1 

6.01 

T. 

1.30 

0.64 

0.29 

0.15 

0.14 

1.84 

0. 08  

T. 

T 

T. 

0.04 

0.59 
0. 16 
T. 
0.27 

T. 

0.35 

0.77 

0.29  

T. 

0.06 

6.03 

T. 

1.01 

6.03 

T. 

T. 

0.04 





Sums  — 



2.70 

5.15 

1.69  j 2.51 

3.90 

0.86 

2.89 

1.54 

8.04 

5.83 

3.83 

5.23 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

<6 

a 

* 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

u 

<D 

£> 

a 

0) 

o 

© 

Q 

1 

0.18 

0.05 

0.12 

0.19 

0.65 

2- 

0.22 

0.72 

0 22 

T. 

0.21 

6 30 

3 

0.01 

0.43 

0.03 

0.03 

T. 

4 

T. 

0 02 

1.04 

1.03 

K 

T 

o.oi 

0.54 

0.05 

T. 

T 

6 

0.80 

T. 

T. 

0.60 

0.06 

T. 

7 

0.02 

0.28 

0.33 



0.06 

1.13 

1 0. 10 

T. 

8 

0.24 

0.29 

0.49 

, 

0.70 

T. 

0.18 

T. 

9 

0.26 

0.09 

0.22 

0.03 

0.02 

T 

0.07 

10 

0 43 

0.09 

T. 

0.03 

11... 

0.55 

T. 

0.01 

12 

T. 

0.03 

0.03 

T. 

0.68 

1.89 

13. . . . 

6.17 

0.02 

0.15 

0.18 

0.01 

0.04 

0.03 

1.07 

T. 

14 

0.34 

T 

0.24 

0 01 

0.08 

15  ... 

0.29 

T 

0.04 

1.30 

16  .. 

0.58 

0. 18 

T: 

0.36 

T. 

6.09 

17 



T. 

0.03 

0.03 

T. 

6.02 

18 

T 

0.19 

0.02 

0.01 

0.10 

19 

0.19 

T. 



20 

....... 

6. 19 

0.09 

21 

6.08 

6.01 

0.44 

0.01 

T. 



T 

22 

0 02 



0.06 

0.01  i 

0.78 

0.18 

23 

T. 

T. 

24 

0.08 

0.09 

0.14 

25 

T. 

T. 

0.03 

0.01 

0. 18 

T. 

26 

1.97 

T. 

0.04 

T. 

6.30 

0 68 

0.01 

27 

0.28 

1.02 

0.67 

0.51 

T. 

0.28 

0.17 

0.22 

28 

T. 

0.08 

0.03 

0.23 

0.01 

T. 

29 

0.30 

0.12 

0.66 

T. 

30 

T. 

0.41 

0.10 

0.58 

T. 

0.02 

6.04 

31 

T 

1.17 

0.85 

1.05 

* 

Sums  ... 

5.62 

0.82 

2.80 

2.92 

2.04 

2.57 

4.40 

4.12 

0.95 

4.04 

3.58 

1.87 

north  mcgregor,  iowa. 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


* 

* 

0. 14 

0.22 

0.52 

0.70 

0.01 

0.02 

0.06 

1.50 

0.07 

0.04 

0.03 

T. 

6.20 

T. 

0.18 

o.oi 

1.57 

0.07 

0.03 

0.06 

0 01 

0.06 

0.30 

0‘.  06 

T. 

0.42 

0.29 

6.05 

• 

0-52 

0.17 

T. 

0.03 

0. 18 

0.02 

0.02 

0.10 

0. 18 

0.25 

0.01 

0.27 

6. 18 

0.32 

1.13 

0.60 

1.70 

0.02 

0.29 

0.48 

0.04 

0.13 

0.27 

0.65 

I 

0. 10 

T. 

0.09 

T 

T. 

0.09 

0.34 

0.01 

0.24 

0.05 

0.48 

o!  oi 

0. 18 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.04 

0.08 

0-36 

0 16 

T 

T. 

0^70 

0.01 

T. 

0. 15 

0.07 

T. 

0 25 

0.13 

T. 

0^78 

0.20 

O’.  02 

0.03 

Sums  ... 

* 

* 

2.33 

4.08 

1.81 

2.25 

0.07 

1.32 

2.70 

2.29 

1.11 

0.80 

*No  record  for  January  and  February. 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

cS 

a 

June. 

3 

1-3 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

» 

0.07 

T. 

0. 15 
0.17 
T. 
0.35 
0.02 
T. 

0.55 

0.05 

0.11 

0.09 

T. 

0.52 

0.14 

T. 

0.23 

0.34 



0.52 

0.05 

1 

0.26 

0.17 

0.27 

0.45 

0.42 

0.14 

T. 

0.22 

T. 

T. 

T. 

0.16 

T. 

1.00 

0.05 

0.16 

T. 

0.20 

0.39 

0.29 

0.13 

” '6.' 45 

0.48 

T. 

0. 15 

0.25 

0.10 

0.04 

T. 

0.01 

0.11 

0.07 

0.23 

0.09 

0.45 

0.34 

0.64 

0.28 

1.16 

0.04 

0.05 

T. 

0.38 

0.47 

i 

w 

0. 10 

0.43 

i 

i 

0.19 

0.85 

0. 16 

0. 14 

Sums  — 

* 

* 

0.22 

0.64 

2.38 

2.13 

1.19 

2.51 

I 

2.37 

0.86 

1.33 

1.70 

No  record  for  January  and  February. 

NORTH  PLATTE,  NEBR. 
1893. 


0. 12 

0.04 

0.08 

T 

T. 

0.04 

T. 

o ... 

0.02 

0.14 

0.27 

0.03 

3 

0.20 

T. 

1.64 

T. 

4 

0.20 

T. 

0.01 

a 

T. 

6 

0.01 

6.07 

0.02 

T. 

T. 

7 

0.01 

T. 

0-09 

T. 

3 

0.89 

9 

* 

0.04 

T. 

T. 

10 

0.04 

0.01 

6.  io 

T 

0.01 

11  

T 

0.02 

T. 

0.08 

12 

T. 

T. 

0.34 

13  . 

0. 10 

0.16 

T. 

14 

T. 

0.11 

0.22 

T. 

T. 

15. 

0.40 

T. 

16 

0 06 

17 

T. 

0.02 

T, 

18 

19 

20 

1.36 

21 

T. 

22 

0.01 

T. 

1.74 

T. 

23 

0.05 

T. 

24 

T. 

0.01 

0.36 

25 

T. 

0.10 

T. 

6.44 

T. 

T. 

26 

T. 

T. 

0.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

27 

0.01 

0.26 

0.04 

0.02 

0.10 

0. 14 

28 

o!oi 

T. 

0.07 

o!oe 

0.01 

0.12 

T. 

29 

T. 

T. 

0.52 

o.oi 

0.20 

0.01 

T. 

30 

! 0.02 

0 60 

0.92 

o.ie 

0.02 

31 

0.28 

T. 

Sums 

0.03 

0.62 

1.29 

0.15 

1.33 

4.11 

1.13 

3. 62 

0.32 

1 

0.05 

0.11 

0.40 
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NORTH  PLATTE,  NEBR .—Continued. 
1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

I 

June. 

: July. 

| August. 

September. 

October. 

| 

i November. 

December. 

1 

T. 

0. 12 

T. 

T. 

0.04 

0.01 

0.04 

0.05 

0.08 

0.01 

T. 

0. 10 

0.42 

T. 

T. 

0.38 

0.22 

0.40 

0.26 

0.06 

T. 

0. 10 
T. 

5 

0.01 

6 

T. 

T. 

7 

T. 

£ 

T. 

0.32 

T. 

0.04 

0.01 

0.04 

9 

0.10 

T. 

0.16 

0.02 

10 

T. 

0.01 

0.07 

0.01 

T. 

11 . 

T. 

12  . . 

T. 

13  

T. 

0.01 

0.01 
| 0.14 

14 

0.06 

0.06 

0.88 

15  . 

T. 

0.01 

16 

T. 

T. 

0.15 

17 

T. 

0.16 

0.01 

T. 

18 

0.06 

0.40 

T. 

19 

T. 

0.01 

T. 

20 

0.01 

0.02 

1.56 

0.04 



T. 

21 

0.08 

0.06 

0.64 

0.40 

0.08 

22 

0.20 

0.01 

T. 

23 

0.74 

0.28 

0.01 

0.10 

24 

T. 

25 

T. 

26 

T. 

27 

T. 

T. 

0.44 

0.02 

28 

0. 18 
0.01 
0.25 

29 

0.04 

30 

31  

T. 

Sums.. . 

0.33 

0.29 

1.72 

1.64 

0.39 

3.54  2.39 

0.17 

0.14 

0.59 

0.01 

T. 

1895. 


1 

0.01 

T. 

0.26 

T 

2 

0.72 

0.20 

T. 

3 

T. 

o.io 

T. 

0.20 

4 

T. 

T. 

0.01 

0.08 

5 

T. 

0.26 

0.01 

6 

T. 

0.11 

T. 

7 

0.32 

T. 

0.05 

8 

T. 

T. 

T. 

T. 

9 

0.22 

0.54 

6. 14 

0.24 

0.08 

10 

T. 

T. 

0.06 

0.03 

11 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.22 

12 

T. 

T. 

0.01 

13 

T. 

0.07 

0 08 

6.50 

14 

T. 

0.02 

0.54 

0.12 

0.20 

15 

6. 10 

T. 

T. 

0.22 

16 

T. 

T. 

T. 

0.01 

17 

1.15 

18 

T. 

19 

T. 

20 

0.13 

0.58 

T. 

21 



T. 

T. 

22 

T. 

0.20 

0.12 

0.26 

t! 

T. 

23  

T. 

0.24 

0.02 

0-02 

24 

0.40 

0 28 

0.04 

25 

0.03 

6. 16 

0.14 

0.08 

26 

0.57 



T. 

27 

0.28 

0.34 

28 

T. 

0. 12 

1.02 

T 

29 

0.04 

t! 

30 

T. 

0.92 

1.54 

T. 

31 

0.01 

T. 

0. 16 

Sums 

0. 14 

0.84 

0.09 

1.93 

2.38 

4.35 

1.08 

2.13 

0.48 

0.09 

0.96 

0.11 
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DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION, 


OAKRIDGE,  N.  C. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

1 February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November,  j 

December. 

1 

0 40 

0.03 

0.56 

0.02 

2.28 

0.45 

2 

0.24 

6.47 

6.48 

1.18 

1.03 

3 

T. 

T. 

0.58 

0 02 

4 

T 

0.16 

0 64 

2.81 

0.09 

0.50 

2.03 

1.00 

0.55 

5 

0.21 

0.15 

0.01 

0.08 

0.05 

0.10 

6 

0.46 

o.oi 

7 

0.23 

T. 

0.14 

0.09 

6 13 

8 

0.05 

0.06 

9 

0. 15 

6.27 

0.20 

0.07 

10 

0.55 

0.01 

o!l9 

11 

2.01 

0.32 

12 

0.28 

0.07 

0.10 

T. 

T. 

0.31 

13 

1.44 

0.36 

0.26 

0.26 

0.07 

0.79 

0.68 

14 

0.22 

0.93 

1.59 

0.40 

15 

T. 

o.  ii 

0.13 

0.13 

2.35 

0.01 

0.13 

16 

0.17 

1.16 

0.06 

17 

0.34 

T. 

0.04 

0A0 

18 

0.62 

0.11 

T. 

0.16 

19 

0.47 

0.13 

6. 13 

20 

0.04 

0.03 

21 

T. 

o!oi 

T 

1.24 

0.08 

22 

6.37 

T. 

1.43 

0 22 

23 

6.25 

0.33 

0.56 

0.02 

24 

:::::: 

0.02 

6.66 

6.02 

0.22 

o.oi 

25 

0.02 

o.oi 

0.04 

26 

0.07 

0.01 

0.08 

27 

0.70 

T. 

0.05 

1.59 

28 

6.98 

0.07 

0. 10 

0.49 

0.04 

0.26 

0.75 

29 

0. 14 

1.03 

1.90 

3.37 

30 

o!o7 

0.02 

0.26 

31.  . 

0.24 

oi  10 



Sums  . . . 

1.86 

7.35 

1.07 

2.29 

7-35 

6.42 

1.44 

8.26 

6.75 

7.26 

1.66 

1.60 

1894. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.88 

0.61 

0.19 

0.68 

T. 

T. 

0.16 

0.27 

0.95 

T. 

0.15 

0.71 

0.07 

0.08 

0.46 

T. 

0.05 

0.02 

0.06 

0.96 

0. 16 

0.49 

0-22 

T. 

0.10 

0.57 

0.35 

0.48 

0.20 

0.19' 

0.23 

T. 

0.85 

2.21 

0.05 

0.60 
0. 13 
0.70 
0.75 
0.34 

T. 

0.51 

0.19 

T. 

0. 10 

0.34 

0.35 

0.01 

• t.“ 
0.05 
0.05 

0.22 

T. 

0.05 

0.45 

T. 

0.32 

0.42 

T. 

0.95 

0.30 

0.21 

0. 18 

0.17 

0.02 

0.03 

1.98 

T. 

0.02 

T. 

0.18 

0.03 

0.04 

0.09 

0.19 

0.05 

T. 

T. 

0.49 

0.02 

0.28 

0.89 

1.13 

0.08 

T. 

0.07 

T. 

0.52 

0. 13 

T. 

T. 

0.17 

0.34 

0.10 

0.20 

0. 13 
0.51 

0.02 

0.03 
0. 17 

T. 

0.25 

0.34 

0.08 

0.06 

0.57 

0.20 

T. 

T. 

T. 

0.33 

0.06 

0.19 

0.02 

T. 

T. 

0.31 

0.02 

0.67 

1.08 

0.11 

6.73 

0.82 

0.15 

0.30 

T. 

0.20 

0.40 

0.19 
0. 16 
0.02 
0.05 
0. 10 

T. 

T. 

0.05 

0.04 

0.79 

0.02 

0.26 

0.03 

0.58 

0.23 

0.10 

0.56 

0.09 

0.26 

0.68 

Sums  ... 

3.10 

I 

4.67 

0.78 

1.84 

3.92 

2.45 

6.64 

1 

1.45 

4.68 

5.09 

0.93 

3-25 
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OAKRIDGE,  N.  C.— Continued. 


1895. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

1 1 

February. 

March. 

April. 

«3 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0. 10 
0.70 

T. 

0.08 

0. 10 
T. 

0.90 

0.30 

0.28 

1.00 

0.25 

0.15 

0.03 

0.09 

0.78 

0.05 

0.07 

0.11 

0.50 

0.30 

1.09 

0.43 

0.08 

1.81 

0.20 

1.85 

1.55 

0.53 

6.55 

0.05 

6.38 

ooooo 

88888 

0.02 

0.75 

0.03 

0.39 

0.08 

0.19 

0.25 

0.16 

0.52 

0.19 

0.06 

0.16 

0.22 

0.11 

0.12 

0.36 

T. 

0.01 

0.29 

0.15 

0.10 

6.05 

6.66 

0.08 

0.06 

6.05 

0.05 

0.90 

0.40 

6.99 

6.54 

T. 

0.70 

0.55 

0.30 

0.90 

2.02 

0.25 

T. 

T. 

0.04 

0.05 

2.10 

0.12 

0.13 

0.09 

0.98 

0.60 

6.08 

6.96 

0.02 

6.80 

0.20 

0.02 

0.02 

0.25 

4.03 

0.99 

0.30 

0.18 

i.  15 

0. 15 

T. 

0.05 

0.73 

0.43 

0.73 

0.14 
0. 10 

0.27 

0.04 

0. 13 

0.26 

0.08 

0.50 

0.71 

0.16 

0-15 

T. 

0.22 

T. 

0.06 

T. 

T. 

0.38 

1.35 

Sums  — 

6.31 

3.28 

4.83 

5.37 

6.29 

3.83 

6.16 

3.62 

0.11 

1.05 

2.43  4.84 

OIL  CITY,  PA. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.10 

0.65 

0.05 

0.59 

0.53 

0.68 

T. 

0.82 

1.16 

0.17 
0.10 
0. 10 

0.22 

0.05 

0.89 

0.20 

T. 

0.29 

0.02 

0.03 

T. 

0.33 

0.43 

0.02 

0.10 

0.05 

T. 

0.94 

0.01 

0. 10 
T. 
0.01 
0.40 
0.30 
T. 
0.40 
0.10 

6.61 

1.36 

0.03 

0. 17 
0.06 

0.26 

0.32 

0.25 

6.61 

0.42 

0.33 

0.30 

0.07 

0.18 

0.30 

1.63 

T. 

0. 14 

0.06 

0.23 

0.10 

0.42 

T. 

0.05 

T. 

T. 

0.21 
0. 15 

0.03 

0.05 

0.40 

0.01 

0.01 

T. 

1.04 

0.17 

0.09 

0.08 

0.40 

0.30 

0.04 

0.74 

0.15 

0.36 

2.13 

0.03 

T. 

T. 

*6*03* 

T. 

0.12 

0.01 

0.02 

0.32 

0.37 

0.50 

0.04 

0.40 

0.35 

1.06 

1.45 

0.20 

0.20 

T. 

6.83 

0.06 



0.02 

1.60 

T. 

0.40 

0.10 

0.60 

0.05 

0.09 

T. 

6.03 

0.09 

0.15 

0.16 

0.04 

1.37 

0.39 

0.93 

T. 

0.09 

0.17 

T. 

0.60 

0.36 

0.09 

0.20 

T. 

0.30 

0.20 

0.10 

0.62 

0.04 

0.13 

0.05 

0.08 

0.01 

T. 

0.30 

0.18 

T. 

0.47 

0.67 

0.07 

0.19 

T. 

T. 

0.08 

T. 

0.06 

T. 

0.04 

0.17 

T. 

0.33 

6.02 

0.13 

0.01 

0.67 

T. 

0.31 

T. 

T. 

0.03 

0. 18 

0.79 
0. 17 
0.07 
0.03 

T. 

0.38 

0.08 

0.30 

0.09 

0.92 
0.03 
0. 14 

0.10 

0.58 

0.02 

0.03 

6.02 
0. 18 

0.50 

2.37 

T. 

0.11 

Sums  . . . 

3.29 

8.11 

2.92 

4.92 

1 

6.15 

j 3.99 

4.52 

3.04 

2.39 

4.02 

1.99 

4.63 

DMP 16 
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OIL  CITY,  PA. — Continued. 
1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

1 February,  1 

March. 

. 

'E 

a 

ca 

a 

0) 

fl 

3 

July. 

August. 

September,  j 

October. 

November. 

December. 

0.09 

T. 

0.02 

0.20 

0.07 

0.20 

0.06 

0.01 

0.13 

0.30 

0.19 

0.06 

0.29 
T. 
0.24 
0.24 
0.02 
0.24 
0.02 
0.23 
0. 14 
0.05 
0.10 
4-15 
0.01 

0.03 

1.06 

0.01 

*”t.” 

0. 17 
0.05 
0. 10 
0.11 
0.50 

0.06 

0.24 

0.54 

0.06 

T. 

0.05 
0.02 
0. 10 
T. 

T. 

T. 

T. 

0.31 

6- 14 
0.02 

6.38 

0.12 

0.40 

0.06 

0.48 

0.22 

T. 

0.31 

1.05 

0.16 

1.15 

T. 

0.02 

0.01 

0.15 

0.70 

T. 

0.03 

0.08 

0.  io 

T. 

T. 

T. 

0.20 

1.66 
0.02 
0.30 
0. 10 

« 

0.09 

0.56 

0.08 

0.48 

0.03 

0.24 

0.24 

0.26 

0.08 

0.62 

T. 

0.32 

0.09 

0.48 

0.02 

0.34 

0.08 

0.53 

1.08 

0.98 

0.04 

0.06 

0.01 

0.20 

6.48 

0.06 

0. 10 

0.55 

T. 

0.30 

T. 

0.08 

0.02 

0.10 

0.68 

0.29 

0.68 

0.16 

0.02 

0. 12 

0.02 

0.11 

0.31 

2.20 

0.06 

0.04 

0.02 

T. 

0.02 

0.40 

0.03 

0.53 

0.12 

T. 

0.10 

0.01 

0.02 

0.14 

0.36 

0.06 

0.07 

0.05 

0.05 

0.02 

0. 13 

0.12 

0.09 

0.62 

0.24 

T. 

0.80 

0.02 

T. 

0.31 

0.08 

0.10 

0.10 

0.10 

0.15 

T. 

0.11 

0.02 

0.11 

0.54 

0.07 

0.20 

0.40 

0.20 

0.85 

Sums  — 

3.48  2.94 

1.90 

3.17 

5.04 

1.62 

1.95 

0-41 

6.51 

2.43 

2.22 

2.65 

1895. 


0.32 

0.17 

0. 12 
0.09 

0.08 

0.15 

0.63 

T. 

0.55 

0.24 

T. 

0.28 

0.11 

0.07 

0.05 

0.03 

0.53 

0.11 

0.03 

0.08 

0.09 

0.08 

0.14 

0-26 

0.04 

0.48 

0.50 

0.15 

0.01 

0.03 

0.94 

0.50 

0.27 

0.43 

0.63 

0.01 

0.15 

0.14 

0.05 

T. 

0.28 

0.03 

0.12 

0.72 

0.19 

2.37 

0.25 

0.18 

0.64 

1.40 

0.45 

0.32 

0.61 

0.94 

0.01 

0.03 

0.04 

0.03 

0.03 

0.04 

0.09 

0.18 

T. 

0.07 

0.02 

0.02 

0.46 

0.72 

0.29 

0.09 

0.09 

0.32 

0.30 

0.02 

0.05 

1.06 

0.21 

0.42 

0.02 

1.33 

0.28 
0. 10 

0.10 

6. 13 

0.01 

T. 

0.03 

T. 

0.04 

0.09 

1.25 

0.07 

0.05 

0.02 

0.15 

0.08 

0.04 

0.03 

T. 

0.30 

0.03 

0.27 

T. 

0.52 

' 0.05' 

0.37 

0.06 

0.03 

0.26 

0.46 

0.38 

0.77 

T. 

0.02 

0.21 

T. 

0.02 

1.08 

0.01 

0.05 

0.09 

0.57 

1.40 

T. 

0.38 

0.01 

0.53 

1.26 

0.25 

0.06 

0.51 

0.10 

T. 

0.04 

”6.42 

0.88 

0.33 

’6.15’ 

0.55 

0.06 

0.04 

0.04 

0.37 

0.02 

0.52 

0.03 

0.40 

0.06 

0.01 

T. 

0.23 

0.04 

6.36 

0.05 

6.  ie 

0.07 

0.47 

Sums  — 

4.63 

1-49 

1.64 

2-68 

4.22 

2.58 

3.65 

3.09 

5.15 

1.24  5.11  5- 32 
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OKOLONA,  MISS. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September.  I 

October. 

November. 

December. 

0.83 

1.08 

1.34 

0.04 

9!  

0.21 

0. 10 

T. 

3 

0.37 

T. 

0.99 

0.03 

0.04 

6.04 

1.04 

4 

0.58 

0.06 

0. 12 

5 

0 09 

2.37 

T. 

g 

0. 11 

0.06 

T. 

6.  is 

7 

0.09 

0.44 

0.07 

3 

0.34 

6.40 

1.61 

Q 

6.03 

0.31 

0.02 

2.55 

0. 18 

10 

0.73 

0.36 

11 

0.33 

6.60 

0.10 

12 

0.30 

0.23 

T. 

6.15 

0.59 

13 

T. 

0.40 

1.30 

14 

T 

0.11 

0. 19 

T. 

6.42 

6.03 

15 

0.24 

1.78 

1.22 

16 

0.24 

6.36 

0.20 

1.22 

17  

0.38 

6.24 

0.67 

13 

1.00 

10  

i.20 

9tn  

0.15 

6.24 

21  

6.44 

6. 19 

0.02 

0.68 

22  

0.02 

23  

0.30 

24 

0.39 

T. 

25 

0.82 

1.00 

5.70 

0.10 

26 

0.78 

0.02 

27 

6.12 

T. 

2.  ii 

6.35 

6.94 

28 

T. 

0. 15 

0.31 

T. 

29 

0.60 

6. 15 

30 

0-04 

0.43 

31 

0. 14 

! 

Sums 

2.37 

4.53 

2.42 

2.66 

7.57 

4.05 

2.45 

3-35 

10.98 

0.57 

2.40 

3.15 

1894. 


T. 

1 

9!  

0.03 

1.24 

0.97 

0.05 

6.62 

0 23 

g 

0.53 

0.03 

6.38 

T. 

4 

0-83 

6.48 

5 

6. 70 

fi  

T. 

6.93 

0.55 

1 

7 

0.25 

T. 

T. 

0.06 

1 

fi  

0.33 

0.11 

| 0.38 

q 

6.40 

1.11 

6.02 

0. 18 

0.18 

in  

0-66 

0.73 

1.52 

0.31 

6.40 

11  

0.22 

T. 

0.68 

1 0.48 

\9.  

1.13 

0.38 

0.15 

0.08 

0.68 



0.04 

13 

0.22 

14 

6.25 

6.02 

15  

2.77 

0.08 

0-40 

1-10 

I 

16 

2. 18 

0.08 

0.87 

0.07 

17 

0.42 

T. 

0!  10 

0-77 

18 

0.40 

6.12 

0. 12 

0.52 

19 

6.58 

6.68 

T. 

6.03 

20 

0.47 

T. 

1 

21 

0.88 

6.42 

0. 19 

T. 

1 

22 

0.15 

T. 

1.90 

0.02  ! 

23 

6.41 

0. 12 

1.58 

24 

0.35 

0.90 

0.06 

1 

25 

0.20 

1 

T. 

0^24 



0.21 

26 

. .1 

6.64 

0.39 

0.60 

27 

I 

0.03 

0.30 

28 

: 

0.06 

0.07 

29 

0.38 

0.18 

6.40 

30 

6.02 

0.08 

0.04 

31 

T. 

| 

Sums 

6.48 

5.21 

! 5.94 

3.55 

2.91 

1.02 

1.84 

7.37 

2.75 

0.78 

0.82 

2.45 
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OKOLONA,  MISS. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.99 

♦ 

0.04 

0.27 

2 

0-28 

0.12 

0.29 

0.67 

0.08 

i.99 

3 

0.37 

4 

6.05 

0.17 

5 

0.10 

o!l8 

0.03 

0.20 

6 

0.32 

0.27 

0.02 

0.20 

T. 

7 

1.22 

6.59 

T 

0.69 

8 

0.69 

0. 16 

0.03 

0.08 

6.  io 

9 

0.30 

T. 

0.11 

10 

T. 

6.64 

0.42 

11 

0.10 

0.47 

T. 

0.98 

12 

0.40 

T. 

13  

1.62 

T 

14 

0.62 

0.11 

0. 11 

15 

0.25 

T. 

0.82 

* 

0.03 

Ifi 

1.09 

0.32 

0.11 

0.37 

17 

0.32 

0.11 

’ 0.04 

T. 



18 

19 

0.33 

0.42 

20 

0 11 

0.97 

6.80 

0-01 

0.90 

21 

0.24 

0.02 

0 02 

0.06 

22  

0.15 

ol  06 

0.02 

23 

6.47 

0.10 

24 

0.34 

0 17 

25 

0.76 

0.25 

T 

6.12 

0.03 

0 18 

6.83 

26 

2.27 

0.44 

0.43 

0.52 

1.90 

27 

0.56 

0.12 

28 

0.42 

0.19 

T. 

0.22 

29 

0.26 

30 

0.13 

0.72 

31 

1.21 

1.72 

Sums  — 

5.79 

0.69 

8.32 

* 

3.01 

2.81 

1.82 

1.37 

0.67 

2.02 

1.26 

6.55 

*No  record  from  April  1 to  15,  inclusive. 

OMAHA,  NEBR. 

1893. 


81. 


Sums. 


0.14 

T. 


T. 

o.’oi’ 


T. 

T. 

0.03 

T. 


T. 


T. 

0.01 

0.01 

0.07 


0.01 


0.28 


0.07 

0.21 


0.01 


0.01 

• 'tV 


0.04 
0. 14 


T. 


T. 


0.13 

0.34 

0.02 


0.97 


0.06 


T. 

0.29 

0.01 


0.01 


0.01 

0.01 


0.19 

0.04 


0.02 

0.03 

0.20 

0.04 


0.38 


1.29 


0.62 


0.01 

0.09 

0.01 

0.01 


1.60 

0.01 

0.61 


0.13 

0.01 

0.02 


3.12 


0.33 

T. 


°f 

T. 


1.66 


0.96 


T. 

0.04 


0.04 

0.34 

0.10 


3.84 


T. 

0.43 

1.14 

2.41 

0.04 


0.09 

1.84 


T. 


0.81 

"t.” 


0.35 

T. 


0.59 

T. 


1.39 

T. 

T. 

T. 


T. 


T. 

0.01 

T. 

0.17 


0. 14 


0.32 

0.41 

T. 

T. 


T. 


0.22 


T. 

1.17 

1.35 


0.27 


0.02 

T. 


0.57 


Ml  ! 3.03 


3.62 


T. 

0.03 


0.05 


1.72 


T. 

0.05 


0.04 


T. 


T. 

T. 

T. 

T. 

0.03 


0.05 


T. 

T. 

0.01 

T. 


0.01 

0.04 


0.12  0.43 


T. 

0.43 

T. 

T. 


0.01 

T. 

T. 


0.02 

T. 


T. 

0.12 


0.03 

T. 

0.48 

0.01 


0.03 


1.13 


DAILY  AND  MONTHLY  PRECIPITATION. 


245 


OMAHA,  NEBR.— Continued. 


1894. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

1 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.02 

0.16 

0.04 

1.02 

T. 

2 

1 

.!!!!'.; 

! 0.16 

0.59 

. . 

3 

T. 

0 02 

0.08 

6-35 

0.04 

T. 

4 

6 45 

T. 

T 

T. 

5 

0.01 

0.01 

0.02 

6 

0.09 

T 

0.01 

T 

0.02 

7 

0.01 

1 0.38 

T. 

0.10 

8 

6.81 

9 

T. 

1. 11 

T. 

0.02 

6.22 

0.50 

1.13 

[0 

0.11 

T. 

6.02 

11 

6.07 

6.42 

0.02 

12 

0.05 

0.25 

0.01 

13 

T. 

0.36 

0.01 

T. 

14 

0.48 

0.03 

0.46 

15 

0.02 

6.09 

6.47 

16 

T. 

0.48 

6.07 

6.13 

T. 

0.38 

17 

T. 

6.  oi 

T. 

18 

0.01 

0.23 

0.22 

T. 

6.21 

....... 

19 

0.03 

0.20 

0.12 

T. 

*0 

0.17 

0.07 

6.20 

0.08 

0 04 

T. 

T. 



0.02 

»1 

T 

0.01 

1.03 

0.15 

>2 

T. 

0.01 

T 

»3 

0.15 

T 

6.27 

T. 



!4 

T. 

0.77 

T. 

!5 . 

0.07 

!6 

0.02 

!7 

0.05 

T. 

T. 

!8 

T. 

0.02 

T. 

6-39 

!9 

T 

0.01 

6.14 

0.72 

10 

T. 

0.16 

6.79 

6.05 

0.05 

6.  oi 

11 

T. 

0.04 



Sums — | 

0.51 

1.30 

0.91 

2.31 

0.61 

1 

4.74 

0.61 

0.36 

2.48 

2.94 

0.11 

0.94 

1895. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

| 0.01 
T. 
0.11 
0.04 
0.02 
T. 

0.12 

0.03 

0.23 

0.03 

0.06 

0.02 

0.36 

0.01 

0.01 

T. 

0. 14 

0.38 

0.20 

T. 

0.01 

1.32 

T. 

0.06 

T. 

T. 

0.06 

T. 

T. 

T. 

T. 

6.58 

0.05 

0.60 

0.28 

0.09 

T. 

0.31 

0.02 

T. 

0.02 

0.29 

T- 

T. 

0.01 

T. 

T. 

0.01 

0.01 

T. 

0.35 

0.07 

0.36 

0.01 

0.06 

0.16 

T. 

6.  is 

0.03 

T. 

T. 

0.06 

0.03 

0.15 

T. 

6.36 

0.18 

0.03 

0.52 

T. 

T. 

0.17 

0.01 

6.38 

T. 

0.24 

0.14 

T. 

0.03 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.24 

0.01 

T. 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.20 

0.04 

T. 

6.01 

0.23 

0.01 

0.05 

0.50 

0.81 

2.20 

T. 

0.01 

0.08 

0.16 

T. 

0.38 

T. 

T. 

T. 

T. 

6.27 

0.02 

0.51 

0.33 

0.08 

T. 

T. 

0.35 

0.01 

6.27 

0.33 

0.10 

1.58 

0.07 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.85 

T. 

T. 

T. 

0.53 

0.11 

0.11 

T. 

0-21 

T. 

Sums  — 

0.35 

0.62 

0.99 

3.56 

1.11 

4.31 

1.38 

7.18 

0.90 

0.07 

1.06 

0.16 
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ORTONVILLE,  MINN. 
1893. 


DoY 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

ci 

3 

June. 

s 

t-s 

■M 

0 

tc 

P 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

i i 

1 

2 

0.30 

0. 15 

0 49 

3 

0. 10 

4 

5 

6 

6.43 

7 

o.io 

2.05 

0.52 

0. 10 

8 

9 

10 

6.30 

6.24 

1.35 

11 

0.40 

0.05 

0.10 

6.30 

12 

6.43 

13  

o.io 

14 

6.70 

0.20 

15 

6. 19 

0.05 

16 

0.18 

17 

6. 10 

18 

0.10 

19 

6.60 

20 



0.80 

21 



6.  io 

2.00 

0.30 

6.09 

22 

1. 95 

6.20 

23  

0.40 

0.21 

040 

24 

0.10 

0.20 

0.84 

0.20 

25 

6.20 

0.10 

6.20 

1.84 

1 

26 

0.40 

I 

0.22 

0.20 

27 

0.50 

0. 10 

28 



6.20 

0.40 

6.03 

29 

0.10 

. 1 

! 

30 

1.04 

0.17 

i 

31 

; 0.20 

....... 

. J 

Sums... . 

1.20 

1.10 

3.50 

5.48 

2.24 

2.05 

2.97 

2.62 

0. 17 

j 0.69 

0.50 

0.80 

1894 


0. 10 

1 

1.40 

0.02 

0.10 

6.25 

6.18 

T. 

0.10 

0.63 

0.75 

0.11 

| # 

0.77 

T. 

0.12 

0.24 

1.82 

0.12 

1 

0.20 

6.15 

0.22 

0.09 

0.12 

6.50 

0.65 

0.11 

2.11 

0.80 

I 

w © 

© T-l 

© o' 

0.06 

| 

0.20 

0.72 

0.09 

T. 

1 

0.60 

0.61 



0.67 

0.13 

0.54 

0. 93 

1. as 

T. 

6.04 

t 

0.05 
0. 10 

0.94 

0.39 

T. 

l 

0.02 

Sums  — 

0.40 

0.00 

1.99 

3 39 

2.11 

4.82 

0.34 

2.19 

1.33 

3.04 

0.22 

T. 
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OTTAWA,  ILL. 
1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

* 

n or 

0.36 

0.86 

0.42 

0.26 

0. 12 

0.05 

0.21 

0.04 

0.06 

0.47 

0. 10 

0.09 

0.10 

0.06 

0.76 

0.05 

0.02 

0.10 

0.05 

0.34 

0.22 

0.30 

0.33 

0.26 

0.06 

0.22 

0.05 

0.64 

0.06 

0.83 

0.16 

0.06 

0.01 

o!o2 

0 11 

0.01 

0.16 

T. 

o!o3 

0^32 

0^28 

0.53 

0.02 

0.57 

0.37 

T. 

6.40 

0.16 

6. 14 

0.22 

0.34 

T 

i 

0.07 

0.01 

0.26 

T. 

0.25 

0.42 

0. 14 

0.52 

0.04 



0.05 

0.14 

0.04 

0.63 

0.32 

0.16 

0.56 

T. 

o!  55 

1.83 

0.14 

0.01 

0.17 

6. 18 

0. 10 

0.59 

0.40 

0.14 

T 

0.11 

0.88 

0. 11 

0.72 

0.18 

1 

0.13 

0.04 

0.20 

0.03 

0.05 

T. 

o.ii 

0.03 

0.03 

0.05 

0 31 

0 06 

6.04 

0.16 

T. 

0.02 

0.40 

0.21 

0.44 

6.14 

6. 15 

0. 12 

0.54 

1 

0.82 

0.26 

:::::::::::::: 

j 

i 

1 

Sums... 

* 

3.03 

3.30 

5.23 

1.95 

2.49 

1.02 

0.77 

2.29 

1.10 

2.18 

2.16 

*No  record  for  January. 


1894. 


0.56  

0.58 

0.15 

0.11 

0.04  0.03 

0.30 

0.58 

0.87 

0.14 

0.84 

0.15 

0.23 

3 06 

T. 

T. 

0. 10 

0.40  0.02 

0.02 

T. 

0.56 

1.02 

1 61  

0. 12  

0.06 
0.03 
0. 17 
0.02 

0.12 

0.20 

0. 08  

0.26 

0.32 

0.33 

0.11 

0.60 

0.09 

0.38 

0.16 

0.05 

1 

0 17  . . 

0.37 

0.28 

0.37 

0.45 

0.23 

0.02 

0.08 

0.45 

0.03 

T. 

T 

0.39 

0.06 

0.08 

0.67 

0 02 

0.25 

. 0. 36 

0.15 

0.05 

0.04 

0.20 

0.30 

0.02 

0.27 

0.08  0.45 

0. 14 

1 

0.13 

0.15 

T. 

0.07 

0.05 



1.21 

0.62 

0.09 

0. 39  

0.03 

T. 

0.09  0.46 

0.03  T. 

0.08  0.32 

1 1.23 

0.70 

0.03 

0.39 

0.49 

0.27 

0.51 

0.07  0.14 

0.38 

I 

0.26 

0.18 

0.01 

0.07 

i 

T. 

0.04 

0.27 

0.05 

0.03 

T. 

0.26 

i 

0.02 

0.09  

0 06  

Sums. .. 

2.38 

1 

1.58 

2.57 

1.51 

4.01  j 3.03 

0.80 

1.75 

7-18 

1.63 

2.09 

1.19 
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OTTAWA,  ILL. — Continued. 
1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

| February. 

March. 

' April. 

May. 

June. 

'B 

*-a 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

i 

0.05 

0.50 

0. 13 

0.02 

0.  1 ! 

0.1*4 

0. 04 

3 

0. 02 

0.04 



4 

T. 

0.25 

0.12 

0.37 

T. 

O.02 

5 

o.ii 

6 

o.ii 

6.29 

0.02 

0.26 

T. 

6.56 

0.12 

0. 14 

0.06 

0.59 

o!  75 

8 

0.04 

0.20 

1.32 

0.65 

9 

0.43 

0 47 

10 

0.08 

11 

0.i7 

T 

12 

0.07 

6.02 

0.09 

6.50 

6.  ie 

T. 

0.54 

0.03 

13 

0.10 

T. 

6. 13 

14 

0.03 

6.17 

6. 18 

15 

1.01 

0.09 

0.03 

T 

16 

0.05 

T. 

0.06 

6.70 

0.12 

17 

i.55 

0. 10 

18 

T. 

6.05 

0.07 

1.05 

19 

T. 

T. 

0.95 

6.74 

1.60 

20 

0.05 

2. 10 

21 

6.32 

T. 

T. 

0.65 

0.16 

22 

0.02 

0.03 

6.03 

23 

6.03 

6.12 

0.08 

0. 11 

24 

6.09 

1.53 

0. 14 

25 

0.06 

6.70 

0.25 

26 

6.66 

6.07 

T. 

6.60 

6.32 

T. 

0.76 

27 

6.  io 

0.16 

0.14 

0.09 

28 

0.15 

T. 

29 

6. 18 

6.05 

6.07 

T. 

30 

6.03 

0.14 

0.03 

0.04 

31 

0.23 

6.04 

Sums 

1.22 

0.70 

0.82 

2.02 

1.06 

I 

1.02 

4.79 

2.26 

1.47 

1.16 

5.27 

| 5.77 

PADUCAH,  KY. 
1893. 


1.70 

1.20 

0.03 

0.05 

0.28 

T. 

T. 

T. 

0.15 

0.13 

2.34 

1.14 

0.30 

0.62 

0.18 

0.75 

2.50 

0.26 

0.48 

T. 

010 

6.35 

i.  85 
0.01 

0.56 

0.06 

T. 

T. 

i 

0.01 

0.15 

1.02 

0.50 

! 

0.05 

0.28 

0.01 

0.20 

1.50 

0.53 

0.10 

0.04 

0.21 

0.04 

| 

0.37 

2.20 

0.04 

0.04 

T. 

0.60 

0.20 

0.40 

0.05 

1.75 

0.45 

0.05 

0.02 

0.40 

1.20 

0.02 

1.60 

0.01 

1.18 

0.06 

i 

6.02 

1 

0.15 

0.29 

1 



0.11 

0.14 

0. 14 

0.11 

1.60 

6.40 

6.41 

6.55 

1.24 

0.04 

0.50 

0.79 

0.30 

6.80 

0.40 

2.00 

6.10 

0.20 

1.43 

0.83 

0.84 

0.54 

0.04 

0.18 

i 

0.40 

0.32 

0.04 

Sums 

3.00 

4.37 

2.08  5.11  7.53 

4.80 

0.81 

2.80 

3.54 

5.84 

3.19 

2.16 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

! i 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

| December,  j 

0.50 

0.13 

0.01 

0.83 

0.44 

6.32 

0.84 

0.08 

T. 

0.60 

0.45 

0.10 

0.46 

1.33 

0.37 

0.60 

0.01 

T. 

1.22 

0.24 

6.61 

0.14 

0.53 

0.04 

0.76 

0.93 

0.17 

0.02 

T. 

0.23 

0.05 

0.08 

1.15 

0.18 

0.23 

0.12 

0.33 

0.94 

0.06 

0.06 

T. 

1.07 

T. 

0.53 

6.09 

0.20 

6.13 

0.16 

0.53 

0. 12 

0.32 

T. 

0.10 

1.70 

0.06 

0.05 

0.07 

1.08 

1.28 

0. 18 
0.70 
0.10 
0.23 
0.54 
0.27 

0.07 

0.06 

0.81 

0.04 

6.04 

1.14 

0.04 

0.14 

0.42 

T. 

0.10 

0.11 

0.47 

0.25 

1.32 

0.20 

T. 

0.10 

T. 

0.86 

6.25 

0.14 

0.57 

0.20 

0.77 

0.04 

0.06 

6.07 

1.20 

0.02 

0.28 

0.10 

0.04 

T. 

0.03 

Sums  — 

2.94 

5.56 

1 

3.86 

3.70 

3.95 

1.59 

1.48 

2.50 

3.05 

1.12 

0.96 

3.90 

1895. 


0.20 

0.54 

T. 

0.04 

0.43 

0.30 

0.53 

T. 

0.50 

T. 

6.30 

0.08 

T. 

1.35 

T. 

0.05 

6.50 

1.09 

T. 

0.15 

6.11 

0.89 

0.02 

0.10 

0.29 

0.30 

odd 

T. 

0.45 

0.03 

0.30 

0.14 

1.34 

l 

0.05 

l 

> 

0.30 

0.01 

0.13 

0.02 

0.42 

0.07 

0.24 

0.19 

0.15 

0.20 

0.15 

0.19 

1.60 

1 

0.10 

0.05 

0.02 

0.81 

T. 

0.01 

0.17 

0.02 

0.01 

i 

0.22 

0.05 

0.05 

[ 

T. 

0.50 

2.15 

0.19 

1.04 

0.01 

0.88 

1 .50 

0.16 

0.09 

0. 10 

| 

6.15 

T. 

1 

T. 

6.04 

1.20 

0.08 

T. 

0.52 

0.80 

1 

0.30 
0. 10 



T. 

0.24 

0.03 

0.13 

0.11 

0.76 

► 

0.10 

0.06 

0.66 

1.08 

1.60 

2.00 

| 

6 40 
0.14 

1 

T. 

T. 

0.01 

0.03 

1.40 

0.80 

0.15 

0.03 

0.03 

0.62 

0.03 

0.59 

T. 

0.07 

T. 

0.07 

0.11 

T. 

0.26 

0.12 

T. 

0.01 

0.18  i 

* 

T. 

0.49 

) 

) 

T. 

6.42 

n 

0.70 

0.50 

1 

0.17 

T 

6.36 

Sums  — 

5.28 

1.00  a.  22 

3.99 

1.57 

3.49 

6.32  2.29  2.54 

1.04 

7.01 

3.36 

25. 


31. 
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PARKERS  LANDING,  PA. 
1893. 


1 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16 

17. 

18. 
19. 


31 


Day 

of 

month. 


0.19 

0.65 

0.06 

0.01 

0.01 

0.11 


T. 

0.11 

0.14 

0.02 


0.30 


0.11 

0.01 

0.11 

0.01 


T. 


0.08 


0.01 

0.04 


0.26 


0.28 


0.11 

0.08 


Sums  — 


2.70 


February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

0.67 

0.04 

0.67 

T. 

0.08 

0.68 

T. 

0.35 

0.49 

T. 

0.02 

0.80 

0.38 

T. 

1.47 

0.14 

0.03 

1.16 

T. 

0.10 

6.49 

0.05 

T. 

6.95 

0. 10 

0.16 

0.01 

T 

T. 

T. 

0.09 

0.13 

T. 

0.81 

0.02 

0.32 

0.69 

0.28 

0.71 

0.41 

6.25 

0.14 

6.32 

0.01 

T. 

T. 

0.23 

0.01 

6.43 

T. 

0.22 

1.59 

0.12 

0.16 

0.13 

T. 

6.02 

6.42 

0.27 

0.06 

T. 

6.02 

T. 

0.02 

0.12 

T. 

0.04 

0.09 

T 

T. 

0.49 

0.01 

0.68 

6. 73 

0.52 

1.87 

0.08 

T. 

0.79 

0.10 

6.51 

0.02 

0. 13 

0.40 

1.01 

0.01 

0.01 

0.09 

0.08 

6.35 

0. 10 

6.6i 

0.08 

2. 10 

1.44 

0 41 

0.13 

T. 

0. 11 

6.39 

6.09 

0.03 

0.02 

0.05 

0.12 

0.03 

0.05 

0. 10 

6.02 

0.09 

0.16 

0.18 

o.io 

6.52 

T. 

0.03 

0.12 

1.30 

0 29 

6.40 

6.30 

6.39 

0.05 

0.06 

T. 

0.22 

0.62 

0.03 

1.13 

0.05 

0.71 

6.02 

T. 

T. 

6.14 

0.22 

T. 

0.04 

0.30 

T. 

0.45 

0.01 

6.6i 

0.02 

0.04 

0.04 

0.14 

0 60 

0.01 

001 

0.07 

0.09 

0.04 

6.03 

6.76 

o.io 

T. 

0.15 

0.38 

0 10 

0.05 

6.02 

0.06 

6.20 

0.14 

0.03 

0.13 

0.53 

0.04 

0.39 

i.  15 

6.24 

T. 

0.42 

3.75 

0.06 

0.02 

0.30 

0.25 

T. 

0.01 

T. 

0.06 

0.02 

0.11 

T. 

0-08 



7.80 

1 

3.18 

5.40 

5.28 

6.41 

2.68 

4.58 

2.53 

4.38 

2.43 

4.04 

1894. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.01 

0.13 

0.02 

0.03 

0.44 

0.03 

0.07 

0.26 

0.01 

0.06 

0.01 

M2 

0.50 

T. 

0.13 

0.04 

0.34 

0.42 

0.03 

T. 

0.65 

1 

T. 

0.11 

0.12 

0.21 

0.35 

0.01 

0.55 

0.01 

0.03 

0.44 

0.05 

0.24 

0.13 

0.07 

0.08 

0.12 

0.03 

T. 

0.05 

T. 

0.08 

0.05 

0.14 

0.04 

0.55 

0. 12 
0.08 
0.13 
0.08 
0.22 

0.55 

0.01 

0.04 

T. 

0.40 

T. 

0.12 

0.63 

0.11 

T. 

0.01 

0.32 

0.78 

0.10 

1.07 

0.32 

0.04 

T. 

0.10 

1.21 

0.04 

T. 

0.03 

T. 

0.05 

0.40 

0.18 

0.34 

0.08 

T. 

T. 

0.05 
0. 17 

0.80 

0.01 

0.26 

0.05 

0.18 

1.10 

0.50 

0.51 

0.01 

0.03 

0.30 

3.61 

T. 

0.35 

0.20 

0.17 

0.03 

T. 

T. 

0.24 

T. 

0.32 

T. 

0.02 

T 

0.05 

0.11 

0.89 

1.60 

0.40 

0.05 

0.19 

0.01 

0.11 

0.03 

0.48 

i.  61 

0.10 

T. 

0.02 

0.03 

0.06 

0.48 

6.23 

0.20 

T. 

0.11 

0.02 

0.24 

0.72 

T. 

0.23 

1.31 

0.19 

0.03 

0.12 

T. 

0.01 

0.13 

0.15 

0.08 

6.22 

0.34 

0.12 

T. 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.07 

6. 13 
0.30 
0.01 

T. 

0.11 

0.03 

0.02 

0.14 

0.20 

0.04 

T. 

0.70 

0.86 
0. 10 
0.17 

T. 

0.01 

0.32 

T. 

1.00 

0.09 

T. 

T. 

T 

0.01 

T. 

0.10 

0.01 

T. 

0.05 
0. 18 

0. 14 

T. 

0.18 

0.75 

0.04 

0.15 

0.44 

0.46 

0.93 

Sums  — 

3.16 

2.67 

2.09 

4.35 

4.85 

3.63 

3.30 

1.10 

8.58 

2.74 

2.64 

3.54 
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1895. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0 27 

0.01 

T. 

0.02 

0.08 

0.05 

0.60 

0.01 

h 

T 

6.01 

0 37 

0.15 

0.55 

T 

n 05 

0. 18 

4 

0.06 

0.02 

T 

T. 

0.36 

0.02 

n 

0 01 

0.02 

0. 16 

T. 

0.05 

0.15 

0.31 

0.01 

fi 

0^60 

0.11 



0.51 

0.58 

6 02 

T. 

0.02 

7 

0.70 

0.01 

0. 11 

0.68 

0.01 

6.03 

8 

0. 16 

0.02 

0.08 

6.52 

0.66 

0.04 

0.07 

T. 

9 

T. 

0.12 

0.06 

0.72 

0.16 

o!71 

T. 

0.04 

0.25 

T. 

10 

0.48 

0.05 

T. 

0.16 

T. 

0.31 

T. 

11 

0.65 

T. 

0.02 

0.01 

T. 

o’oi 

T. 

6.66 

0.44 

0.67 

6.20 

0. 16 



13 

ol  19 

0.01 

0.13 

1.18 

T. 

0.80 

T. 

0.41 

0.05 

14  

0. 10 

T. 

0.16 

0.06 

0.37 

0.05 

in 

0.04 

0.01 

0.02 

0.08 

0.01 

0.08 

16 

0.13 

0.12 

T. 

T. 

0.46 

6.01 

0.04 

0.03 

17 

0.02 

0.01 

0 19 

T. 

IS 

0.01 

0 05 

0 04 

1.30 

19 

0.32 

6.15 

T. 

0.10 

20 

T. 

0 29 

T 

0.16 

6.33 

21 

0.08 

0.10 

T. 

1.34 

6.01 

0.10 

22 

0!  09 

0.06 

0.05 

0 25 

0.93 

0.03 

1.27 

23 

0.03 

0.02 

0.07 

T. 

T. 

0.30 

T. 

24 

T. 

T. 

0.20 

T. 

T. 

0.74 

0.20 

25 

0.01 

0.21 

6. 18 

6.42 

0.40 

0.02 

2fi 

0.30 

T. 

0. 16 

6 03 

0.69 

0.04 

27 

0l04 

0.01 

6.01 

0.31 

0^40 

0.30 

0.18 

0.17 

0.09 

1.35 

28  

0.24 

o!oi 

T. 

oio2 

0^81 

0.25 

29 

6.  ii 

6. 15 

0.06 

30 

o!o4 

T. 

0.02 

0.35 

0 25 

0.04 

6.04 

31 

t 

o!i8 

0.10 

6.47 

Sums 

4.16 

0.84 

2.20 

2.95 

2.33 

3.76 

4.54 

2.97 

2.77 

0.75 

4.00 

4.30 

PARKERSBURG,  W.  VA. 
1893. 


i. 

2 

3 

4 

5 

6 

8 


9 


0.76 

0.14 

0.01 

0.42 

0.40 

0.08 

0.18 

0.04 

0.19 


0.35 

0.12 

0.20 


0.02 


0.02 

0.55  

0.35  T. 


0.26 


0.10 


10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17 
18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
23. 


0.07 


0.96 


0. 10 
0.21 
0.02 
0.30 
0.10 


0.52 

0.04 

0.60 


0.56 

0.03 


0.10 

0.37 


0.82 

0.16 

T. 

T. 

0.35 

0.11 

0.01 


T. 

0.22 

T. 

0.01 

0.03 

0.16 


25 


0.08 


27. 

28, 

29. 

30. 

31. 


T. 

0.45 

0.60 


0.44 


Sums 


4.09 


5.92 


2.00 


0.17 

0.06 

0.03 

0.57 

0.02 

0.16 

0. 13 

0 01 

0.01 

0.02 

T. 

0.12 

0.14 

0-92 

6.28 

0.42 

6.  ii 

0.98 

0.76 

0-04 

0.88 

0 21 

T. 

0.01 

0.87 

6.20 

T. 

T. 

0 54 

0.42 

0.02 

0.04 

0.45 

0.03 

0.02 

0.01 

T. 

0 42 

o!i4 

0.12 

0.15 

0.01 

0.06 

0.08 

0.21 

0.23 

2.49 

T. 

0.52 

T. 

0.64 

T. 

0.18 

6.20 

T. 

T. 

0.01 

1 .28 

0 24 

6.03 

0.02 

0.01 

0.38 

0 24 

0.47 

0.17 

1.00 

6.01 

0.30 

0.05 

0.04 

0.03 

T. 

0.20 

T. 

0.03 

0.12 

0.08 

0.94 

0 08 

0.11 

0.44 

6.56 

0.05 

o!o3 

0^68 

T 

0.04 

6.  i6 

T. 

0.13 

0.06 

T. 

0.01 

0.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.55 

0.21 

1.80 

0.26 

T 

0.29 

0.22 

0.01 

0.12 

0.01 

0.67 

6.35 

0.21 

1.42 

0.06 

6-15 

1.15 

T. 

T. 

1.82 

T. 

0.40 

0.02 

0.04 

6.08 

0.28 

6.01 

4.59 

4.15 

3.47 

3.22 

4.77 

2.57 

5.82 

2.05 

2.57 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.06 

0.04 

0.02 

0.35 

0.52 

0.02 

0.04 

0.17 

0.06 

0.32 

0.20 

0.12 

0.70 

T. 

0.06 

T. 

0.03 

0.37 

0.24 

0.03 

0.19 

0.10 

0.39 

0.02 

0.74 

0.03 

0.21 

0.04 

0.02 

0.27 

0.19 

0.16 

0.15 

0.07 

0.09 

0.02 

0.36 

0.08 

0.05 

0.31 

0. 14 
0.43 
0.08 
0.51 
0.12 
0.07 

0.04 

T. 

0.02 

T. 

0.81 

0.01 

T. 

T. 

0.05 

0.41 

0.01 

0.34 

0.05 

0.33 

0.01 

0. 12 
0.18 
0.08 

0.16 

0. 66* 
0.04 
0.04 
0.70 
0.04 

0.02 

0.04 

T. 

0.46 

0.06 

0.07 

0. 14 

0.50 

0.17 

6.62 

0.01 

0.18 

0.06 

0.40 

0.04 

0.19 

0.08 

0.36 

0.07 

0.08 

0.02 

0.84 

0.02 

. . . 

2.92 

0.25 

0.15 

0.07 

0.41 

0.01 

0.02 

0.04 

0.05 

0.52 

0.11 

0.03 

0.12 

0.03 

0.38 

0.57 

0.27 

0.07 

0.28 

0.05 

0.02 

T. 

0.17 

0.30 

1.34 

T. 

0-06 

0.04 

0.09 

0.36 

0.23 

0.08 

0.22 

0.56 

0.40 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.01 

0.04 

0.76 

0.01 

0.02 

T. 

T. 

T. 

1.76 

0.04 

0.05 

0.26 

0.02 

T. 

T. 

1.03 

0.01 

0.21 

0.31 

0.10 

0.72 

0.35 

0.92 

T. 

0.01 

’ 6.' 17* 

0.04 

T. 

0.02 

0.08 

0.04 

0.02 

0.49 

T. 

0.03 

0.02 

0.30 

T. 

0.14 

0.76 

T. 

0.64 

0.12 

0.06 

0.68 

T. 

Sums  ... 

2.64 

4.51 

2.46 

3.47 

3.31 

6.78 

1.18 

3.59 

1.98 

1.35 

2.36 

3.55 

1895. 


0.22 

031 

0.11 

0.04 

o.io 

6.02 

0.36 

0.18 

T. 

0.04 

0.32 

0.01 

T. 

0-02 

6.02 

T. 

1.22 

6.03 

0^96 

T. 

0.82 

6- 14 

0. 13 

o!o8 

0.81 

0.50 

6.27 

0.36 

0.16 

0.01 

2.01 

T. 

0.12 

0.03 

0.07 

0.04 

0.47 

0!  17 

0.04 

6.02 

o!o2 

T. 

0.04 

0.02 

0.02 

T. 

o!eo 

1.67 

T. 

T. 

0.30 

0.08 

O.26 

0.33 

0.34 

T. 

0.07 

6.11 

0.13 

T. 

T 

0.66 

* 6.44 

0.07 

0.02 

0.19 

0.07 

0.02 

0.70 

0.04 

0.01 

0.02 

0.07 

0.22 

0.03 

T 

0 75 

T 

i.  is 

T. 

T. 

6.50 

0. 14 

T. 

T. 

T. 

0.02 

6.02 

T. 

T. 

1 

0.02 

0.03 

0.13 

i T ( 

6.35 

0.06 

0.03 

6. 12 

0.04 

0.04 

0.13 

0.07 

0.01 

0.04 

0.11 

0.11 

T. 

0.04 

0.26 

0. 14 

0.11 

T. 

0.02 

0.09 

6.01 

6.13 

0.09 

0.22 

0.48 

0.62 

0.08 

0.01 

0.02 

0.09 

0.06 

T 

0.30 

T. 

T. 

T. 

0.38 

T 

0.01 

0.25 

2.56 

0.03 

0.07 

0. 17 

6.20 

0.09 

6.04 

T 

1 

0.08 

0.02 

T. 

T. 

i 

T. 

T. 

6.43 

6.23 

0 35 

0.01 

T. 

6.69 

Sums — 

5.50 

0.99 

2.92 

1.32 

2.22 

4.51 

2.21 

1.88 

1.76 

1.36 

2.26 

o.oi 

0.53 

0.01 

T. 

0.07 

T. 


0.01 


0.04 
0. 14 
0.01 


T. 

1.08 


T. 

T. 

T. 

1.04 

0-26 

T. 


0. 16 
0.08 


3.44 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

_ 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

1 

0.13 

0.53 

0.26 

0. 15 
0.02 

0.80 
0.12 
0. 13 
0. 17 
0. 14 

0.26 

0.03 

9 

0.17 

3 

T. 

0.08 

0.60 

4 

0.18 

0.04 

0.10 

5 

0.05 

T. 

0.09 

6 

0.32 

0.04 

6.51 

T. 

7 

0.16 

0.07 

0.02 

8 

T. 

0.20 

0.04 

9 

0.04 

0.18 

2.06 

0.85 

10 

0.04 

0.06 

0-32 

T. 

0.46 

0.94 

0.08 

T. 

0.36 

T. 

0.08 

0.21 

0.06 

0.12 

11  

T. 

12  

1.40 

0.04 

0.28 

13 

T. 

14 

0.13 

0.04 

0.06 

T. 

T. 

0.04 

T. 

15 

0.25 

0.08 

0.35 

0.08 

0.02 

Ifi  

0.15 

0.02 

0.06 

0.10 

17 

6.02 

0.87 

T. 

0.02 

18 

0.06 

0.29 

0.73 

1.50 

0.52 

0.06 

0.02 

0. 12 

19 

T 

0.37 

0.26 

0.77 

0.30 

0.06 

0.03 

20 

6.40 

0.05 

0.55 

0.30 

T. 

0.06 

0.11 

0.32 

21 

0.06 

0.02 

0.51 
0. 10 

22 

0.05 

23 

0.14 

T. 

24 

0.02 

T. 

T. 

25 

0.04 

1.37 

0.71 

0.33 

0.02 

26 

1.62 

0.40 

2. 10 

0.08 

T. 

0.04 

27 

0.04 
0. 18 
0.28 
0.06 

0.42 

0.65 

0.01 

0.23 

28 

0.23 

0.21 

29 

0.50 

0.32 

30 

0.77 

31 

. Sums  — 

1.76 

2.73 

3.48 

7.93 

4.90 

2.32 

2.57 

0.45 

2.56 

0.97 

2.41 

1.59 

1894. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


T. 

0.86 

0.33 

0.34 

0.28 

0.12 

0.36 

0.42 

0.90 

0.58 

0.18 

0.33 

0.10 

0.17 

0.02 

6.07 

0.03 

0.22 

1.10 

0.06 

0.95 

0.14 

0.08 

T. 

0.04 

0.02 

0.03 

oppo 

2 "oo  tS  ■ 

T. 

0.31 

6.51 

0.21 

0.30 

0.10 

T. 

0.05 

0.36 

0.36 

1.04 

T. 

0.55 

0.03 

0.04 

0.30 

0.30 

0.05 

0.36 

0.03 

T. 

0-24 

0.59 

0.02 

T. 

0.05 

1.07 

0.03 

0.02 

0.16 

0.63 

0.21 

T. 

T. 

6.41 

0.47 

0.33 

T. 

0. 10 

0.05 

0.61 

0.04 

0.06 

0.01 
0. 10 

0.08 

0.12 
0. 14 

0.11 

1.35 

0.58 

T. 

0.04 

T. 

0.10 

0.31 

0.07 

0.23 

0.02 

• 

6.36 

0. 15 
0.57 

0.45 

T. 

0.55 

T. 

1.11 

0.36 

0.80 

0.29 

0.02 

0.54 

T. 

0.02 

T. 

0.11 

0.05 

0.04 

T. 

T. 

T. 

0. 16 
0.08 

T. 

T. 

0.35 

0.07 

T. 

0.08 

T. 

0.77 

0.07 

Sums 

2.59 

1.51 

2.41 

1.22 

4.33 

3.63 

0.57  2.65 

4.03 

1.81 

2.47 

1.58 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

■ 

December. 

1 

0.04 

0.24 

0.09 

0.02 

0.09 

2 

T. 

T. 

0.53 

6.02 

0.05 

3 

0.03 

4 

T. 

6.08 

0 06 

6.14 

2.86 

0 10 

5 

T. 

6.23 

T. 

T. 

T. 

6 

0.04 

0.10 

T. 

6. 13 

0.69 

T. 

0.10 

6.04 

0.48 

7 

0. 10 

0.02 

T. 

0.27 

* *6.*20* 

0^66 

8 

0.02 

0.50 

0^58 

9 

T. 

0.26 

o' 41 

T. 

10 

0il5 

11 

0.12 

0.11 

0.13 

T. 

12 

0.02 

T. 

0.08 

6.80 

0.07 

1.31 

0.02 

13 

0. 10 

0.01 

T. 

T. 

T. 



14 

0.06 

0.08 

15 

0.04 

0.38 

6 19 

16 

0.07 

6.24 

0.30 

0.72 

0.12 

17 

1.90 

T. 

6.06 

18 

0.05 

6.02 

6 13 

2.13 

0.84 

19 

T. 

0.09 

0.05 

1.54 

T. 

6.22 

1.25 

20  

0.06 

T. 

0 13 

1 25 

21  

0.39 

0.04 

T. 

0.05 

0.12 

0^23 

22 

T. 

0.28 

23 

0.12 

6.12 

0.11 

24 

6.07 

T. 

6.03 

0.57 

T. 

0 18 

25 

0.02 

0.80 

0.10 

26 

6.80 

6.06 

0.02 

i.oi 

0.09 

6.70 

1.41 

0.95 

27 

1.40 

0.20 

6.  io 

28 

0.08 

29 

6.06 

6.04 

T. 

30 

6.05 

6.08 

0.35 

31 

0.17 

6.05 

Sums 

1.47 

0.50 

0.67 

2.58 

1.67 

1.40 

8. 14 

2.09 

5.61 

0.61 

4.82 

4.31 

PHILIPPI,  W.  VA. 


1893. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


0.49 

0.20 

0.26 

0.15 

0.18 

T. 

T. 

T. 

1 

T TV 

0.24 

0. 10 

T. 

T. 

0.45 

0.30 

T. 

T 

0.50 

T. 

0.85 

0.10 

T. 

0.80 

0.76 

0.50 
0. 10 

6.10 

T. 

0.10 

0-20 

T. 

0.80 

0.10 

0.50 

0.30 

T. 

0.20 

T. 

0.30 

0.26 

0.75 

0.40 

T. 

0.65 

0. 16 

0.01 

0.10 

T. 

T. 
0.70 
0.31 
0.10 
0. 14 

0.70 

6.25 

0.50 

0.20 

T. 

0.40 

T. 

0.25 

T. 

0.26 
0.24 
0.10 
0.16 
0. 10 
1.50 
0.10 
T. 
T. 

0. 10 
T. 
0.01 
0.01 

0. 15 
0.20 

0.60 

T. 

T. 

0.50 

T. 

0.20 

T. 

T. 

0. 10 
T. 
T. 
0.02 

0.40 

0.24 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.15 

T. 

T. 

T. 

0.40 

0.15 

0.55 

T. 

T. 

6. 10 

0.30 

T. 

0.20 

0.04 

0.10 

0.90 

0.22 

0.15 

T. 

0.30 

0.30 

0.20 

0.40 

0.20 

0.30 

0.20 

0.20 

0.16 

0.05 

0.80 

0.50 

0.01 

1.30 

T. 

0. 10 
T. 

0.25 

0.70 

T. 

T. 

0. 10 

T. 

T. 

0.15 
0. 15 

0. 10 
0.80 

0.04 

T. 

0. 15 
0.23 
0. 10 
0. 10 

0.22 

0.10 

0. 10 

0. 10 

T. 

0.60 

0.65 

0.20 

0.50 

T 

1.10 



0.94 

0.08 

0.85 

0. 15 

0.30 

Sums  — 

4.99 

4.58 

1.08  4.78 

3 41 

2. 65 

3-15 

2.56 

1.70 

3.71 

2.16 

1.72 
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Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

s 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

! December. 

i 

T. 

T. 

0.10 

0.18 

T. 

T. 

0.25 

2 

0.05 

T. 

0.65 

3 

0 30 

6.90 

0.25 

0.30 

T. 

4-  - 

0 50 

0.18 

0 15 

0.60 

5 . 

n.3n 

T. 

T 

T 

0.98 

T. 

T. 

035 

6 

0 10 

0. 10 

0.01 

0.50 

0.05 

0.10 

7 

T. 

0.20 

0.10 

0.55 

0. 10 

0.20 

0.10 

8 

T. 

1.10 

0.10 

0.15 

0.80 

9 

0.20 

T. 

6.05 

T. 

0.60 

10 

T. 

0.40 

6. 15 

0. 10 

0.40 

T. 

11 

0. 10 

0.30 

T 

0. 45 

T. 

T. 

0. 15 

12 

0^10 

T 

0.10 

T. 

0.15 

T. 

0.15 

13 

0.25 

0-12 

T. 

6.25 

0. 15 

14 

0.22 

0.15 

0.10 

T. 

15 

0. 10 

0.20 

T. 

16. . . 

0 50 

0.02 

0.18 

T. 

17 

T. 

T. 

6. 36 

T. 

0.60 

0.10 

18 

0.40 

T. 

0.05 

0.15 

19 

0.15 

T 

0.30 

1.10 

0.20 

0.30 

20 

0.10 

T. 

040 

0.60 

0.30 

0.30 

21 

T. 

0-10 

0. 12 

T. 

0.15 

22 

0.10 

0.20 

T. 

T. 

0.40 

T. 

23 

T. 

0.75 

0. 10 

0.15 

0.70 

0.10 

0.10 

T. 

24 

0.10 

T. 

0.35 

T. 

0.35 

25 

0.15 

T. 

0.60 

0.05 

0. 10 

0.70 

26 

i.io 

T 

0.10 

0.30 

T 

27 

T. 

0.01 

T. 

0.45 

0.10 

0.10 

T. 

T. 

1.70 

28 

6 12 

0.15 

T. 

29 

T 

0.72 

0.30 

0.26 

30  

6.30 

T. 

T. 

T. 

31 

T. 

0. 10 

T. 

0.20 

1.10 

0. 10 

Sums 

1.90 

3.08 

1.75 

4.16 

4.62 

3.04 

2.48 

1.35 

1.45 

2.65 

2.10 

5.35 

1895. 


0.70 

0.20 

0.05 

0.80 

* 

0.10 

T. 

T. 

T. 

0.50 
0. 10 

0.40 

0.30 

0.05 

0.01 

T. 

T. 

0.30 

0.30 

0.40 

0.40 

0.30 

0.10 

T. 

0.40 

0.24 

T. 

0. 10 

’ o.'io 

1.03 

0.05 

0.30 

0-30 

T. 

T. 

0.70 

0.40 

0.30 

T. 

0.23 

T. 

0.30 

0.05 

T. 

0.20 

1 

T. 

0.10 

T. 

T. 

0.80 

T. 

0.20 

T. 

0.06 

* 0.65 
0.25 
0.20 

0.45 

T. 

0.30 

0.35 

0.15 

T. 

T. 

1.20 

0.10 

0.30 

0.30 

T. 

0.30 
0. 10 
T. 

T. 
0.10 
0. 10 

0.20 

T. 

0.40 

0.90 

0.80 

T. 

0.10 

0.55 

0.20 

0.18 

0.20 

T. 

0.30 

T. 

i 

T. 

0.10 

T. 

0.25 

0.18 

T. 

0.23 

* 

0.20 

0.25 

T. 

0.10 

T. 

T. 

T. 

0.50 

0.28 

0.50 

0.05 

0.05 

T. 

0.12 

0.30 

0.20 

6.  io 
0.20 
T. 

0.15 

0.3d 



0.20 

T. 

0.67 

0.05 

0.22 

0.35 

0.20 

0.70 

0.12 

0.20 

0 35 

I 

0.20 

1.40 

0.35 

i 

0.40 

0.05 

T. 

0.50 

0.10 

0-20 

1 

T. 

Sums  — 

1 

3.36 

1.40 

3.90 

3.77 

2.26 

2.62 

5.15 

2-87 

1.33 

0-95 

* 

♦ 

•No  record  after  November  20. 
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PIERRE,  S.  DAK. 
1893. 


Day 

of 

month. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

T. 

0.07 

0.46 

0.57 

0.14 

0. 18 

T. 

2 

0.22 

0.04 

0. 17 

0.02 

T. 

3 

0.02 

0.01 

6.60 

0.08 

4 

1.30 

0.04 

0.01 

0.06 

5 

* T. 

0.06 

T. 

0.41 

0.86 

6 

T. 

0.10 

0.02 

0.04 

7 

0.06 

T 

0.01 

0.50 

8 

T. 

T. 

T. 

0.06 

6.  oi 

0. 06 

9 

0.25 

0.10 

T. 

0.04 

T. 

10 

T. 

0.01 

0.20 

0.01 

T. 

0.08 

11 

0.01 

0.06 

0.30 

T. 

0. 10 

0.02 

12  

0.02 

0.27 

0.01 

T. 

13 

0.12 

0.02 

6. 18 

0.05 

14 

0.14 

0.03 

0.04 

6.08 

0.01 

15 

T. 

0.01 

0.40 

0.02 

o!o8 

16 

0.18 

o.oi 

17 

T. 

0.02 

0.04 

6.10 

T 

18 

T. 

0.54 

t! 

19 

0.15 

0. 10 

20 

T. 

21  

T. 

6.04 

T 

T. 

0 02 

22 

0.36 

T. 

0 04 

T. 

T. 

23 

0 22 

0.10 

0.30 

t! 

24 

0.08 

0.02 

0.08 

0.04 

0.22 

25 

0.02 

T. 

0.24 

T. 

T. 

0.05 

26 

T. 

T. 

0.40 

0. 16 

T. 

27 

0.04 

0.01 

0.08 

T. 

0. 13 

28 

0.12 

0. 16 

T. 

0.18 

0.14 

T. 

T 

29 

0 06 

0-04 

0.18 

0.01 

30 

0. 10 

T. 

0.36 

0.10 

31 

0.02 

T. 

T. 

0.78 

Sums  — 

0.77 

0.46 

1.46 

2.19 

1.94 

1.73 

2.29 

0.34 

0.78 

1.57 

0.40 

0.63 

1894. 


1 

0.29 

T. 

0.03 

o.n  1 

o.oi 
0. 12 

T. 

T. 

0.02 

0.06 

0.06 

T. 

0. 15 

0.01 

T. 

0.03 

0.06 

0.01 

0.04 

T. 

0.11 

' 6.02'  "t.  ' 
0.08 

T. 

0.02 

0.29 

0.01 

T. 

0-04 

T. 

0.06 

0.28 

T. 

T. 

0.15 

0.04 

T 

T. 

T. 

0.01 

0.08 

0.10 

0.02 

! 

6.16 

0.27 

0.03 

0.12 

0.13 

T.  

0.09 

1 

0.31 

0.50 

0.25 

0.06 

" 1 

T. 

0.08 

T. 

0.06 

1 

1 

1 

0.01 

T. 

0.40 

0.66 

0.20 

T. 

T. 

T. 

0.12 

0.01 

T. 

T. 

0. 12 

T. 

0.02  

0.04 

T. 

| T. 

0.09 

0.20 

0.46 

T. 

0.04 

0.02 

0.02 

0.03 

0.20 

T. 

1 

0.04 

0.04 

0.04 

0.19 

0.06 

1 

0.04 

0.34 

| 

>.  . . 

1 

0.06 

| 

Sums  — 

0.46 

0.04 

1.60 

1.56 

0.46 

1.14 

0.81 

0.21 

0.73 

0.58 

0.15  1 0.08 

